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ABSTRACT 

Three  Ice  Patrol  oiuises  from  April  to  July  1973  were  conducted  to  the 
Grand  Banks  to  determine  sea  surface  currents  for  input  to  a  computer  model 
for  the  prediction  of  iceberjr  drift.  During  a  three  week  periotl  in  .June-July 
three  Intensive  Dynamic  Surveys  were  performed  in  an  approximately  1° 
latitude  square  within  the  Tee  Patrol  survey  area  to  provide  data  sets  to  test  a 
developmental  numerical  model  for  predictinjr  dynamic  ciian<res  of  the  Labra- 
dor Current  on  the  eastern  slope  of  the  Grand  Banks.  Analysis  of  the  sea  sur- 
face {leostrophy  and  the  water  mass  properties  revealed  that  the  Xorth  Atlantic 
Current  was  to  be  found  approximately  74  km  farther  north  than  its  usual 
position  and  by  impinpinir  on  tlie  Tail-of-the-Bank  forced  a  portion  of  tiie 
Labrador  Current  up  onto  the  Bank.  The  May  cruise  data  disclosed  the  for- 
mation of  a  large  cyclonic  meander  in  the  North  Atlantic  Current,  which  was 
believed  to  produce  the  cyclonic  rinjr  found  to  the  south  in  the  warm  water 
gradient  of  the  North  Atlantic  Current.  This  may  be  a  mechanism  for  trans- 
porting icebergs  across  the  North  Atlantic  Current  and  would  account  for 
the  occasional  sightings  of  icebergs  southeast  of  the  warm  current.  Near 
bottom  direct  current  measurements  made  on  the  eastern  slope  of  the  Grand 
Banks  had  mean  speeds  of  2.0  cm  S"^  in  April-May  and  5.3  cm  s"'  in  May-June, 
and  the  direction  was  mainly  southwest.  The  only  identifiable  periodic  com- 
ponent was  the  lunar  semidiurnal  tide  which  was  intermittently  tletected. 
Comparison  of  the  direct  current  measurements  with  the  geostrophic  deter- 
mination of  the  current  at  the  current  meter  depth  indicates  that  the  geo- 
strophic method  imderestimates  the  current  by  10%  to  30%  most  probably 
attributable  to  some  residual  baroclinic  flow  at  the  assumed  "level  of  no 
motion"  (1000  decibars).  Geostrophic  current  and  volume  transport  analysis 
of  the  Intensive  Dynamic  Surveys  demonstrated  that  the  present  method  for 
computing  dynamic  heights  in  water  shallower  than  the  reference  level,  bj' 
extending  temperature  and  salinity  contours  horiztmtally  into  the  slope,  may 
introduce  an  erroneously  large  cross  slope  flow  by  carrying  the  slope  of  the 
between  sections  isosteric  surfaces  into  tiic  Bank  where  intuition  dictates  that 
these  surfaces  be  parallel  to  a  zero  geopotential  surface.  A  method  for  esti- 
mating and  correcting  this  error  in  the  operational  use  of  geostrophic  cur- 
rents is  given.  A  detailed  comparison  of  the  vohune  transports  from  the 
Intensive  Dynamic  Surveys  revealed  a  period  wlien  the  transport  of  the 
Labrador  Current  and  North  Atlantic  Current  increased  simultaneously, 
forcing  a  portion  of  the  Labrador  Current  up  onto  the  Grand  Bank.  The 
progression  of  the  crest  of  a  North  Atlantic  Current  meander  through  the 
Dynamic  Survey  area  is  believed  to  be  the  source  of  the  observed  variations 
in  volume  transports. 


Editor's  Note:  Referenco  to  a  product  or  eonimetit  with  respect  to  it  in  this  publica- 
tion does  not  indicate,  or  ])frmit  any  person  to  hold  out  l).v  repulilication  in  wliole,  or  in 
part  or  otherwise,  that  tlie  product  lias  lieen  endorsed,  authorized,  or  approved  l)y  the 
Coast  Guard. 
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OCEANOGRAPHY  OF  THE  GRAND  BANKS   REGION 
OF  NEWFOUNDLAND  IN   1973 

By 

Richard   M.    Hayes 
Robert   Q.   Robe^ 

INTRODUCTION 


Three  oceanographic  cruises  were  conducted 
aboard  USCGC  EVERGREEN  (WAGO  295) 
during  the  1973  Ice  Patrol  season.  The  1973  Ice 
Patrols  were  especially  eventful  because  these 
cruises  were  the  first  deployments  for  the  USCGC 
EVERGREEN  after  extensive  refitting  to  im- 
prove habitability  and  to  expand  and  modernize 
the  oceanographic  working  spaces  and  gear.  The 
cruises  were  undertaken  to  support  Commander, 
International  Ice  Patrol  and  were  intended  for 
use  in  computer  predictions  of  iceberg  drift  on 
the  Grand  Banks  of  Newfoundland  (Table  1). 
In  addition  to  the  occupation  of  hydrographic 
stations  along  Ice  Patrol  standard  sections  (fig. 
1),  three  Intensive  Dynamic  Surveys  were  con- 
ducted during  the  third  cruise  for  the  verification 
of  a  mathematical  model  of  the  Labrador  Current 
when  in  the  vicinity  of  the  Grand  Banks 
(Kollmeyer,  1975).  Two  near-bottom  current 
meter  moorings  were  deployed  in  two  separate 
locations  during  two  different  periods  along  the 


continental  slope  for  an  investigation  of  temporal 
variations  in  the  Labrador  Current  at  depth 
(Table  2). 

The  1973  International  Ice  Patrol  season  which 
extended  from  24  January  to  31  July  was  equal 
in  length  to  the  longest  season  (1972)  in  the  Ice 
Patrol's  60-year  history.  The  number  of  icebergs 
sighted  south  of  48°N  latitude  during  1973,  847, 
was  exceeded  only  five  times  previously  in  Ice 
Patrol  records.  For  the  second  consecutive  year, 
a  surface  patrol  was  required,  and  cutters  were 
deployed  from  17  March  to  10  July  to  search  for 
and  standby  the  southeasternmost  icebergs  in  the 
Grand  Banks  region. 

In  addition  to  the  Ice  Patrol  data  contained 
herein,  eight  Standard  Sections  (A2,  A3,  and  A4) 
occupied  from  January  through  November  of 
1973  (see  Appendix  A.)  are  included  in  the  data 
listings. 


'  Mr.   Robe  is  preseiitl.v  at  the  U.S.  Coast  Guard  Re- 
search and  Development  Center,  Groton,  CT  06340. 


INSTRUMENTATION  AND  METHODS 


STD/DDL  System 

The  sampling  instrument  used  on  301  stations 
was  a  Plessey  Environmental  Systems,  Model 
9040,  S/T/D  Environmental  Profiling  System 
(STD).  For  four  stations  where  tlie  STD  sys- 
tem was  not  operational,  Nansen  bottle  casts  with 
deep  sea  reversing  thermometers  were  taken.  The 
FM  signals  received  from  the  STD  were  digitized 
by  a  Sonycraft,  Inc.  (Chicago,  Illinois)  digital 
data  logger  (DDL)  and  recorded  on  computer 
compatible  7-channel  magnetic  tape  by  a  Kennedy 
Co.  Incremental  1600R  tape  recorder  (Altadena, 
Calif.).  For  the  general  description  of  the  DDL 
recording  and  processing  scheme  for  similar 
equipment  see  Rosebrook  (1971) ;  the  procedures 
followed  during  the  1973  Ice  Patrol  were  essen- 
tially the  same  in  form  and  content.  The  salient 
differences  may  be  found  in  Morgan,  Bishop,  and 
Mulher  (1976). 

STD  Quality  Control 

Nansen  bottle  salinity  samples  and  deep  sea 
reversing  thermometers  were  compared  with  the 
STD  values  for  temperature  and  salinity  at 
maximum  cast  depth  for  all  stations  taken  in 
water  depth  greater  than  1000  m.  The  Nansen- 
STD  differences  were  plotted  as  a  function  of 
time  (i.e.,  for  each  station  which  had  quality 
control  data)  for  the  determination  of  temporal 
variation.  Values  that  showed  small  random 
variations  with  time  were  averaged,  and  this  av- 
erage was  applied  as  a  constant  correction  to  the 
STD/DDL  data  from  the  surface  to  maximum 
sampling  depth.  The  quality  control  corrections 
had  the  following  absolute  value  ranges:  tem- 
perature, 0.00°C  to  0.05°C  and  salinity,  0.04°/oo 
to  0.08%„. 

The  salinity  of  the  quality  control  samples 
was  determined  by  an  inductive  laboratory-  sali- 
nometer.     Conductivity  ratios  from  the  salinom- 


eter  were  converted  to  salinity  utilizing  the 
method  established  in  tlie  International  Oceano- 
graphic  Tables  published  by  UNESCO  and  the 
National  Institute  of  Oceanography  Great 
Britain  (1966). 

TABLE  1 

Summary  of  Oceanographic  Stations 

Ice  Patrol  Cruise  1-73 : 
Dates :  3-22  April  1973 

Sections:  A-i,  A3B  MOD,  A3A,  A3,  A2B, 

A2A  and  A2  MOD 

IIP  Station  Nos:  11186-11248 
Total  No.  of  Stations :  63 

Ice  Patrol  Cruise  2-73 : 

Dates :  8-28  May  1973 

Sections:  A4     (Twice),    A3C,    A3B    MOD, 
A3A,  A3  (Twice),  and  A2B 

IIP  Station  Nos:  11249-11329 
Total  No.  of  Stations :  81 

Ice  Patrol  Cruise  3-73 : 

Standard  Ice  Patrol  Sections 

Dates :  13  June-14  July  1973 

Sections :  A2  MOD,  A2B,  and  A3 

IIP  Station  Nos:  11419-11449 

Total  No.  of  Stations :  31 

Intensive  Dynamic  Surveys 

Dates:   (I)  17-22  June,  (II)  26-29  June,  and 
(III)  4-7  July 

IIP  Station  Nos:  (I)  11330-11375,  (II) 
11376-11418,  and  (III) 
11450-11490 

Total  No.  of  Stations :  130 


TABLE  2 

Summary  of  Current  Meter  Deployments 

Current  Meter  Mooring  No.  1 

Date/Time  Established :  13  1530Z  April  1973 
Retrieved:  14  2215Z  May  1973 

Position:  44°12.9'N  Lat. 

48°  52.3' W  Long. 

Depth  to  Bottom :  923  Meters 

Depth  of  Current  Meter :  879  Meters 

Current  Meter  Model/Serial  No. 
EG&G  850/301 

Recording  Rate :  15  Samples/15  Min. 

Record  Length :  31.06  Days 

Current  Meter  Mooring  No.  2 

Date/Time  Established :  18  1632Z  May  1973 
Retrieved :  30  1300Z  June  1973 

Position:  45°33.1'N  Lat. 

48°15.9'W  Long. 

Depth  of  Bottom :  987  Meters 

Depth  of  Current  Meter:  951  Meters 

Current  Meter  Model/Serial  No. 
EG&G  850/300 

Recording  Rate:  15  Samples/15  Min. 

Record  Length :  42.84  Days 

Dynamic  Calculations  in  Shallow  Water 

The  calculation  of  dynamic  heights  for  stations 
shallower  than  the  1000  decibar  surface  (which 
for  the  Ice  Patrol  is  considered  approximately 
equal  to  1000  meters  and  is  the  reference  level) 
was  performed  in  a  manner  similar  to  that  of 
Helland-Hansen  (1934).  Isosteric  surfaces  inter- 
secting the  ocean-sediment  interface  ai'e  assumed 
to  extend  horizontally  inward  such  that  the  level 
surfaces  they  repi'esent  imply  motionless  water. 
The  method  employed  here,  which  is  described 
by  KoUmeyer  (1967),  relies  upon  the  extension 
of  temperature "  and  salinity  contours  into  the 
continental  slope  from  which  sigma-t  is  calculated 
down  to  the  Ice  Patrol  reference  level.  These 
values  combined  with  the  sigma-t's  from  the 
water  column  above  are  used  in  the  determination 
of  dynamic  height  for  stations  shallower  than 
1000  meters  on  each  section. 


Current  Meter  Data  Processing 

The  EG&G  A850  current  meter  is  a  Savonius 
rotor  type  of  in  situ  recording  current  meter. 
Signals  from  the  rotor,  vane  follower,  and  com- 
pass ai'e  recorded  discretely  on  a  single  track  of 
magnetic  tape.  The  tape  is  a  cartridge  with  two 
tracks.  When  track  A  is  filled  the  recorder  auto- 
matically shifts  to  track  B  to  complete  the  re- 
cording. Depending  upon  the  sampling  rate,  this 
current  meter  can  be  set  to  record  for  approxi- 
mate periods  of  81/2,  451/2,  86V2,  and  156  days. 
At  the  sampling  rate  of  15  samples  every  15 
minutes,  which  was  used  for  the  IIP-1973  cur- 
rent meter  moorings,  the  endurance  was  861/^ 
days. 

The  current  meter  tapes  were  processed  under 
contract  by  the  manufacturer  who  provided  vec- 
tor averaged  north  and  east  components  over  the 
sampling  period.  Further  analysis  performed  at 
the  Oceanographic  Unit  included  a  filtering  pro- 
gram (FILTR)  that  gave  time  series  plots  of  the 
north  and  east  (or  normal  and  tangential  relative 
to  an  arbitrarily  selected  direction)  components 
of  velocity  for  data  with  frequencies  higher  than 
0.5  cycles/hour,  higher  than  0.8  cycles/day,  and 
the  periodic  residuals  resulting  when  one  is  sub- 
tracted from  the  other.  This  program  aids  in 
identification  of  the  presence  of  any  dominant 
periodic  trends  in  the  current  meter  record. 
Another  program  called  HARMA  was  designed 
to  test  the  statistical  significance  of  harmonic 
periods  selected  for  analysis  from  the  filtering 
program. 

These  current  meter  arrays  were  subsurface, 
taut-line  moorings  established  near  the  ocean 
bottom  on  the  continental  slope.  The  moorings 
were  designed  using  a  computer  program  named 
BUOY-M  which  was  adapted  for  use  by  the 
Oceanographic  Unit  from  the  program  of 
Berteaux  and  Chhabra  (1973).  The  array  com- 
ponents and  design  were  similar  to  those  appear- 
ing in  the  description  of  the  intermediate  mooring 
in  Heinmiller  and  Walden  (1973). 

Navigation 

Loran  A,  Loran  C,  and  UQN/4  fathometer, 
and  dead  reckoning  were  the  primary  means  of 
navigation.  The  estimated  range  of  accuracy  of 
navigational  fixes  was  reported  as  1.8-5.6  kil- 
ometers. 


LABRADOR  CURRENT 


Any  discussion  of  tlie  Labrador  Current  is 
clouded  by  lack  of  a  precise  definition  of  its 
properties  along  its  entire  course.  Current  re- 
gimes have  traditionally  been  identified  either  by 
their  velocity  or  water  property  (T-S  relation- 
ship) characteristics.  The  Labrador  Current  has 
variously  been  described  in  Ice  Patrol  publica- 
tions as  a  cold,  narrow,  southward  flowing  cur- 
rent with  the  high  velocity  core  located  on  the 
continental  slope  of  the  Grand  Banks  between 
the  200-nieter  and  2000-nieter  isobaths.  Alter- 
nately, the  Labrador  Current  has  l)een  defined  by 
an  8-year  mean  T-S  curve  from  data  collected 
along  the  eastern  slope  of  the  Grand  Banks  which 
ranges  from  —  1°C,  33.3%o  near  the  surface  to 
4°C,  34.9Voo  at  depth  (Cheney  and  Soule,  1951). 
\either  attempt  at  a  definition  takes  into  account 
the  conditions  of  the  origins  of  this  current  nor 
its  split  into  two  separate  southward  flowing 
components,  shelf  and  slope,  and  a  third  east- 
wardly  flowing  oceanic  component  as  the  flow 
out  of  the  Labrador  Sea  approaches  the  northern 
slope  of  the  Grand  Bank.  Likewise,  neither  de- 
scription deals  with  the  fate  of  the  current  after 
it  reaches  the  Tail-of-the-Bank.  Further  com- 
plication arises  from  the  observation  that  the 
maximum  velocity  core  of  the  Labrador  Current 
does  not  coincide  with  either  the  greatest  tem- 
perature or  salinity  gradient  (Kollmeyer,  Wol- 
ford,  and  Morse,  1966). 

Following  the  precedent  of  previous  authors, 
when    the    discussion    centers    on    the    dynamic 


topography  charts  in  this  report  the  Labrador 
Current  is  represented  by  the  closely  packed 
dynamic  height  contours  which  roughly  parallel 
the  bathymetric  contours  of  the  eastern  slope  of 
the  Grand  Banks,  and  includes  the  continuation 
of  the  contours  at  the  point  of  reversal  of  a 
portion  of  the  contours  near  the  Tail-of-the-Bank 
which  continue  in  a  northeasterly  direction  until 
they  leave  the  survey  area.  It  is  acknowledged 
tliat  by  this  time  mixing  with  the  North  Atlantic 
Current  has  taken  place  such  that  there  are  sig- 
nificant changes  in  the  current's  water  mass  prop- 
erties. Furthermore  it  is  understood  that  this  is 
only  one  branch  of  the  original  Labrador  Cur- 
rent, although  probably  the  main  one,  and  that 
other  definitions  of  the  Labrador  Current  may 
show  that  water  exiting  southward  from  the 
Labrador  Sea  may  have  other  fates. 

When  the  discussion  in  this  report  entails  the 
measured  volume  transports,  the  XPORT  com- 
puter program  description  is  used  which  differ- 
entiates between  two  types  of  volume  flow 
independent  of  direction  of  flow :  Cold  Core  (i.e., 
Labrador  Current)  which  is  water  less  than  2°C 
and  34.3°/f,„  and  Warm  W^ater  (i.e.,  mixed  water 
and  North  Atlantic  Current)  which  is  water 
greater  than  2°C  and  34.3°/oo.  While  it  is  under- 
stood that  these  definitions  are  not  as  precise  as 
one  might  wish,  they  serve  the  purpose  of  stand- 
ardizing computations  and  permit  comparison 
with  discussions  in  previous  Ice  Patrol  reports 
that  used  similar  schemes. 


CIRCULATION  EAST  OF  THE  GRAND  BANKS 


First  Cruise  (7-21  April  1973) 

The  first  cruise  revealed  a  current  regime  (fig. 
2)  in  which  the  North  Athmtic  Current  was 
about  74  km  farther  north  than  usual  (fig.  3) 
and  was  running  directly  against  the  Tail-of-the- 
Bank.  This  in  turn  forced  a  portion  of  the 
Labrador  Current  up  on  the  Banks  proper.  The 
volume  transport  of  the  Labrador  Current  was 
reduced  to  0.3xl0**m'^s-'  on  section  A-t  from  a 
value  of  3.5xl0''m^s-i  on  A3B.  This  dynamic 
topography  presented  in  Figure  2  indicates  that 
the  excess  Labrador  flow  had  been  incorporated 
into  a  broad,  flat  dynamic  trough.  This  trough 
was  the  dynamic  low  region  separating  the 
Labrador  Current  to  the  west  and  the  North 
Atlantic  Current  to  the  south  and  east.  Extend- 
ing from  the  Tail-of-the-Bank  to  the  west  and 
approximately  47°'\V  to  the  east  and  north  to 
approximately  45°N  (fig.  2),  this  region  con- 
tained the  dense  water  resulting  from  the  mixing 
of  waters  from  the  Labrador  Current  and  those 
from  the  North  Atlantic  Current.  The  eastward 
limits  of  the  dynamic  low  region  were  ill-defined 
because  operational  considerations  precluded  ad- 
ditional stations  to  the  east.  The  conjecture  at 
the  time  was  that  this  region  extended  a  consid- 
erable distance  to  the  east.  This  situation  was 
confirmed  by  the  presence,  during  this  time 
period,  of  large  numbers  of  icebergs  near  43°N, 
48°W  which  did  not  appear  to  be  moving  farther 
southward.  An  anticyclonic  ring,  with  a  tangen- 
tial velocity  of  28  cm  s  %  was  located  at  43°40'N 
and  47°.50'W,  near  the  center  of  tlie  trough.  At 
the  northern  end  of  this  dynamically  flat  region, 
at  45°40'N,  was  an  area  where  a  large  portion  of 
the  Labrador  Current  branched  from  the  main 
flow  and  moved  eastward,  south  of  Flemish  Cap. 

Second  Cruise  (18-24  May  1973) 

By  the  18th  of  May  the  situation  had  dra- 
matically changed  (fig.  4).  The  North  Atlantic 
Current  had  receded  somewhat  toward  the  south 
but  continued  to  keep  the  surface  strata  of  the 


Labrador  Current  up  on  the  Banks.  The  May 
flow  of  the  Labrador  had  increased  from  the 
April  cruise  period  at  section  A4  to  l.OxlO^m^s"'. 
In  the  same  period  the  flow  upstream  at  section 
A3C  was  2.0xlO<^m''s-S  or  more  than  1.5xlO«m^s-^ 
less  than  in  April.  The  most  visible  change  was 
the  appearance  of  a  meander  of  the  North  At- 
lantic Current  which  had  an  amplitude  of  220  km 
and  a  wave  length  of  165-185  km.  Just  to  the 
north  of  the  anticyclonic  lobe  of  this  meander 
was  an  anticyclonic  ring,  centered  at  44°15'N 
and  47°35'W,  which  had  nearly  the  same  dynamic 
characteristics  as  the  one  seen  in  April.  Its  sur- 
face tangential  speed  was  23  cm  s-^  It  was  tempt- 
ing to  say  that  they  were  one  and  the  same.  The 
latter  had  a  thermohaline  structure  a  full  2°C 
higher  and  0.4°/„„  more  saline.  The  movement 
toward  the  southwest  was  not  inconsistent  with 
the  probable  motion  of  anticyclonic  rings.  The 
higher  temperature  and  higher  salinity  could  be 
accounted  for  by  seasonal  warming  and  mixing. 
The  unknown  factors  here  were  the  speed  with 
which  these  anticyclonic  rings  move  through  this 
area  and  in  what  area  or  areas  were  they  gen- 
erated. It  is  possible  that  the  large  anticyclonic 
meander  in  Figure  4  was  either  the  anticyclonic 
ring  seen  during  the  April  cruise  or  a  new  anti- 
cyclonic ring  being  formed. 

Directly  to  the  east  of  the  large  anticyclonic 
meander  in  the  North  Atlantic  Current  was  a 
cyclonic  meander  of  comparable  size.  This 
meander  occupied  an  area  not  surveyed  com- 
pletely during  the  April  cruise.  What  was  de- 
veloping here  was  a  situation  favorable  to  the 
transport  of  icebergs  accompanied  by  their  own 
cold  water  pool  across  an  oceanic  frontal  system. 
If  cyclonic  meanders  become  cold  water  cyclonic 
rings  south  of  the  warm  North  Atlantic  Current, 
then  an  explanation  is  available  for  the  presence 
of  the  southernmost  icebergs,  in  late  May  1973, 
at  40°40'N,  49°W,  well  south  of  the  North  At- 
lantic Current. 


The  area  of  Labrador  Current  entrainment 
into  the  eastward  moving  North  Atlantic  Current 
had  moved  110  to  150  km  further  south  than  it 
was  in  April.  The  eastward  component  accounts 
for  the  main  flow  of  the  Labrador  Current  wliile 
to  the  south  the  dynamic  height  chart  (fig.  4) 
and  water  mass  properties  reveal  a  weak  and 
indistinct  flow  of  the  Labrador  Current. 

Third  Cruise  (13  June-14  July  1973) 

In  June  and  July  only  a  brief  general  survey 
was  made  (fig.  5).  In  its  place  three  intensive 
surveys  were  made  of  a  110  km  square  centered 
at  44°20'N  and  48°30'W  (figs.  6-8).    The  surveys 


covered  the  region  where  the  Labrador  Current 
was  entrained  by  the  North  Atlantic  Current 
system.  The  major  feature  here,  the  reversal  of 
the  Labrador  Current,  shifted  to  the  south  50km 
from  survey  one  to  three.  This  was  approxi- 
mately 1.8  km/day.  The  detail  seen  in  the  dy- 
namic structure  in  these  surveys  was  great 
compared  to  the  structure  displayed  by  the  more 
conventional  survey  taken  between  Intensive  Sur- 
veys II  and  III.  The  general  pattern  matches 
the  northern  portion  of  Intensive  Survey  III 
well.  One  can  only  conclude  that  the  scales  of 
motion  seen  are  highly  dependent  on  sampling. 


DIRECT  CURRENT  MEASUREMENTS 


Since  the  early  1930's  the  International  Ice 
Patrol  has  been  conducting  oceanographic  sur- 
veys in  the  area  of  the  Grand  Banks  with  the 
objective  of  computing  surface  currents  for  ice- 
berg drift  determination.  The  method  used  to 
compute  these  currents  has  relied  on  the  baro- 
clinic  geostrophic  assiimptions.  Chief  among 
these  assumptions  is  that  a  level  of  no  motion 
exists  and  that  the  current  is  a  balance  of  the 
Coriolis  force  and  the  baroclinic  pressure  field. 
International  Ice  Patrol  has  used  the  1,000  deci- 
bar  (meter)  surface  as  the  reference  surface 
since  1932. 

In  an  effort  to  evaluate  the  validity  of  the 
assumption  that  there  was  no  motion  at  1,000 
decibars,  Ice  Patrol  initiated  a  direct  current 
measuring  program  to  determine  the  current  ve- 
locities under  the  Labrador  Current.  In  1973 
two  moored  current  meters,  using  subsurface 
floats  were  deployed  near  the  bottom  under  the 
Labrador  Current.  Geodyne  Model  850  current 
meters  were  positioned  approximately  40  meters 
above  the  bottom  (see  Table  2).  The  meters 
were  set  to  record  in  the  interval  mode  with  a 
burst  of  15  samples  every  15  minutes. 

The  first  meter  was  set  at  a  depth  of  879  meters 
at  44°13'N  and  48°52'W  on  April  13th  and  re- 
covered on  May  14th  of  1973.  The  second  meter 
was  set  on  18  May  at  951  meters  depth  at  45°33'N 
and  48°16'"W  and  was  recovered  30  June  1973. 

The  data  records  were  complete  for  both  meters 
and  all  components  appeared  to  have  functioned 
properly. 

A  simple  average  was  taken  of  the  measure- 
ments in  each  15  minute  interval.  The  averaged 
raw  data  show  velocities  as  high  as  25  cm  S''  for 
both  meters.  These  data  were  then  smoothed 
using  a  numerical  filter  to  effectively  remove  fre- 
quencies higher  than  0.5  cycles/hour,  thus  reduc- 
ing noise  in  the  data.  The  current  measurements 
were  separated  into  two  components;  one  tangen- 
tial to  the  slope  of  the  Grand  Banks  and  the 
other  normal  to  the  slope.    Positive  values  indi- 


cated northward  flow  for  the  tangential  compo- 
nent and  eastward  flow  for  the  normal  component. 

The  smoothed  data  were  further  treated  using 
a  numerical  filter  to  remove  frequencies  higher 
than  0.8  cycles/day  or  periods  shorter  than  30 
hours.  This  removed  the  diurnal  and  semidiurnal 
tidal  currents.  A  difference  between  the  smoothed 
data  and  the  filtered  data  was  calculated,  which 
contained  pei'iods  of  approximately  2  to  30  hours. 

These  filtered  data  for  the  first  current  meter 
mooring  at  44°13'N  and  48°52'W  show  a  surpris- 
ing degree  of  variability.  The  current  ranged 
from  14  cm  s"'  southward  along  the  shelf  to  a 
quite  unexpected  current  reversal  of  about  5  days 
duration,  with  a  northward  flow  of  up  to  2  cm  s"^ 
The  mean  current  for  this  period  was  3.4  cm  s"^ 
toward  the  south.  The  component  normal  to  the 
shelf  was  virtually  zero.  The  periodic  residuals 
presented  a  rather  complex  picture.  The  stand- 
ard deviations  from  the  mean  for  the  normal  and 
tangential  components  were  ±2.2  cm  S''  and 
±2.8  cm  s"^  respectively.  The  only  identifiable 
periodic  component  was  the  lunar  semidiurnal 
tide.  Harmonic  analysis  indicated  that  there  was 
a  17%  probability  for  the  normal  component  that 
the  coefficients  for  this  frequency  could  have  been 
generated  from  random  data  and  a  32%  prob- 
ability for  the  tangential.  This  rather  high 
probability  appears  to  stem  from  the  fact  that 
any  baroclinic  tides  present  are  intermittent  and 
not  "phase-locked"  to  the  forcing  uf  the  equi- 
librium tide. 

For  the  other  current  meter  at  45°33'N  and 
48°16'W  the  aperiodic  current  varied  from  15 
cm  s"^  southwestward  along  the  banks  to  a  1 
cm  s"^  northward  flow  that  persisted  for  approxi- 
mately one  day.  The  mean  current  was  5.3  cm  S'^ 
toward  tlie  southwest.  Again  the  normal  current 
component  was  small  in  comparison  with  the 
tangential  component. 

The  periodic  residuals  in  this  case  had  a  stand- 
ard deviation  of  ±3.0  cm  s"^  and  ±2.9  cm  s"^  for 
the  normal   and   tangential   components   respec- 


tively.  As  in  the  previous  case  the  only  identi- 
fiable periodic  component  was  the  lunar 
semidiurnal  tide.  In  this  instance  harmonic 
analysis  indicated  that  there  was  less,  than  1% 
probability  for  both  the  normal  and  tangential 
components  that  the  harmonic  coefficients  could 
have  been  generated  by  random  data. 

The  low  frequency  fluctuations  of  the  current 
for  both  meters  were  compared  with  the  surface 
wind  field.  However,  no  clear  relationship  be- 
tween tlie  winds  and  the  currents  at  these  depths 
was  found. 

Surface  currents  computed  for  this  period  in 
the  Labrador  Cui'rent  by  the  geostrophic  method 
ranged  from  about  15  cm  S"'  up  to  60  cm  s^  south- 
ward.    This  compares  with  a  mean  current  at 


depth  of  from  3.4  to  5.3  cm  s-^  for  the  April-May 
and  May-June  data  respectively  with  values  run- 
ning as  high  as  25  cm  s"^  for  an  instantaneous 
current.  The  current  except  in  two  cases  was 
always  southward  along  the  slope.  The  direct 
current  measurements  were  compared  with  geo- 
strophic calculations  of  the  current  from  nearby 
stations  and  at  the  depth  of  the  current  meters. 
When  the  differences  between  the  two  methods  of 
current  measurement  were  added  to  the  surface 
current,  the  geostrophic  values  averaged  10%  to 
30%  less  than  would  be  indicated  by  the  directly 
measured  current.  Therefore,  the  geostrophic 
current  calculations  in  the  Labrador  should  be 
considered  as  minimums  with  the  actual  speeds 
being  10%-30%  higher. 


INTENSIVE  DYNAMIC  SURVEYS 


The  three  consecutive  Intensive  STD  Surveys 
conducted  during  June  and  July  1^73  provided 
a  unique  opportunity  for  a  detailed  study  of 
oceanic  circulation.  A  near-synoptic  survey  was 
made  possible  by  the  close  station  spacing  in 
time  and  space.  Taking  note  of  the  location  and 
station  density  (fig.  1)  of  the  approximately 
122  X  111  km  station  grid,  it  is  evident  that  the 
horizontal  distributions  of  physical  properties  in 
this  area,  where  the  North  Atlantic  and  Labrador 
Currents  meet,  would  be  more  adequately  defined 
by  an  intensive  survey  than  by  a  survey  consist- 
ing of  only  the  Ice  Patrol  standard  sections. 
The  limited  area  covered  by  the  surveys  allowed 
for  complete  coverage  in  approximately  three 
days,  with  repeated  occupations  within  about  5 
days  (Table  3). 

The  calculation  of  ocean  currents  based  upon 
relative  dynamic  depth  anomalies  has  several 
limitations  which  detract  from  their  reliability 
as  estimates  of  true  flow  for  certain  areas  of  the 
Grand  Banks  (Kollmeyer,  1967).  The  under- 
lying assumptions  that  conditions  are  steady 
state  and  that  a  dynamic  equilibrium  exists  be- 
tween the  horizontal  pressure  gradient  force  and 
the  Coriolis  force  do  not  apply  where  other  forces 
have  an  important  role.  This  is  particularly  true 
on  the  continental  slope  and  outer  shelf  where 
bottom  friction  and  wind  induced  sea  surface 
slopes  alter  the  mean  flow  from  its  baroclinic 
equilibrium  assumed  by  geostrophy. 


Aside  from  the  inapplicability  of  simple  geo- 
strophy to  the  slope/shelf  region,  the  means  by 
which  the  surface  dynamic  depth  anomaly  is  de- 
termined may  compound  the  error.  To  determine 
the  western  wall  of  the  Labrador  Current  it  is 
necessary  to  make  geostrophic  current  calcula- 
tions in  water  shallower  than  the  shelfbreak. 
To  do  this,  the  procedure  previously  referenced 
of  extending  the  temperature  and  salinity  iso- 
pleths  horizontally  into  the  continental  slope  is 
employed.  These  extrapolated  data  are  then 
combined  with  the  data  from  the  measured  water 
column  above  to  determine  a  surface  dynamic 
height  to  be  used  in  surface  current  calculations. 
All  stations  shallower  than  the  reference  level  of 
1000  decibars  are  treated  in  this  manner.  For 
each  section  extending  perpendicular  to  the  conti- 
nental shelf  a  new  set  of  extrapolated  tempera- 
ture and  salinity  values  are  derived.  Conse- 
quently, when  these  different  values  are  applied 
to  the  calculation  of  dynamic  heights  there  exists 
an  upstream-downstream  slope  to  the  isosteric 
surfaces  which  have  been  extended  horizontally 
into  the  continental  slope.  Consequently,  there 
is  an  apparent  flow  into  or  out  of  the  bank  which 
we  know  cannot  be  correct. 

A  table  of  comparison  has  been  prepared  for 
the  Intensive  Surveys  which  illustrates  the  mag- 
nitude of  error  caused  by  the  use  of  this  method 
(Table  4). 


TABLE  3 

Intensive  Dynamic  Surveys 


station 
Numbers 

Number  of 
Stations 

Date/Time  (GMT) 

Duration 
(days) 

Interval 
(days) 

I 

11330-11375 

43 

171725-221345 
June 

4.8 

5.0 

II 

11376-11418 

43 

261415-292215 
June 

3.3 

4.6 

III 

11450-11490 

41 

041125-071455 
July 

3.1 

TABLE  4 

Comparison  of  the  1973  Intensive  Dynamic  Surveys  calculated  volume  transports  and  surface  cur- 
rents for  section  "D"  (fig.  1).  One  series  of  calculations  (Constant  Plxtrapolation  Values)  was 
derived  from  a  single  set  of  extrapolated  temperatures  and  salinities.  The  second  series  (Var- 
iable Extrapolation  Values)  used  a  different  set  of  extrapolations  for  each  section  normal  to  the 
slope  in  accordance  with  the  traditional  method. 

A.  VOLUME  TRANSPORT 


Constant  (C) 

Variable  (V) 

Intensive 

Extrapolation 

Extrapolation 

\c-v\ 

Per  Cent 

Survey 

Values  (lU'm's') 

Values  (lO'm's') 

Vahies   (lO'm's') 

Difference 

I 

-0.047 

-0.785 

0.738 

1570% 

II 

+ 1.264 

+  1.586 

0.322 

25% 

III 

-0.036 

-0.909 

0.873 

2425% 

B.  SURFACE 

CURRENT 

Constant   (C) 

Variable  (V) 

Mean  of 

Intensive 

Extrapolation 

Extrapolation 

\A  C-V\ 

Per  Cent 

Survey 

Values  (ems') 

Values  (ems') 

(ems') 

Difference 

I 

+  3.92 

-   3.03 

6.95 

175.9 

4  16.79 

-  0.24 

17.03 

101.4 

-  6.09 

+   1.74 

7.83 

128.6 

-  9.25 

-   4.05 

5.20 

56.2 

w 

=  9.25 

x  =  115.5% 

II 

-^  27.17 

+  3.68 

23.49 

86.4 

-  6.63 

-   1.92 

4.71 

71.0 

-   8.39 

+   5.21 

13.60 

162.1 

-t- 10.86 

+  11.41 

|x| 

0.55 
=  10.6 

5.0 

x=  81.1% 

III 

-29.38 

-  9.08 

20.30 

61.1 

+  18.64 

+  5.69 

12.95 

69.5 

-15.78 

-  0.27 

15.51 

98.3 

+  11.05 

-  0.27 

11.32 

102.4 

|X| 

=  15.0 

x=  84.8% 

For  each  survey  the  net  volume  transport  and 
surface  current  have  been  calculated  for  the  N-S 
slope  section.  In  one  case  the  same  extrapolated 
T  and  S  values  were  used  for  all  stations — those 
from  the  northernmost  station.  In  the  other, 
different  extrapolated  values  were  derived  for 
each  section.  The  results  show  that  the  net  vol- 
ume transport  determined  using  the  variable 
extrapolated  values  was  overestimated  by  as  much 
as  .87xl0'^m's"'  and  that  the  surface  currents  dif- 
fered on  the  average  by  81.1%  to  115.5%  when 
compared  with  those  determined  from  the  same 
(constant)  set  of  extrapolated  values.  Even 
though  the  difference  averaged  only  from 
9.2  cm  s  '  to  15.0  cm  s-\  a  reversal  in  direction 
was  encountered  in  42%  of  the  comparisons. 

In  the  practice  of  applying  the  oceanographic 
data  to  the  Ice  Patrol  current  analysis,  upslope- 


downslope  flow  is  not  normally  directly  esti- 
mated as  it  has  been  here  for  this  special  survey. 
However,  the  surface  dynamic  heights  for  each 
survey  are  plotted  on  a  chart  and  are  contoured 
at  each  0.02  dynamic  meter  interval.  As  a  con- 
sequence of  applying  different  extrapolated  values 
to  each  section,  whatever  upstream-downstream 
slope  of  T  and  S  properties  that  exists  in  the 
stations  adjacent  to  the  continental  slope  is  ex- 
tended into  the  Bank  and  is  represented  as  a 
slope  of  the  isosteric  surfaces  below  the  sediment 
boundary  from  one  section  to  the  next.  The 
surface  dynamic  heights,  as  it  has  been  shown, 
are  biased  by  this  artificial  flow  normal  to  the 
Bank.  Often  when  surface  dynamic  topographies 
are  contoured  from  these  erroneous  surface  dy- 
namic heights  of  shallow  stations,  a  false  flow  of 
significant  magnitude  onto  or  off  of  the  Bank  is 
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evident  (fig.  9).  If  this  inaccurate  representation 
is  carried  over  into  the  surface  current  field  en- 
tered into  the  computer  array  for  iceberg  drift, 
the  surface  current  velocity  component  calculated 
from  that  field  would  tend  to  bias  the  drift  in 
cross  slope  direction  resulting  in  a  biased  iceberg 
drift  prediction. 

The  obvious  solution  to  this  problem  is  to  en- 
sure that  all  isosteric  surfaces  below  the  ocean 
bottom  in  stations  shallower  than  the  reference 
level  are  level,  and  to  show  no  slope  resulting 
in  current  into  or  out  of  the  Bank.  However, 
to  do  this,  a  single  set  of  averaged  extrapolated 
values  would  have  to  be  applied  to  all  the  shallow 
stations.  This  would  give  erroneous  data  for 
current  estimates  for  the  component  of  flow 
parallel  to  the  Bank  computed  for  continental 
slope  stations  of  a  magnitude  equal  to  or  greater 
than  the  eiTor  due  to  varying  the  extrapolated 
values   from  section  to  section. 

There  appears  to  be  no  solution  to  this  problem 
that  would  preserve  the  relative  dynamic  to- 
pography from  one  station  to  the  next  and  from 
one  section  to  the  next  while  still  giving  an 
accurate  indication  of  flow  up  and  down  slope, 
if  any.  Procedurally  in  the  course  of  perform- 
ing computer  drift  predictions  the  effects  of  the 
bias  upon  drift  caused  by  unrealistic  flow  in  a 
direction  normal  to  the  Bank  may  be  removed 


if  the  magnitude  can  be  estimated.  This  is 
simply  done  by  calculating  the  surface  current 
from  dynamic  height  differences  between  adjacent 
sections  (i.e.,  normal  to  the  slope)  using  the 
deepest  common  depth  of  the  two  shallowest  end 
stations  of  each  section  as  the  reference  level  for 
computing  the  dynamic  height  of  the  water 
column  above  that  level  (fig.  10).  By  setting 
the  flow  at  this  reference  level  to  zero,  one  estab- 
lishes mathematically  what  is  known  intuitively, 
that  no  current  exists  below  the  sediment  bound- 
ary layer  of  the  Bank. 

Now  that  the  cross  slope  component  of  cur- 
rent velocity  has  been  determined  independently 
of  the  along  slope  flow  it  may  be  applied  to  the 
iceberg  drift  solution  in  several  ways.  The  east 
and  north  component  of  flow  could  be  summed 
to  obtain  a  current  velocity  vector  applied  in  the 
vicinity  of  the  western  end  of  the  sections  con- 
cerned. Alternatively,  the  current  velocities  cal- 
culated for  the  cross  slope  flow  in  the  manner 
described  above  might  be  programmed  to  com- 
pute the  maximum  allowable  component  of  up- 
slope-downslope  force  for  the  computer  solution 
of  iceberg  drift.  Either  application  should  im- 
prove the  estimated  current  velocity  input  to 
predicted  drift  of  icebergs  when  they  are  found 
in  water  shallower  than  1000  meters. 
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THE  INTENSIVE  SURVEYS:   VOLUME  FLOW  ANALYSIS 


The  1973  Intensive  Surveys  yielded  three  sets 
of  oceanographic  data  in  the  same  location  on  a 
relatively  fine  scale  with  only  five  days  interven- 
ing. It  is  tempting  then  to  analyze  these  data 
with  the  idea  in  mind  of  quantifying  the  rela- 
tively high  frequency,  small  scale  horizontal 
flow  characteristics.  The  first  avenue  of  ap- 
proach is  to  determine  and  compare  the  volume 
transport  into  and  out  of  what  is  essentially  in 
cross  section  a  trapezoidal  solid  constituting  a 
volume  of  approximately  2.6  x  10"  cubic  meters. 
A  comparison  of  the  net  volume  transport 
through  the  walls  of  this  body  of  water  (fig.  11) 
shows  the  relative  change  in  the  direction  and 
volume  of  flow  from  one  survey  to  the  next.  The 
extrapolated  values  of  section  "D"  have  been 
adjusted  so  that  there  is  no  flow  into  or  out  of 
the  sub-sediment  section  of  the  Bank,  thus  it  is 
a  more  realistic  estimate  of  the  volume  flow  in 
this  area.  Section  "C"  has  also  had  its  extrap- 
olated values  adjusted  to  agree  with  sections 
"A"  and  "D"  in  order  that  net  transport  through 
all  four  sides  defining  the  survey  area  would 
total  zero. 

Comparison  of  the  First  and  Second  Intensive 
Surveys 

The  results  show  a  nearly  linear  increase  in  net 
transport  which  was  southerly  through  the  top 
section  (A),  of  76%  from  survey  I  to  survey  II, 
and  34%  from  survey  II  to  survey  TIL  Figure 
12  indicates  an  increase  in  transport  for  both  the 
southerly  flowing  Cold  Core  and  Warm  Water* 
as  well  as  the  northerly  flowing  Warm  Water 
during  the  interval  between  the  first  two  surveys. 
The  north  flowing  fraction  of  the  Cold  Core  re- 
mained at  a  constantly  low  value.  Comparison 
of  the  surface  dynamic  topographies  from  each 
survey  (figs.  6  and  7)  shows  a  broadening  of  the 


*  Cold  Core  is  defined  liy  the  Ice  Patrol  Division  of 
the  U.S.  Coast  fiuard  Oceanographic  Unit  as  water 
which   is  loss  than  2.0°C  and  34.3V„„ :  Warm  Water  is 


greater  tlian  2,0°("  and  34.3V„ 


dynamic  trough  in  the  center  of  the  section  with 
a  transfer  of  much  of  the  nortliward  flowing 
water  to  the  east.  The  result  was  a  2.33  m^  s"^ 
rate  of  increase  of  net  southerly  volume  transport 
which  compares  well  with  a  2.29  m^  S"^  rate  of 
increase  of  tlie  Labrador  Current  Cold  Core 
transport. 

There  was  a  dramatic  decrease  in  westerly 
transport  with  a  less  substantial  decrease  in  east- 
erly transport  to  yield  an  insignificantly  small 
increase  in  net  transport  (easterly)  for  section 
"B"  which  defined  the  eastern  border  of  the  sur- 
vey. It  is  evident  from  the  spacing  and  number 
of  the  surface  dynamic  height  contour  intervals 
(figs.  6  and  7)  that  the  easterly  flow  through  this 
section  was  less  intense  during  the  second  survey. 

The  net  increase  in  northerly  transport  of  both 
Cold  Core  and  Warm  Water  was  slightly  more 
than  the  increase  of  the  southerly  flowing  water 
through  the  southern  section,  "C",  to  give  a  small 
excess  of  northerly  flow  over  that  of  the  first 
survey. 

Considering  the  relatively  consistent  volume 
transports  through  the  eastern  and  southern 
boundaries  of  the  survey  when  compared  with 
the  acceleration  of  southerly  flow  in  the  topmost 
section,  it  is  evident  that  the  balance  must  occur 
in  the  western  section.  Indeed  this  is  the  case 
with  a  1.438  x  lO^m^s'  increase  in  Cold  Core  flow 
(westerly)  through  section  "D"  which  even  in- 
cluded a  reversal  of  net  flow  from  east  (off  slope) 
to  west  (on  slope)  flow.  In  spite  of  the  large 
percentage  change  taking  place  on  the  western 
boundary,  at  no  place  did  the  geostrophic  current 
speed  exceed  13  cm  s"^  and  for  the  most  part  was 
considerably  less.  As  is  apparent  from  the  dy- 
namic topography  the  westerly  flow  is  concen- 
trated between  the  nortliern  two  and  between  the 
southern  two  stations  of  this  section.  It  seems 
that  the  rapid  rate  of  increase  in  Labrador  Cur- 
rent flow  could  only  be  accommodated  by  a  flow 
onto  the  shelf  on  the  western  boimdary  since  the 
North  Atlantic  Current  prevented  expansion  to 
the  south  and  east. 
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Comparison  of  the  Second  and  Third  Intensive 
Surveys 

In  the  final  survey  we  find  a  further  deepening 
of  the  dynamic  trough.  Vohiine  transport 
changes  around  the  survey  perimeter  were  char- 
acterized by  net  increases  in  the  easterly  direction 
for  the  N-S  oriented  sections  "B"  and  "D'',  and 
increases  in  southerly  transport  for  E-W  sections 
"A"  and  "C".  The  major  contributions  to  tliese 
net  transport  differences  came  from  an  offsetting 
increase  in  Warm  Water  and  a  decrease  in  Cold 
Core  southerly  transport  which  allowed  the  de- 
crease in  both  AVarm  Water  and  Cold  Core 
northerly  transport  to  effect  a  greater  net  south- 
erly transport  through  the  topmost  section.  This 
increase  was  not  the  result  of  any  rise  in  the 
velocity  nor  the  extent  of  the  Labrador  Current 
(figs.  7  and  8).  In  fact,  the  surface  layer  veloci- 
ties indicate  that  the  current  had  reached  steady 
state,  or  perhaps  even  decelerated,  down  from  a 
maximum  of  55.1  cm  S"^  on  the  second  survey  to 
49.1  cm  S"^  on  the  third  survey.  Rather,  a  de- 
crease in  the  noitherly  flow  of  Cold  Core  and 
Warm  Water  from  the  second  to  third  survey 
was  the  cause  of  the  net  southerly  increase.  This 
53.2%  reduction  in  northerly  flow  through  the 
top  section  coincided  with  a  28.7%  decrease  in 
northward  transport  through  the  bottom  section 
and  an  18.0%  increase  in  the  volume  of  water 


exiting  the  survey  area  through  the  eastern  sec- 
tion. The  western  boundary  of  the  third  survey 
may  be  characterized  as  having  the  least  devia- 
tion of  the  Labrador  Current  from  the  normally 
bathy metrically  defined  path  along  the  continental 
slope.  This  may  be  seen  from  the  percentage  of 
Cold  Core  water  passing  through  the  top  section 
of  the  survey  that  also  passed  through  the  bottom 
section.  This  value  reached  its  highest  during 
survey  III  (71.4%),  least  during  the  second  sur- 
vey (26.0%)  when  there  was  a  large  up  slope 
transport  of  Cold  Core  water  volumes,  and  inter- 
mediate (58.9%)  during  survey  I. 

The  southern  boundary  of  these  surveys  showed 
a  variation  in  northerly  transport  of  Warm 
Water  which  may  be  compared  with  the  dynamic 
changes  in  the  rest  of  the  survey  domain.  The 
northward  flow  of  Warm  Water  increased  10.6% 
from  the  first  to  second  survey  and  decreased 
41.0%  from  the  second  to  the  third  survey  to  a 
level  34.8%  below  that  of  the  first  survey.  It  is 
noteworthy  that  the  increased  northward  trans- 
port occurred  when  the  south-flowing  Labrador 
Current  had  a  considerable  on-slope  component 
of  flow  and  that  the  lowest  northerly  transport 
of  Warm  Water  was  correlated  with  the  greatest 
infiltration  of  the  southern  flow  of  Cold  Core 
water  through  the  survey  area. 
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CONCLUSIONS 


A  coincidental  increase  in  southward  flow  of 
Labrador  Current  water  and  northward  flow  of 
North  Atlantic  Current  water  between  the  first 
and  second  Intensive  Surveys  caused  a  reversal 
in  the  slight  residual  off  slope  flow  along  the 
western  boundary  to  a  sizable  1.264  x  lO^in^s"'  on 
slope  component  and  a  broadening  of  the  dynamic 
low  in  the  top  center  of  the  survey  area.  A 
decrease  in  volume  transport  of  the  North  At- 
lantic Current  from  the  second  to  the  third  In- 
tensive Survey  resulted  in  a  deepening  of  the 
trough  which  then  extended  to  the  southernmost 
two  sections.     The  reduced  North  Atlantic  Cur- 


rent flow  most  probably  ensued  from  the  south- 
easterly excursion  of  a  meander;  in  fact,  the 
entire  pattern  of  volume  flow  changes  during  the 
three  intensive  surveys  could  be  explained  by  the 
passage  of  the  crest  of  a  meander  typical  to  the 
area,  or  could  merely  be  a  southeasterly  retreat 
of  the  main  axis  of  the  North  Atlantic  Current. 
However,  neither  mode  can  be  proved  by  the 
available  data.  Finally,  the  Labrador  Current 
entering  from  the  north  was  allowed  to  infiltrate 
the  area  to  its  greatest  extent  with  the  highest 
percentage  of  Cold  Core  water  passing  through 
tlie  southernmost  section. 
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SUMMARY 


1.  Three  Ice  Patrol  cruises,  April,  May  and 
June-July  1973  were  analyzed.  During  the  first 
cruise  the  North  Atlantic  Current  was  found 
74  km  farther  north  than  usual  and  it  impinged 
on  the  Tail-of-the-Bank  forcing  the  Labrador 
Current  up  on  the  Bank.  The  much  stronger 
North  Atlantic  Current  appeal's  to  be  capable  of 
overwhelming  the  weaker  Labrador  Current  and 
turning  it  eastward  or  westward.  By  the  time  of 
the  second  cruise  the  North  Atlantic  Current  had 
receded  somewhat  toward  the  south  and  the  flow 
of  the  Labrador  Current  at  A4  had  increased 
threefold  from  the  previous  cruise.  The  third 
cruise  which  included  three  intensive  dynamic 
surveys  between  43°30'N  and  45°N  showed  a 
continuation  of  the  southward  progression  of  the 
point  of  reversal  of  the  Labrador  Current.  This 
in  turn  affected  the  area  enclosed  by  the  dynamic 
trough  separating  the  two  main  current  systems, 
and  consequently,  the  drift  of  icebergs  in  that 
region. 

2.  During  the  May  cruise  the  formation  of  a 
large  cyclonic  meander  was  noted  in  the  North 
Atlantic  Current.  The  possible  production  of 
cold  water  cyclonic  rings  to  the  south  of  the 
warm  North  Atlantic  Current  by  these  meanders 
could  explain  the  presence  of  icebergs  far  to  the 
south  of  this  warm  water  barrier. 

3.  Direct  current  measurements  were  made  at 
two  locations  for  two  separate  time  intervals. 
The  current  meter  records  exhibited  low  mean 
speeds  of  2  cm  s-^  and  5.3  cm  S"^  toward  the  south- 
west. Maximum  speeds  were  14  cm  S"^  and  15 
cm  S"^  respectively  with  a  single  short  period  burst 
of  25  cm  S"\  Small  reversals  in  current  direction 
were  observed  to  average  2  cm  s"'  and  1  cm  S"'. 
The  only  identifiable  periodic  component  was  the 
lunar  semidiurnal  tide  which  appeared  to  be 
intermittent  and,  thus,  did  not  seem  to  be  phase- 
locked  to  the  equilibrium  tide.  Comparison  of 
the  geostrophically  determined  surface  currents 


with  the  directly  measured  currents  at  depth  in- 
dicates that  Labrador  Current  measurements  are 
probably  underestimated  by  10-30%  by  the 
methods  presently  used. 

4.  Calculations  of  geostrophic  current  and 
volume  transports  on  the  shelf  and  slope  of  the 
Intensive  Dynamic  Surveys  indicate  that  the 
method  of  extrapolation  of  temperature  and 
salinity  values  into  the  Bank  causes  an  inherent 
error  in  the  estimate  of  cross  slope  flow  in  sta- 
tions shallower  than  the  reference  level.  The 
along  slope  inclination  of  isosteric  surfaces  is 
carried  into  the  Bank  by  this  method  and,  there- 
fore results  in  an  apparent  flow  into  or  out  of  the 
subsediment  boundary  of  the  continental  slope. 
The  overestimation  of  on/off  slope  currents  may 
be  compensated  for  by  calculating  the  component 
of  flow  normal  to  the  slope  between  adjacent 
sections  with  level  isosteric  surfaces  below  the 
ocean/sediment  interface,  and  making  that  the 
input  to  the  iceberg  drift  computer  program. 

5.  A  detailed  analysis  of  volume  ti'ansport 
calculations  made  during  the  three  Intensive 
Dynamic  Surveys  in  June  and  July  revealed  that 
in  a  21  day  period  there  was  a  simultaneous  in- 
crease in  Labrador  Current  and  North  Atlantic 
Current  transport  which  drove  the  Labrador 
Current  up  onto  the  Bank.  This  was  followed 
by  a  recession  of  the  North  Atlantic  flow,  either 
by  reduction  in  transport  or,  more  likely,  a  shift 
in  the  axis  of  the  stream  which  allowed  a  greater 
portion  of  the  Labrador  Current  volume  trans- 
port to  flow  out  of  the  southern  end  of  the  survey 
area.  The  progression  of  the  crest  of  a  meander 
through  this  area  would  also  account  for  the 
dynamic  conditions  described,  but  could  not  be 
supported  because  of  the  lack  of  data  to  the  east 
of  the  survey. 
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Figure  1.     Standard  International  Ice  Patrol  Sections.     Inset  shows  station  tracklines  for  Intensive  Dynamic  Sur- 
veys I-III,  1973. 
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Figure  2.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  decibar  surface,  from  data  col- 
lected by  CGC  EVERGREEN,  3-22  April  1973.  Contour  interval  is  2  dynamic  centimeters.  Oceanographic  sta- 
tion positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 
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Figure  3.     April  monthly  normal  dynamic  topography   (dynamic  meters)  of  the  sea  surface  relative  to  the  1000  deci- 
bar surface.     Contour  interval  is  2  dynamic  centimeters    (from   Scobie   and   Schultz,   1976). 
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FiGi'RE  4.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  decibar  surface  from  data  col- 
lected by  CGC  EVERGREEN,  8-28  May  1973.  Contour  interval  is  2  dynamic  centimeters.  Oceanographic  sta- 
tion positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 
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Figure  5.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  decibar  surface  from  data  col- 
lected by  CGC  EVERGREEN,  13  June-14  July  1973.  Contour  interval  is  2  dynamic  centimeters.  Oceanographic 
station  positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 

49*W  48»  47»  46» 


45»N 


44»N 


Q    o,  o         INTENSIVE  SURVEYI 
"'"  JUN  73 


lOOONETEIS 


45*N 


44»N 


49»W  48**  47"  46» 

Figure  6.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  deciiiar  surface  from  data  col- 
lected by  CGC  EVERGREEN,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  17-22  June  1973.  Contour  interval  is  2  dynamic 
centimeters.     Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 
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FiGUKE  7.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  decibar  surface  from  data  col- 
lected by  (3GC  EVERGREEN,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  26-29  June  1973.  Contour  inten-al  is  2  dynamic 
centimeters.     Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 
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FiGUKE  8.  Sea  surface  dynamic  topography  (dynamic  meters)  relative  to  the  1000  decibar  surface  from  data  col- 
lected by  CGC  EVERGREEN,  Intensive  Dynamic  Survey  III,  4-7  July  1973.  Contour  interval  is  2  dynamic 
centimeters.     Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  station  numbers  given  at  turning  points. 
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Figure  9.  Dynamic  topography  of  the  sea  surface  relative  to  the  1000  decihar  surface  from  data  collected  9-19  June 
1964.  [Contour  interval  is  2  dynamic  centimeters.]  Oceanographic  station  positions  are  indicated  and  the  sta- 
tion numbers  given  at  turning  points  (from  Kollmeyer  et  al.,  1965). 
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Figure  10.     Diagram  of  the  method  for  computing  surface  currents  normal  to  the  continental  slope.     See  text  for  the 

explanation.  -~ 
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during  Intensive  Dynamic  Surveys  I-III,  1973. 
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Figure  12.     Volume  transport   (lO'm's')   differential  bj   water   property    type   and   direction   of   flow   versus   Survey 

from  the  Intensive  Dynamic  Surveys  I-III,  1973.     A  is  Cold  Core  (north  or  east),  x is  Warm 

Water  (north  or  east),  o is  Cold  Core  (south  or  west),  and  • is  Warm  Water  (south  or 

west).     Cold  Core  is  defined  t)y  the  International  Ice  Patrol  Division  of  the  Coast  Guard  Oceanographic  Unit  as 
water  less  than  2°C  and  34.3°/„„ ;  Warm  Water  is  greater  than  2°C  and  3-4.3°/„„. 
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PiouBE  14.     Vertical  salinity   (%„)   section  A4,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  7-8  April  1973. 
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Figure  15.     Vertical  temperature  (°C)   section  A3B  MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  9-10  April  1973. 
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Figure  16.     Vertical  salinity  (°/..)  section  A3B  MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  9-10  April  1973. 
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Figure  17.     Vertical  temperature   (°C)   section  A3A,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  10-11  April  1973. 
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Figure  18.     Vertical  salinity   (%„)   section  ASA,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  10-11  April  1973. 
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Figure  19.     Vertical  temperature   (°C)   section  A3,  occupied   by   CGC   EVERGREEN,   11-12  April   1973. 
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Figure  20.     Vertical  salinity   (V„o)   section  A3,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  11-12  April  1973. 
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Figure  21.     Vertical  temperature  (°C)   section  A2B,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  19-20  April  1973. 
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FiouBE  22.     Vertical  salinity   (Voo)   section  A2B,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  19-20  April  1973. 
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FiouBE  23.     Vertical  temperature  (°C)   section  A2A,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  20-21  April  1973. 
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Figure  24.     Vertical  salinity   (V„o)   section  A2A,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  20-21  April  1973. 
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Figure  25.     Vertical  temperature  (°C)  section  A2  MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  21  April  1973. 
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Figure   26.     Vertical    salinity    (°/  „)    section    A2   MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  21  April  1973. 
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Figure  27.     Vertical  temperature   (°C)   section  A4,  occupied    by   CGC    EVERGREEN,    12-13   May   1973. 
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Figure  28.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  A4,  occupied   by  CGC  EVERGREEN,   12-13  May   1973. 
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Figure  29.     Vertical  temperature   (°C)   section  A3,  occupied   by    CGC   EVERGREEN,    13-14   May   1973. 
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FiouBE  30.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  A3,  occupied   by   CGC  EVERGREEN,   13-14  May   1973. 
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FiGURK  31.     Vertical  temperature   (°C)   section  A2B,   occupied  b.v  CGC  EVERGREEN,  18-19  May  197S. 
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Figure  32.     Vertical  salinity   (V„„)   section  A2B,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  l.S-19  May  1973. 
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Figure  33.     Vertical  temperature   (°C)   section  A3,  occupied    by   CGC    EVERGREEN,    19-21    May    1973. 
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FiGUBE  34.     Vertical  salinity   (%„)   section  A3,  occupied   by   OOC   EVERGREEN,   19-21   May   J973. 
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Figure  35.     Vertical  temperature   (°C)  section  ASA,   occupied  by  CGC  EVERGREEN,  21-22  May  1973 
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Figure  36.     Vertical  salinity   (Vo„)   section  A3A,  occupied  liy  CGC  EVERGREEN,  21-22  Mav  1973. 
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FiGUKE  37.     Vertical  temperature  (°C)  section  A3B  MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  22-23  May  1973. 
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FiGUKE  38.     Vertical  salinity  (V„o)  section  A3B  MOD,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  22-23  May  1973. 
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Figure  39.     Vertical  temperature   (°C)   section  A3C,   occupied  by  CGC  EVERGREEN,  23-24  May  1973. 
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Figure  40.     Vertical  salinity   ("/ „)   section  A3C,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  23-24  May  1973. 
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Figure  41.     Vertical  temperature   (°C)   section  A4,  occupied    by    CGC    EVERGREEN,   24-25   May    1973. 
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Figure   42.     Vertical    salinity    (V„)    section   A4,   occupied   by  CGC  EVERGREEN,  24-25  May  1973. 
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Figure  43.     Vertical  temperature   (°C)   section  1,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  17- 

18  June  1973. 
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Figure  44.     Vertical  salinity   (V„„)   section  1,  Intensive  Dynamic   Survey   I.   occupied  by  CGC  EVERGREEN,   17- 

June  1973. 
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Figure  45.     Vertical  temperature   (°C)   section  2,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  18- 

19  June  1973. 
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Figure  46.     Vertical  salinity   (°/„J  section  2,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,   18-19 

June  1973, 
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FioiRE  47.     Vprtical  tPinperature   (°C)   section  3,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  19- 

20  June  1973. 
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Figure  48.     Vertical  salinity   ("Z,,,,)   section  3,  Intensive  Dynamic   Survey   I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,   19-20 

June  1973. 
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Figure  49.     Vertical  temperature   (°C)   section  4,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  20- 

21  June  1973. 
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FiGi'KE  50.     Vertical  salinity   (%„)   section  4,  Intensive  Dynamic   Survey  I,   occupied  by  CGC  EVERGREEN,  20-21 

June  1973. 
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Figure  51.     Vertical  temperature   (°C)   section  5,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  iiy  CGC  EVERGREEN,  21 

June  1973. 
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FiGiTE  52.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  5,  Intensive  Dynamic  Surrey  I,  occupied  liy  CGC  EVERGREEN,  21  June 

1973. 


49 


STATION  NUMBER 


1200 
1300 

Figure  53.     Vertical 


temperature   CO   section  6,  Intensive  Dynamic  Survey  I,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  21- 

22  June  1973. 
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Figure  54.     Vertical  salinity   (°/„o)  section  6,  Intensive  Dynamic   Survey   I,   occupied  by  CGC  EVERGREEN,  21-22 

June  1973. 
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tiGURE  55.     Vertical  temperature   (°C)   section 


1,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  26- 


27  June  1973. 
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Figure  56.     Vertical  salinity   (VoJ   section  1,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  26-27 

June  1973. 
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Figure  57.     Vertical  temperature   ( 


'O   section  2,  Intensive  Dynamic  Sur>-ey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN.  27 
June  1973. 
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Figure  58.     Vertical  salinity   (V„„)   section  2,  Intensive  Dynamic    Survey    11,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    27 

.June  1973. 
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Figure  59.     Vertical  temperature   (°C)   section  3,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  27 

28  June  1973. 
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FiGUKE  60.     Vertical  salinity   (°/„„)  section  3,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  27-28 

June  1973. 
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PiGUBE  61.     Vertical  tfiiiperature   ("O   section  4,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  28 

June  1973. 
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Figure  62.     Vertical  salinity   {°/„„)  section  4,  Intensive  Dynamic    Survey    II,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    28 

June  1973. 
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FiouRE  63.     Vertical  temperature   (°C)   section  n,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  28- 

29  June  1973. 
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FiGUKE  64.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  5,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  tjy  CGC  EVERGREEN,  28-29 

June  1973. 
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Figure  65.     Vertical  teinpfrature   (°C)   section  6,  Intensive  Dynamic  Survey  II,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  29 

June  1973. 
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FiGlTiE  66.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  6,  Intensive  Dynamic    Survey    II,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    29 

June  1973. 
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Figure  67.     Vertical  temperature   ("O   section  A2M0D,  occupied  by  t^GC  EVERGREEN,  1-2  July  1973. 
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Figure  68.     Vertical  salinity   (°/„.)   section  A2MOI),  occuiiled  by  CGC  EVERGREEN,  1-2  July  1973. 
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Figure  69.     Vertical  temperature    (°C)    section  A2B,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  2-3  July  1973. 
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Figure  70.     Vertical  salinity   (%„)   section  A2B,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  2-3  July  1973. 
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FiGUBB  71.     Vertical  temperature  (°C)  section  A3,   occupied   by  CGC  EVERGREEN,  3-4  July  1973. 
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Figure  72.     Vertical  salinity    (°/„„)   section  A3,  occupiwl  by  CGC  EVERGREEN,  3-4  .luly  1973. 
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Figure  73.     Vertical  temperature   (°C)   section  1,  Intensive  Dynamic  Survey  III,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  4 

July  1973. 
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FiGi'RE  74.     Vertical  salinity   (°/„,, )   section 


1,  Intensive  Dynamic    Survey    III,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    4 
July   1973. 
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Figure  75.     Vertical  temperature   (°C)   section  2,  Intensive  Dynamic  Survey  III,  occupied  liy  CGC  EVERGREEN,  4- 

5  July  1973. 
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FiGUKE  76.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  2,  Intensive  Dynamic   Survey    III,   occupied   by   CGC   EVERGREEN,   4-5 

July  1973. 
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FiGUBE  77.     Vertical  temperature   (°C)   section  3,  Intensive   Dynamic   Survey    III,   occupied   by  CGC  EVERGREEN, 

5-6  July  1973. 
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Figure  78.     Vertical  salinity   (%„)   section  3,  Intensive  Dynamic   Survey   III,   occupied  by  CGC  EVERGREEN,  5-6 

July  1973. 
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Figure  79.     Vertical  temperature   (°C)   section  4,  Intensive  Dynamic  Survey  III,  occupied  by  CGC  EVERGREEN,  6 

July  1973. 
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Figure  80.     Vertical  salinity   (V„o)   section  4,  Intensive  Dynamic    Survey    III,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,   6 

July  1973. 
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Figure  81.     Vertical  temperature   (°C)   section  5,  Intensive   Dynamic   Survey   III,   occupied  by  CGC   EVERGREEN, 

6-7  July  1973. 
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Figure  82.     Vertical  salinity   (°/„„)   section  5,  Intensive  Dynamic   Survey   III,  occupied   by  CGC  EVERGREEN,  6-7 

July  1973. 
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Figure  83.     Vertical  temperature   (°C)   section  6,  Intensive   Dynamic   Survey   III,   occupied   by   CGC  EVERGREEN, 

7  July  1973, 
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Figure  81.     Vertical  salinity   (°/^J  section  6,  Intensive  Dynamic    Survey    III,    occupied    by    CGC    EVERGREEN,    7 

July  1973. 
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STATION   NUMBER 
T  6 


Vertical  temperature   (°C)   section,  standard  section  A4-28,   occupied  by  CGC  BOUTWELL,  12-18  June 

1973. 
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Vertical  salinity   (°/.J   section,  standard  section  A4-28,  occupied  by  CGC  BOUTWELL,  12-18  .Tune  1973. 
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Figure  01.     Vertical  temperature   (°C)   section,  standard  section  A3-61,  occupied  by  CGC  MORGENTHAU,  18-25  July 

1973. 
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Figure  92.     Vertical  salinity   (Voo*  section,  standard  section   A3-61,   occupied   by  CGC  MORGENTHAU,   18-25  July 

1973. 
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Figure  93.     Vertical  temperature   (°C)   section,  standard  section    A2-57,    occupied    by    CGC    INGHAM,    9-16   August 

1973. 
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Figure  94.     Vertical  salinity   ("/„„)  section,  standard  section  A2-57,  occupied  li.v  CGC  INGHAM,  9-16  Augnst  1973. 
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Figure  95.     Vertical  temperature   (°C)  section,  standard  section  .\1-10,  occupied  by  CGC  MENDOTA,  10-16  August 

1973. 
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Figure  96.     Vertical  salinity  {°/„^)  section,  standard  section    Al-10,    occupied    by    CGC    MENDOTA,    10-16   August 

1973. 
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Figure  97.     Vertical  temperature  (°C)   section,  standard  section   A3-62,  occupied  by  CGC  DALLAS,  29  November-1 

December  1973. 
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Figure  98.     Vertical  salinity   (°/„„)  section,  standard  section  A3-62,  occupied  by  CGC  DALLAS,  29  November-l  De- 
cember 1973. 
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APPENDIX  A 

OCEANOGRAPHIC  DATA 

Cruises  Listed 

Table  Page 

I.  USCGC  EVERGREEN,  3-22  April  1973 96 

II.  USCGC  EVERGREEN,  8-28  May  1973 147 

III.  USCGC  EVERGREEN,  13  June-14  July  1973 236 

IV.  USCGC  CAMPBELL  (A4-27)  29  January-2  February  1973 375 

V.  USCGC  OWASCO  (A3-60)  9-12  March  1973 382 

VI.  USCGC  BOUTWELL  (A4-28)  12-18  June  1973 387 

VIL      USCGC  MORGENTHAU  (A3-61)  18-25  July  1973 395 

VIII.  USCGC  INGHAM  (A2-57)  9-16  August  1973 400 

IX.  USCGC  MENDOTA  (Al-10)  10-16  August  1973 404 

X.  USCGC  DALLAS  (A3-62)  29  November-1  December  1973 410 

XL         USCGC  HAMILTON  (A4-29)  30  November-2  December  1973  ___  423 
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Codes  Utilized 

A  complete  description  of  the  codes  utilized  in  the  tabulation  of  oceanographic  station  data  can  be 
found  in  National  Oceanographic  Data  Center  publication  M-2,  Processing  Physical  and  Chemical 
Data  from  Oceanographic  Stations.  (Rev.  August  1964,  supplement  issued  May  1966.) 

To  facilitate  use  of  the  oceanographic  station  data  listing,  entry  headings  which  are  not  self- 
explanatory  are  described  below. 

REFID NODC  reference  indentily  number. 

CONSEC    Consecutive  station  number. 

BOTDP  (B) Uncoirecled  sounding  depth  in  meters. 

SHIP  (B) NODC  assigned  platform  identity  code. 

DATA  USE    Entry  1  identifies  DNP  daU. 

AREA    NODC  ocean  area  code. 

CLOUD  T/A  (B) Cloud  type  according  to  WMO  code  0500  and  cloud  amount  according  lo  WMO  code  2700. 

Wave  observations 

DIR    Direction  from  which  dominant  waves  are  coming  in  tens  of  degrees  according  to  WMO  code  0885. 

HGT Height  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  1555. 

PER Period  of  dominant  waves  according  to  WMO  code  3155. 

SEA  (B) Sea  sute  according  to  WMO  code  3700. 

CL/TR  (B)   Water  color  according  lo  forel-Ule  code.  Transparency  in  meters  as  determined  by  Secchi  disc. 

WIND  DIR  (B) Direction  from  which  wind  is  blowing  in  lens  of  degrees  according  to  WMO  code  0677. 

WIND  SPD  (B) Wind  speed  in  knots. 

WIND  FOR  (B)   Wind  force  in  beaufort  code. 

WEATHER  (B)   Weather  code — If  preceded  by  letter  X  is  according  to  WMO  code  4501.  A  numeric  two  digit  entry  indicates  weather 

according  lo  WMO  code  4677. 

INST Inslrumenl  used  for  observation — "Nansen  Cast"  indicates  sution  consists  of  Nansen  cast  data — "STD  Recorder" 

indicates  station  consists  of  STD  data  or  a  mixture  of  STD  and  Nansen  cast  data. 

TRACE  DIR  (B) "Trace"  indicator  U  (UP),  D  (DOWN),  and  A  (AVERAGED)— used  with  STD  casts,  and  specify  that  data  were 

taken  while  hoisting  or  lowering  respectively  or  that  the  two  traces  were  averaged. 

DURATION  (B) Time  elapsed  during  raising  or  lowering  of  the  STD  recorder  to  tenlhs  of  hours. 

ORIG  (B) Originator's  reference  number  in  two  parts — cruise  number  or  3  characters  (if  year  of  cruise  forms  part  of  cruise 

number  years  digits  may  sometimes  only  be  found  in  "Year"  field),  and  station  number. 

TEN  SQ Ten-degree  square — modified  Canadian  square  number. 

5  SQUARE Five-degree  squares — modified  Canadian  system. 

2  SQUARE Two-degree  squares — modified  Canadian  system. 

1  SQUARE One-degree  squares — modified  Canadian  system. 

CASTNUM  (B) Number  of  cast  on  multicast  stations  (blank  when  messenger  time  is  given). 

TIME  (B) Time  of  release  of  messenger  in  hour  and  tenths  for  applicable  observed  levels.  If  multicast  series  extends  past 

midnight,  24  hours  are  added  to  cast  time  of  next  day.  Beginning  lime  for  STD  is  given  at  first  obs  depth. 

LVLTYP Type  of  record   at   depth   indicated.   "OBS"— observed   values.   For  STD   recorder  =  level   of  data   read-out. 

"STD" — NODC  standard  interpolated  values.  "ORG" — Standard  or  other  depths  carrying  non-NODC  inter- 
polated values.  "LIT' — Interpolated  standard  depth  values  used  as  obs  for  computational  purposes.  Note — 
When  an  observed  level  coincides  with  a  STD  depth  level,  both  "STD"  and  "OBS"  lines  will  appear. 

DEPTH    Depth  of  sample  (or  standard  level)  in  whole  meters.  Prefix  "V  indicates  ihermometrically  determined  depth  (depth 

of  unprotected  thermometers).  Subscript  "Q"  indicates  that  the"  value  is  marked  doubtful  by  the  originator.  A 
value  designated  as  implausible  by  NODC  is  marked  with  a  "P".  Postscript  "Z"  indicates  uncorrected  and 
inaccurate  'Wire-out'  depths  (high  wire  angle  present). 

TEMP  (B) Temperature  in  degrees  Celsius.  For  'Q'  and  "P"  notation  see  depth  field. 

SAL  (B)    Salinity  in  parts  per  thousand.  For  'Q'  and  "P'  notation  see  depth  field. 

SIGMA-T(B) Seawater  density  anomaly  to  2  decimal  places.  When  depth,  temp,  or  salinity  is  doubtful,  a 'Q' is  suffixed.  An  asterisk 

indicates  a  decrease  of  0.02  or  more  from  the  previous  level. 

DYNDPTH Dynamic  depth  anomaly  in  dynamic  meters  lo  millimeters. 

SND  VEL  (B) Sound  velocity  in  meters  per  second  to  decimeters  according  lo  Wilson's  formula.  (A  standard  depth-pressure  term  is 

used  for  stations  not  beginning  at  the  surface). 

OXYC  (B)    Oxygen  in  ML/L  to  hundredths. 


95 


Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 

3-22  April  1973. 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  liy  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 
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Table  I.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 
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27.57 

1476.2 

OBS 

00-5- 

O-.-O 

34.770 

27.56 

1475.7 

oes 

00-61 

0-.71 

34.620 

27.54 

1477.5 

STO 

00500 

0-.47 

34.64 

27.63 

00, 

.46- 

1476.6 

oes 

00500 

O-.-b 

34.640 

27.63 

1476.6 

oes 

00550 

0-.12 

34.6-0 

27.67 

1476.2 

STO 

006  00 

0-.07 

3-.6- 

27.67 

00. 

.51- 

1476,6 

oes 

OOcOl 

0-.07 

3-. 6-0 

27.67 

1476.9 

oes 

006  73 

0-.05 

3-. 660 

27.64 

1476.0 

STO 

007  00 

0-.05 

3-. 43 

2  7.73 

00. 

.560 

1478.5 

oas 

007  00 

0-.05 

34.430 

2  7.75 

1476.5 

ObS 

00702 

O-.O- 

34.430 

27.75 

1476.5 

oes 

00706 

O-.O- 

34.430 

27.75 

I666I 

1476.6 

• 

INST    STO  KECOROER 
TRACE    OIR  0 

CXJRATIOM 
emu    Oil    191 


TEN   SO    1307 

5  SSOARE  1 
2  SQUARE  20 
1    SOUARE    20 


P04      lOT    f 


98 


Tabue  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
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i    T    «    T    I    0    N 


kCFIO      jl       83ii  VEt«    1973 

CJMEC  00J7  H01IH     a* 

L«T        ■•:  30    N  o«r        07 

lONJ      Ji3   23      II  HOUk    23. a 


60T0P    01910  AIR   TEXP         10. S  OIR    nGT  Ha           alNb-OIR    27 

SHIP    EV  HET    BOLD         06.5  10      3  3              HINO-SPD    10 

DATA    USE       1  BAROHETR    1000. <i  SEA  alND-FOR 

AREA               05  ClOUO    T/A  CL/TR  HEATHER      XI 


INST    STD  RECORDER  1  ix    SO    1.^07 

TRACE    OIR  0  5    SOJARE       1 

DURATION  2    SQUARE    20 

ORIG    Oil    192  1    SOJARE    20 


LVLTYP 

DCPIn 

leiif 

SAl 

$ISNA-T 

OVNOPIH 

SNO    VEl 

STC 

00000 

04.21 

33.11 

26.29 

00 

.000 

1465.2 

OSS 

00005 

04.21 

33.110 

26.29 

1465.3 

SID 

00010 

04.07 

33.27 

26.43 

00. 

.017 

1465.0 

oes 

00011 

04.02 

33.310 

26.46 

1464.9 

oes 

00014 

04.63 

33.420 

26.49 

1467.7 

SIO 

00020 

04.50 

33.39 

26.46 

00 

.03  3 

1467.1 

D6S 

0002  0 

04. 4S 

33.360 

26.4  7 

146T.0 

OBS 

0002B 

07.99 

34.070 

26.57 

14e2.1 

STO 

00030 

OB. 16 

34.12 

26.58 

00. 

.046 

1462.9 

DBS 

0003C 

0B.7e 

34.310 

26.63 

1483.6 

o«s 

00047 

09.41 

34.620 

26.77 

1486.5 

oes 

000«9 

09.46 

34.650 

26.79 

1486.8 

STD 

0005  0 

09.52 

34.66 

26.79 

00. 

,075 

1484.0 

OdS 

00057 

10.00 

34.770 

26.79 

1491.0 

DBS 

oooeo 

09, 9B 

34.76  0 

26.79 

1491.0 

SIO 

00075 

10.39 

34. B7 

26.81 

00. 

.107 

1442.9 

DBS 

oooei 

10.47 

34.910 

26. B2 

1443.3 

OBS 

oooe7 

10.4E 

34.930 

26.63 

1443.5 

STD 

00100 

10.76 

34.49 

26.83 

00. 

.134 

1444.7 

OBS 

00100 

10.76 

34.990 

26.83 

1444.8 

STD 

00125 

OB. 66 

34.55 

26.63 

00. 

.170 

1467.0 

OBS 

00131 

07.9.. 

34.420 

26.65 

1484.1 

CBS 

00139 

06.90 

34.260 

26.67 

1410.0 

OBS 

001<><> 

04.6  7 

33.930 

26.86 

1471.4 

OBS 

001-.B 

05.04 

34.220 

27.07 

1472.6 

STD 

00150 

05.22 

34.25 

2  7,06 

00. 

.196 

1473.4 

OBS 

0015O 

05.71 

34.370 

27.11 

1475.6 

OBS 

00159 

06.00 

34.420 

27.12 

1476.9 

oes 

00173 

06.12 

34.760 

27.10 

1465.9 

OBS 

00175 

06.04 

34.790 

27.12 

1465.7 

OBS 

001B6 

07.96 

34.840 

27.17 

1465.6 

OBS 

00190 

07.70 

34.770 

27.16 

1484,6 

SIO 

002  00 

07. B4 

34.64 

27.19 

00. 

.246 

1485.4 

OSS 

00201 

07.87 

34.640 

27.19 

1465.5 

oes 

00203 

07.65 

34.B40 

27.19 

1465.5 

OBS 

00217 

07.33 

34.760 

27.20 

14S3.6 

OBS 

00230 

07.17 

34.840 

27.29 

1463.3 

OBS 

00236 

07.46 

34.970 

27.26 

1466.6 

OoS 

00237 

06.02 

34.980 

27.28 

1486.9 

OBS 

002<r3 

07.72 

34.910 

27.27 

1485.7 

SIu 

00250 

07.76 

34.94 

27.29 

00. 

,241 

1486.0 

OBS 

00251 

07.76 

34.950 

27.29 

14B6.1 

OBS 

00200 

07.56 

34.960 

27.34 

1485.5 

OBS 

00276 

07.65 

34.960 

27.33 

1486.1 

SIO 

00300 

07.37 

34.97 

27.36 

00. 

.331 

1485.4 

OBS 

00302 

07.35 

34.970 

27.37 

1465.3 

oes 

00317 

07.26 

54.470 

27.36 

1485.2 

OBS 

00325 

06.61 

34.650 

27.37 

1482.7 

DBS 

00371 

04.91 

34.630 

27.41 

1476.3 

OBS 

00397 

04.54 

34.680 

27.50 

1475.2 

SID 

oa«oo 

04.67 

34.70 

27.50 

00, 

401 

1475.6 

DBS 

00O07 

04.96 

34.760 

27.51 

1477.2 

OBS 

oo«ie 

04.46 

34.780 

27.53 

1477.4 

OBS 

00«2<> 

04.61 

34.770 

27.54 

1476.9 

OBS 

00«i'. 

05.07 

34.840 

27.56 

1478.2 

aes 

oatifi 

05.24 

34.630 

27.53 

1479.4 

STu 

00500 

05.13 

34.64 

2  7.56 

DO. 

463 

1479.6 

OBS 

00500 

05.13 

34.650 

27. 5o 

1*79.6 

OBS 

oo5oe 

05.66 

34.570 

27.59 

1482.0 

OBS 

00552 

05.29 

34.960 

27.63 

1481.2 

OBS 

00559 

05.23 

34.990 

2  7.66 

14  61.2 

OBS 

00573 

04.95 

34.440 

27.65 

1460.2 

SID 

OOeOO 

05.04 

34.97 

27.67 

00, 

519 

1461.0 

OBS 

00601 

05.04 

34.570 

27.67 

1461.1 

OBS 

006  51 

04.91 

34.490 

27.70 

1461.4 

SIO 

007J0 

04.63 

34.97 

27.72 

00, 

56  7 

1481.0 

OBS 

00702 

04.62 

34.470 

27.72 

1481.0 

OSS 

00750 

04.69 

34.980 

27.72 

1482.1 

SID 

00  BOO 

04.45 

34.99 

27.75 

00. 

613 

1462.0 

OBS 

ooeoi 

04.45 

34.990 

27.75 

1482.0 

OBS 

00852 

04.41 

34.960 

27.75 

1462.6 

$10 

00900 

04.31 

34.56 

27.76 

00, 

657 

1463.0 

OBS 

00906 

04.30 

34.460 

27.76 

1483.1 

OBS 

00951 

04.  2B 

34.990 

27.77 

14B3.B 

STD 

01000 

04.21 

34.98 

27.77 

00. 

.701 

1464.3 

OBS 

01001 

04.21 

34.960 

27.77 

1464.3 

OBS 

01010 

04.21 

34.980 

27.77 

>•••• 

1484.4 

• 
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Table  I.     Observed  oceunographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
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NODC  STATION         DATA 

R£F]C       31  d33S  TcAt     1973  bOTOP     03  017  AIR    TEhP         O't.i  Olft    hGT  PER            MlVD-OIR  INST     STO    RECORDER  T:^    S3    1307 

COnSEl  300d  nONTH      Om  $mIP   tv  wET    oulB         03.2  23      3  ••              mINO-SPO  TRACE    OIR                     D  5    SOJARE       1 

LAT            12  13       H  OAV             06  OAIA    Vii       1  BARO»lETR    IOOJ.%  SEA  WiNO-FOR  OukATION  2    SCJARE    20 

LONw       J33  2i       M  HOu^    02.9  ARcA               Jt>  ClOuO    T/A  CL/TR  mEATmER      X3  ORIG    Oil    193  1    SbJARE    20 

CA;>TNUH/T  J1E 


100 


real 

1573 

BOTOP     03  017            tin 

TEBP         04.5 

OIR 

hOT    PER 

KIMO-OIR 

HONT 

M        O* 

Snip    tv 

MET 

bULB          03.. 

! 

23 

3         4 

UINO-SPO 

OAV 

oe 

OAU    USE 

1             BAROhETR    1000.5 

SEA 

UIND-FOR 

nciu» 

02.9 

»«CA 

05            ClOUO    I/A 

CL/TR 

aEATMER      >0 

lvlUP 

OEPIM 

TEMP 

Sal 

SIONA-T 

OTNDPTm 

$N0    VEL 

OX»C               PO. 

sro 

ODOOO 

12.16 

35.32 

io.e2 

00 

.000 

1496.5 

Oti 

ODOJj 

12.16 

35.320 

26.62 

1498.6 

STb 

OODIO 

12.16 

35.30 

26.81 

00 

.012 

1498.6 

OSS 

ooDi; 

12.15 

35.260 

2O.80 

1448.5 

OoS 

00017 

11.56 

35.120 

26.78 

1456.4 

STD 

OOO.'O 

U.47 

35.12 

26.80 

00 

.02  5 

1446.1 

06  S 

OOD20 

11.45 

35.120 

26.60 

1496.1 

ObS 

00D2a 

11.45 

35.170 

20.84 

1456:2 

STD 

DOD^jD 

11.63 

35.22 

26.85 

00 

.037 

1497.0 

OSS 

OODiD 

11.66 

35.240 

26.85 

1457.2 

OiS 

00036 

11.76 

35.250 

26.64 

1497.6 

DBS 

DDOtl 

11.33 

35.130 

26. B3 

1456.0 

SIO 

OOOSD 

11.13 

35.13 

26.87 

00 

.062 

1455.4 

J6S 

00051 

11.09 

35.130 

26.88 

1455.3 

ObS 

00057 

1a. 66 

35.300 

26.51 

1447,6 

06S 

ODOoO 

11.63 

35.320 

26.93 

1447.6 

COS 

00066 

12.14 

35.440 

26.52 

1454.6 

oas 

00074 

12.30 

35.460 

26.51 

1500.3 

STD 

00075 

12.29 

35.46 

26.51 

00 

.  04i 

1500.3 

OBS 

00079 

12.0c 

35.430 

26.53 

1499.5 

oas 

00093 

10.15 

34.550 

26.44 

1452.4 

oas 

00045 

08.55 

34.810 

26.44 

1486.0 

STD 

001  00 

08.66 

34.74 

26.99 

00 

.120 

1466.7 

oas 

OOlli 

06.72 

34.350 

2  7.00 

1475.0 

oas 

OJll- 

06.7  7 

34.420 

27.01 

1475.3 

cas 

ODiia 

07.15 

34.480 

27.01 

1460.5 

STO 

00U5 

07.11 

34.47 

27.00 

00 

.147 

1480. a 

oas 

00U7 

07.10 

34.460 

27.00 

1460.8 

OoS 

00135 

06.00 

34.280 

27.01 

1476.3 

oas 

00137 

05.57 

34.250 

27.02 

1476.3 

oas 

OOUO 

06.16 

34.300 

27.00 

1477.2 

oas 

00142 

06.16 

34.330 

27.02 

1477.3 

oas 

001,6 

05.  70 

34.260 

2  7.04 

1475.3 

STD 

00150 

05.55 

34.26 

2  7.04 

00 

.174 

1474.9 

oas 

00150 

05.57 

34.260 

2  7.04 

1474.6 

oas 

00163 

04.2  7 

34.060 

27.03 

1465.4 

oas 

00165 

0,.21 

34.070 

27.05 

1465.2 

oas 

0018-, 

05.72 

34.280 

2  7.04 

14  76.0 

Gas 

00150 

05.54 

34.2,0 

27.03 

1475.3 

OoS 

0014'. 

04.  a 7 

34.140 

27.03 

1472.5 

STO 

002  00 

04.6, 

34.16 

2  7.05 

00 

.226 

1472.5 

oas 

00201 

04.6  3 

34. 160 

2  7.05 

1472.5 

oas 

00226 

04.53 

34.100 

27.04 

1471.6 

oas 

00232 

04.5  7 

34.230 

27.14 

1472.0 

oas 

00235 

07.25 

34.650 

27.12 

1463.7 

oas 

00243 

07.52 

34.770 

27.13 

1466.3 

ObS 

00247 

08.2  0 

34.640 

27.14 

1487.5 

SIO 

00250 

08.24 

34.64 

27.13 

00, 

.277 

1467.7 

OBS 

00251 

06.32 

34.640 

27.12 

1488.1 

DBS 

00255 

00.78 

34.960 

27.14 

1450.0 

oas 

00264 

06.26 

34.860 

27.14 

1466.2 

oas 

0027t, 

08.15 

34.830 

27.14 

1487.6 

DBS 

00275 

08.12 

34.640 

27.15 

1467.8 

oas 

00261 

07.76 

34.760 

27.14 

1486.3 

OBS 

00269 

07.50 

34.750 

27.20 

1485.5 

STD 

00300 

06.42 

04.57 

27.21 

00. 

.32  5 

1485.4 

DBS 

00300 

06.47 

34.560 

27.21 

1465.6 

ObS 

00323 

08.44 

35.030 

27.25 

1465.5 

oas 

00350 

07.62 

54.550 

27.34 

1467.2 

OBS 

00361 

07.55 

34.560 

27.32 

1487.2 

oas 

003o4 

06.86 

34.540 

27.41 

1484.5 

oas 

00355 

06.7  6 

34.550 

27.43 

1484.5 

STO 

004  00 

06.2  5 

34.87 

27.44 

00. 

406 

1462.5 

oas 

00401 

06.09 

34.850 

27.44 

1481.6 

oas 

00416 

05.50 

34.780 

2  7.46 

1475.6 

OBS 

004  22 

05.62 

34.650 

27.46 

1461.1 

oas 

00426 

05.66 

34.B30 

27.46 

1480.6 

OBS 

00,37 

05.60 

34.840 

27.46 

1461.6 

□as 

00445 

05.26 

34.640 

27.54 

1479.3 

OBS 

00,53 

05.33 

34.8,0 

27.53 

1474.6 

OBS 

0045O 

05.46 

34.850 

27.52 

1460.3 

OBS 

00,70 

06.00 

34.530 

27.52 

1462.7 

oas 

00475 

05.65 

34.850 

27.53 

1481.4 

oas 

00487 

05.01 

34.840 

27.57 

1478.5 

STO 

00500 

04.65 

34.84 

27.59 

00. 

470 

l47b.4 

oas 

00500 

04.84 

34.840 

27.54 

1416.4 

oas 

00550 

04.64 

34.64  0 

27.61 

1476.4 

oas 

00565 

04.75 

34.900 

27.64 

14  75.4 

oas 

0057, 

05.18 

54.570 

27.65 

1461.2 

SIO 

006  00 

05.01 

34.47 

27.67 

00. 

52  4 

1460.5 

oas 

00601 

05.00 

34.570 

27.67 

1460.9 

DBS 

00651 

04.73 

34.960 

27.70 

1480.6 

STO 

00700 

04.51 

34.96 

27.64 

00. 

574 

1482.2 

ObS 

00700 

04.91 

34.560 

27.64 

1482.2 

oas 

00751 

04.06 

34.550 

27. 7o 

14  82.0 

SIO 

00600 

04.55 

34.55 

27.74 

00. 

62  1 

1482.4 

oas 

00603 

04.55 

34.550 

27.74 

1482.4 

OBS 

00654 

04.53 

34.590 

27.7, 

1463.2 

SID 

00500 

04.37 

34.47 

27.74 

00. 

666 

1463.2 

OBS 

005J2 

04.36 

34.570 

27.75 

1462.2 

oas 

00560 

04.27 

34.570 

27.76 

1464.2 

sro 

01000 

04.25 

34.58 

27.76 

00. 

711 

1484.4 

3aS 

01001 

04.25 

34.580 

27.77 

1484.4 

OBS 

01016 

04.2  6 

34.580 

2  7.76 

>•*•• 

1484.7 

Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0    h 


DEFIO      a       »3ii 
lONSEC  J005 

lONu       hi    In        d 


CAiTNUH/TIM£       LVLT»P 


Vc*4 

15?5 

60T0P     05656 

Alt    TEHP          07.0 

DIR    HOT    PER 

UIND-DIR   36            INST    STD  RECORDER 

TEN   SO    1507 

NONT 

^      0<< 

SHJP   E  V 

MET    8UL6         06.0 

23       4          4 

■1ND-5PD    16           TRACE    DIR                     D 

6    5JJARE       1 

DAT 

08 

DATA   U5E       1 

BARONETn    1004.1 

SEA 

UInD'FOR                  DURATION 

2    SOJARE    00 

HOJR 

08.2 

AREA               05 

ClOUO 

T/A 

CL/TR 

■EATnER       >6            ORll    Oil    154 

1    SbilARE    10 

»LT>P 

otPIn 

TEMP 

SAL 

51(iMA-T 

OTNOPTm      SNO    VEL 

0O&             P04      TOT    P         N02         N03 

S103        PH 

065 

00011 

12.07 

J5.200 

26.76 

1498.2 

STD 

OOOiO 

12.01 

35.18 

26.75 

1498.1 

oe5 

00020 

12.01 

36.180 

26.75 

1496.1 

510 

00030 

12.00 

35.18 

26.75 

1498.2 

510 

00  050 

11.99 

35.19 

26.76 

1498.5 

085 

00055 

11.59 

35.190 

26.76 

1458.6 

510 

00075 

12.01 

35.16 

26.76 

1499.0 

OB  5 

00065 

12.02 

35.180 

26.74 

1499.2 

510 

00100 

11.75 

35.19 

26.60 

1448.5 

OS  5 

00100 

11.  73 

35.190 

26.81 

1498.4 

06  5 

OOlOo 

11.79 

35.200 

26.80 

1458.7 

065 

00114 

11.41 

36.120 

26.81 

1497.4 

06  5 

00118 

11.36 

36.130 

26.83 

1497.4 

085 

00121 

11.76 

35.230 

26.83 

1456.5 

SIO 

00125 

11.76 

36.23 

26.63 

1499.1 

065 

00127 

11.63 

56.230 

26.82 

1459.3 

065 

00135 

12.04 

36.350 

26.87 

1 5  00 .  2 

365 

00140 

12.65 

35.530 

26.89 

1502.7 

510 

00150 

12.63 

35.62 

26.91 

1602.4 

065 

00150 

12.53 

36.620 

26.91 

1502.4 

Os5 

00178 

12.27 

35.500 

26.94 

1502.0 

5tO 

00200 

11.75 

55.45 

27.00 

1500.5 

06  S 

00201 

11.70 

35.440 

27.01 

15  00.3 

065 

00217 

11.18 

36.320 

27.01 

1496.6 

065 

0022c. 

10.73 

35.250 

27.04 

1497.0 

065 

00237 

10.23 

35.190 

27.08 

1456.4 

065 

00245 

06.46 

34.840 

27.10 

1488.6 

510 

00250 

06.4  5 

34.84 

27.10 

1468.5 

065 

00251 

08.42 

34.840 

27.10 

1486.4 

06  5 

0027O 

07.83 

34.770 

27.14 

1466.5 

Od5 

00281 

07.65 

34.8i0 

27.20 

1486.0 

065 

00251 

07.92 

34.860 

27.19 

1487.2 

510 

00300 

06.42 

34.96 

27.20 

1489.4 

065 

00300 

08.46 

34.970 

27.20 

1469.6 

06S 

00302 

06.40 

34.960 

2  7.20 

1489.4 

0o5 

00506 

06.16 

34.960 

27.23 

1488.5 

065 

00350 

08.12 

34.980 

27.26 

1489.1 

065 

003«« 

07.44 

34.570 

27.35 

1487.3 

5T0 

00400 

07.42 

34.57 

27.36 

1467.2 

065 

00411 

06.84 

34.840 

27.34 

1486.0 

06  5 

00451 

06.16 

34.670 

27.45 

1483.0 

065 

00456 

06.13 

34.860 

2  7.44 

1462.9 

06  5 

00468 

05.92 

34.630 

27.45 

1462.2 

065 

00485 

05.82 

34.630 

27.46 

1482.1 

065 

00496 

05.30 

34.790 

27.49 

1480.1 

5T0 

005  00 

06.16 

34.75 

27.51 

1475.6 

06  5 

005  00 

05.14 

34.790 

27.51 

14  79.5 

065 

00514 

06.06 

34.770 

27.51 

1479.4 

065 

00525 

06.21 

3,. 840 

27.55 

14C0.3 

065 

00534 

04.99 

34.630 

27.56 

1479.6 

065 

0064  0 

04.76 

34.770 

27.54 

14  78.6 

065 

O0550 

04.72 

34.620 

27.59 

1476.7 

065 

00659 

04.99 

34.840 

27.57 

1460.6 

510 

OOcOO 

04.96 

34.64 

27.57 

1480.5 

065 

OOeOl 

04.64 

34.630 

27.58 

1480.0 

065 

00603 

04.76 

34.810 

27.57 

1479.7 

065 

00o24 

04.89 

34.860 

27.55 

1460.7 

06  5 

00652 

04.66 

34.660 

27.62 

1460.2 

510 

007  00 

04.84 

34.98 

27.70 

1481.9 

065 

007  00 

04.84 

34.960 

27.70 

1461.9 

065 

00750 

04.51 

34.940 

27.70 

1481.3 

5T0 

00600 

04.70 

34.96 

27.71 

1483.0 

065 

00601 

04.71 

34.980 

27.71 

1463.0 

065 

00860 

04.04 

34.983 

27.75 

1481.0 

510 

009  00 

04.03 

34.98 

27.79 

1481.6 

065 

00900 

04.03 

34.980 

27.79 

1461.8 

065 

00950 

04.03 

34.990 

27.80 

1482.7 

5T0 

01000 

04.03 

34.98 

27.75 

1483.5 

Oi>5 

01000 

04.03 

34.980 

27.79 

1483.5 
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i    T    >    T    I    0   N 


DEFIO      3t       1353 
COMSK  JJIJ 

ItT  <■!    i(      N 


Tt»« 

H73 

iOIOC   03749          ilK 

TEIIP        08.0           OIK    1 

NOT    PER          alHO-OIX   27          INSI    STO  KECOROEIl 

TEN   SO   1307 

MONTH       04 

SHIP    IV 

HE7 

eULB          06.1 

)             29 

6         2               KINO-SPO    10            TKICE    OIK                       0 

5    SOJtRE       1 

Dtr 

OB 

OAIt   USE 

1           BtnOHETtl    1006.9           $E« 

alNO-FOK                   OUKiTION 

2    SQUARE    00 

HOUll 

12.2 

MEl 

05           CLOUD    I/« 

Cl/I>                        DElTMER      <2          OaiC    Oil    195 

1    SOUtRE    10 

LVLTYP 

OiPIH 

TEMP 

Sll 

SlGNl-I 

OVNOPIH 

$N0    VEl       OXrO              P04       TOI    P          N02         N03 

SI03        PH 

STO 

OOOOO 

13.73 

35.46 

26.62 

00.000 

1503.9 

oes 

00003 

13.73 

35.460 

26.62 

1503.9 

$10 

00010 

13.75 

35.45 

26.61 

00.014 

1504.1 

oes 

00013 

13.75 

35.450 

26.61 

1504.1 

SIO 

00020 

13.75 

35.46 

26.61 

00.02  9 

1504.3 

oes 

00020 

13.75 

35.460 

26.61 

1504,3 

STO 

OOOiO 

13.74 

35.46 

26.61 

00.043 

1504.4 

oes 

00030 

13.74 

35.460 

26.61 

1504.4 

srs 

oooso 

13.76 

35.45 

26.60 

00.072 

1504.8 

OoS 

00051 

13.76 

35.450 

26.60 

1504.6 

STO 

00075 

13.50 

35.44 

26.65 

oo.ioe 

1504.3 

OBS 

00076 

13.47 

35.440 

26.66 

1504.2 

OSS 

oooie 

13.42 

35.4O0 

26.68 

1504.1 

OBS 

oooe3 

13.09 

35.360 

26.67 

1503.0 

SIJ 

00100 

13.01 

36.39 

26.71 

00.143 

1503.0 

OdS 

00100 

13.01 

35.390 

26.71 

1503.0 

SID 

00125 

13.02 

35.40 

26.72 

00.177 

1503.5 

an 

00127 

13.03 

35.400 

26.71 

1503.6 

OSS 

00139 

13.10 

35.350 

26.69 

1504.0 

SIJ 

00150 

13.26 

35.44 

26.70 

00.212 

1504.7 

oes 

00150 

13.26 

35.440 

26.70 

1504. ( 

oes 

00175 

13.35 

35.440 

26.68 

1505.5 

SIO 

00200 

13.41 

35.46 

26.68 

00.262 

1506.1 

oes 

00201 

13.41 

35.460 

26.68 

15  06.1 

oas 

00226 

13.02 

35.480 

26.78 

1505.2 

SIO 

00250 

12.49 

35.39 

26.82 

00.351 

1503.7 

on 

00251 

12.46 

55.390 

26.82 

1503.7 

oes 

00276 

11. S7 

35.360 

26.91 

1502.0 

oes 

00291 

11.60 

35.330 

26.94 

1501.3 

oes 

00295 

11.35 

35.300 

26.96 

1500.4 

oes 

002  9e 

10. B3 

35.210 

26.99 

1496.5 

sio 

00300 

10.77 

35.19 

26.99 

00.412 

1498.3 

oes 

00300 

10.73 

35.180 

26.98 

1496.2 

oes 

00323 

10.43 

35.190 

27.04 

1497.5 

oes 

00350 

09.65 

35.050 

27.07 

1494.9 

OBS 

00357 

09.  5o 

35.04  0 

27.08 

1494.7 

oes 

00365 

09.23 

35.000 

27.10 

1493.6 

oes 

00371 

oe.so 

34.650 

27.10 

1490.7 

oes 

ao37e 

08.20 

34.830 

27.13 

1489.7 

oes 

003e'i 

07.80 

34.780 

27.15 

1486.2 

SIO 

oo«oo 

07.59 

34.77 

27.16 

00.518 

1467.6 

oes 

00<,01 

07.57 

34.770 

27.18 

1467.6 

oes 

00420 

07.46 

34.750 

27.16 

1487.4 

OBS 

004',9 

08.15 

34.970 

27.25 

1490.6 

OBS 

00451 

oe.20 

34.980 

27.25 

1491.1 

SIO 

O0500 

07.ee 

34.97 

27.29 

00.611 

1490.6 

oes 

00500 

07. e7 

34.970 

27.29 

1490.6 

3BS 

00546 

06.96 

34.950 

27.41 

1467.8 

OBS 

00550 

06.72 

34.900 

27.40 

1466.9 

oes 

00580 

06.49 

34.910 

27.44 

1466.5 

SIO 

006  00 

06.13 

34.88 

27.46 

00.690 

1485.3 

oes 

006J1 

06.10 

34.e80 

27.47 

1485.2 

DBS 

OOoSl 

05.44 

34.830 

27.51 

1463.3 

SIO 

00700 

05.  14 

34.85 

27.56 

00.757 

1482.9 

oes 

00700 

05.14 

34.850 

27.56 

1482.9 

oes 

00750 

04.  6B 

34.850 

27.61 

1461  .9 

SIO 

ooe  00 

04.52 

34.63 

27.62 

00.816 

1482.0 

CBS 

ooeoi 

04.52 

34.830 

27.62 

1462.0 

oes 

ooes2 

04.49 

34.850 

27.64 

1482.6 

$10 

OO90O 

04.44 

34.85 

27.64 

00.873 

1463.4 

OBS 

00900 

04.44 

34.850 

27.64 

1463.4 

oes 

00951 

04.42 

34.8  50 

27.64 

1464.1 

$10 

01000 

04.38 

34.87 

27.66 

00.92  7 

1484.6 

oes 

01001 

04.38 

34.870 

27.66 

1464.8 

oes 

oiooe 

04.38 

34.860 

2  7.66 

1464.9 
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STATION 


HEFIJ       jl       an             >c«l 

l»73 

BOIDP    04206            •ID 

TEHP         15.4 

OIR    HOI    PER           .IIO-Dm    27            1NS7    STD   «EC( 

IROER               Tl 

CONSEC             JJll           MONTH      04 

SHIP    £» 

MET 

BULB         12.7 

27 

6        4              alNO-SPD   25           TKACE    Dl> 

0           5 

LIT           «0   57      N           OAf 

oe 

D»I«   USE 

1           BAAGHETR    1010.6 

SEA 

ulNO-fOR                   DURATION 

2 

LJNu      OSO   2e      M           njjil 

17.6 

taEA 

05           CLOUD    T/A 

' 

CL/TP 

HEATHER       XI             ORIS    Oil    196 

1 

CASTNJX/TInt      IVLUP 

OCPId 

TEMP 

SAL 

SIGNA-I 

D»NJPTh 

SNO    VEL       OXVG               P04       TOT    P         N02 

N03        SlOi 

$10 

00000 

17.19 

36.26 

26.45 

00 

.000 

1515.6 

IT.*       Oti 

OOOOl 

17.19 

36.260 

26.45 

1515.7 

STD 

00010 

17.21 

36.26 

26.45 

00 

.016 

1515.9 

oas 

00011 

17.21 

36.260 

26.45 

1515.9 

SIO 

00020 

17.22 

36.26 

26.45 

00 

.032 

1516.0 

Q6S 

00020 

17.22 

36.260 

26.45 

1516.1 

SIO 

OOOJO 

17.22 

36.25 

26.44 

00. 

.04  6 

1516.2 

Mi 

00030 

17.22 

36.250 

26.44 

1516.2 

STD 

00050 

17.20 

36.26 

26.45 

00 

.080 

1516.5 

oaj 

00051 

17.20 

36.260 

26.45 

1516.5 

STD 

00075 

17.23 

36.24 

26.43 

00 

.121 

1517.0 

Q6S 

00076 

17.23 

36.240 

26.43 

1517.3 

OdS 

00045 

17.02 

36.210 

26.45 

1516.6 

STD 

00100 

16.69 

36.21 

26.49 

00 

.161 

1516.3 

oes 

00100 

16.66 

36.210 

26.49 

1516.2 

DBS 

00102 

16.60 

36.160 

26.46 

1516.1 

an 

ooioe 

16.51 

36.140 

26.52 

1515.2 

STO 

00125 

16.29 

36.14 

26.57 

00. 

.200 

1514.8 

DBS 

O0125 

16.26 

36.140 

26.56 

1514.8 

STD 

00150 

16.09 

36.12 

26.60 

00. 

.237 

1514.6 

OiS 

00150 

16.09 

36.120 

26.61 

1514.6 

GiS 

00175 

15.71 

36.000 

26.60 

1513.7 

STD 

002  00 

15.57 

36.02 

26.65 

00 

.311 

1513.7 

OSS 

00201 

15.56 

36.020 

26.65 

1513.7 

OeS 

002tl 

15.32 

36.000 

26.69 

1513.6 

06S 

002'.6 

15.25 

35.970 

26.67 

1513.5 

STO 

00250 

14.66 

35.67 

26.68 

00. 

.384 

1512.2 

ObS 

00251 

14.77 

35.640 

26.65 

1511.6 

06S 

00261. 

14.05 

35.640 

26.68 

1509.6 

OdS 

00277 

13.69 

35.540 

26.69 

1506.4 

OBS 

00279 

13.66 

35.520 

26.67 

1506.4 

oas 

00283 

13.43 

35.510 

26.72 

1507.6 

SIO 

00300 

13.64 

35.54 

26.7  0 

00. 

.456 

1506.6 

DdS 

003  04 

13.70 

35.550 

26.69 

1506.9 

OBS 

002K. 

13.53 

35.530 

26.70 

1506.6 

OBS 

00316 

13.57 

35.540 

26.71 

1506.6 

OBS 

00317 

13.56 

35.540 

26.71 

1506.6 

OBS 

003'.2 

13.63 

35.550 

26.74 

1509.3 

oes 

003<>B 

13.32 

35.530 

26.76 

1506.3 

OBS 

00350 

13.26 

35.540 

26.77 

15  0d.2 

oes 

00352 

13.29 

35.600 

26.62 

1508.4 

oes 

oojes 

13.56 

35.770 

26.65 

1510.1 

CBS 

00355 

13.30 

33.680 

26.68 

1505.2 

SID 

00".  00 

13.15 

35.66 

26.69 

00, 

.591 

1506.9 

OBS 

00401 

13.15 

35.670 

26.50 

15D6.8 

OBS 

00416 

12.66 

35.520 

26.66 

1507.3 

OBS 

00451 

11.97 

35.520 

27.02 

1505.4 

DBS 

004B1 

11.29 

35.420 

27.07 

1503.4 

OBS 

00491 

11.00 

35.330 

27.05 

1502.5 

STO 

00500 

10.64 

35.32 

27.07 

00. 

.711 

15  02.1. 

oes 

005  00 

10.63 

35.320 

27.07 

1502.. 

OBS 

00529 

10.24 

35.300 

27.16 

1500.3 

OBS 

00536 

05.66 

35.160 

27.14 

1499.0 

OBS 

00540 

09. ai 

35.180 

27.14 

1458.6 

OBS 

005v4 

09.63 

35.190 

27.18 

1496.2 

oes 

0054O 

09.59 

35.150 

27.19 

1496.1 

DBS 

00550 

09.52 

35.170 

27.19 

1497.9 

DBS 

00561 

05.32 

35.140 

27.19 

1497.3 

oes 

00573 

06.94 

35.080 

27.21 

1496.0 

DBS 

00562 

06.52 

35.050 

27.26 

1494.6 

DBS 

00566 

06. 6d 

35.110 

27.26 

1495.3 

STD 

00600 

06.77 

35.12 

27.27 

00. 

613 

1455.6 

OBS 

OOoOl 

OS. 77 

35.120 

27.27 

1495.9 

OBS 

00611 

06.77 

35.120 

27.27 

1496.0 

OBS 

00612 

Oa.74 

35.120 

27.27 

1456.0 

DBS 

00614 

06.75 

35.110 

27.26 

1456.0 

OBS 

00633 

06.27 

35.120 

27.35 

1454.5 

OoS 

00651 

06.21 

35.120 

27.3.. 

1494.6 

ilJ 

00  700 

07.54 

35.05 

27.41 

00. 

500 

1452.7 

DBS 

007  02 

07.49 

35.050 

27.41 

1492. o 

oes 

00711 

07.30 

35.030 

27.42 

1452.0 

OoS 

00719 

07.03 

34.990 

27.43 

1491.0 

DBS 

00721 

07.00 

34.970 

27.42 

1450.5 

OBS 

00750 

06.73 

34.950 

27.47 

1490.3 

TEH  SO  1307 
SOOARE  1 
SOJARE  00 
SOUARE    00 
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H  p    0    C  STtTlOfI         0<T« 


COSSEC  0012 

l«T  «1    }9      N 


rE«» 

1973 

aoTDP  O'.ioo 

AIR 

TEHP         06.6 

DIP    MIT    PER 

HINO-DIR    13 

INST    STO   RECORDER 

TE1    SO    1306 

•OMTn      0« 

JM|I>   E« 

NET 

BULa          06.9 

19 

4         3 

HINO-SPO    06 

TRACE    DIR                     0 

6    SOJARE      2 

DAT 

ot 

OlTl   USE       1 

6AH0>IET(l    1012.6 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    06 

nOuR 

OS. 9 

AREA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X2 

ORIC    Oil    197 

1    SOUARE    17 

.VLTYP 

DEPTn 

lEuP 

SAL 

SIGHA-I 

OYNOPTM 

SND    V£L 

OXrO              PD4 

TOT    P        M12         N03 

SI03        PH 

SIB 

OOOOJ 

la. 90 

36.15 

26.44 

00.000 

1514.6 

oes 

00000 

16.90 

36.150 

26.44 

1514.6 

SID 

00010 

16.69 

36.15 

26.44 

00.016 

1514.8 

oes 

00010 

16.69 

36.150 

26.44 

1514.6 

SIO 

OOOiO 

i6.ee 

36.13 

26.43 

00.032 

1514.9 

STD 

00030 

16.67 

36.12 

26.42 

00.046 

1516.0 

oas 

00030 

16.67 

36.120 

26.42 

1615'.0 

06S 

00033 

16.37 

36.030 

26.47 

1513.4 

sto 

OOOSO 

16.30 

36.06 

26.53 

00.060 

1513.6 

oes 

oooso 

16.30 

36.060 

26.53 

1513.6 

oas 

00070 

i6.  oe 

36.060 

26.56 

1613.2 

STO 

0007S 

16.51 

36.16 

26.60 

00.117 

1614.1 

06  S 

00075 

le.31 

36.160 

26.60 

1514.1 

STO 

00100 

15.79 

36.00 

26.56 

00.155 

1512.7 

an, 

001 00 

15.79 

36.000 

26.66 

1612.7 

STO 

00  US 

15.37 

35.88 

26.56 

00.192 

1511.7 

oas 

0012S 

15.37 

35.880 

26.56 

1511.7 

oas 

00133 

it.es 

35.740 

26.59 

1510.0 

STO 

001  SO 

14.72 

35.69 

26.56 

00.230 

1609.8 

oes 

OOISO 

14.72 

35.690 

26.56 

1509.6 

DBS 

OOlbO 

14.95 

35.700 

26.65 

1609.1 

oas 

00170 

14.76 

35.630 

26.66 

1510.5 

oes 

ooiei 

14.27 

35.690 

26.66 

1506.9 

STO 

002  00 

14.26 

35.71 

26.69 

00.305 

1609.2 

oas 

00  200 

14.26 

35.710 

26.69 

1509.2 

oas 

00212 

14.49 

35.620 

26.73 

1610.2 

STO 

002S0 

13.77 

35.65 

26.75 

00.572 

1  6  06  .  3 

oes 

0027S 

13.46 

35.630 

26.60 

1607.7 

STO 

00300 

13.26 

35.69 

26.69 

00.456 

1507.6 

oas 

003J0 

13.26 

35.690 

26.69 

1507.6 

oas 

00312 

13.26 

35.67C 

26.67 

1607.6 

oas 

00325 

13.07 

35.710 

26.96 

1507.3 

oas 

003<.0 

13.07 

35.700 

26.94 

1607.6 

oas 

0036S 

12.71 

35.660 

26.96 

1606.7 

oas 

003«0 

11.65 

35.530 

27.05 

1504.0 

STO 

00«00 

11.64 

36.53 

27.06 

00.557 

1504.1 

oas 

00400 

11.64 

36.530 

27.05 

1504.1 

oas 

oo-ts 

10.92 

35.330 

27.07 

1501.7 

STO 

oosoo 

09.62 

35.16 

27.14 

00.665 

1496.2 

oas 

oosoo 

09.62 

35.160 

27.14 

1498.2 

oas 

00S3S 

09.00 

35.160 

27.26 

1495.; 

oas 

005S0 

09.04 

36.180 

27.27 

1496.1 

STO 

ooeoo 

De.36 

33.17 

27.37 

00.769 

1494.4 

oas 

006  00 

06.36 

56.170 

27.57 

1494.4 

oas 

006  77 

06.63 

35.060 

27.51 

1469.6 

oas 

00o96 

06.63 

35.050 

27.60 

1469.9 

STO 

00  7  00 

06.66 

35.05 

27.52 

00.634 

1469.4 

OoS 

00700 

06. cd 

36.060 

27.52 

1469.4 

oes 

0U7'.0 

06.3  7 

36.090 

27.57 

1469.7 

STO 

ooeoo 

06.16 

35.09 

27.62 

00.696 

1469.0 

oas 

ooeoo 

06.16 

35.090 

27.62 

1469.0 

oas 

00675 

05.70 

35.100 

27.69 

1486.4 

STO 

oosoo 

05.67 

35.09 

27.69 

00.964 

1466.7 

oes 

009  00 

05.67 

36.090 

27.69 

1468.7 

STO 

01000 

05.  13 

35.05 

27.72 

01.007 

1468.2 

oes 

01000 

03.15 

36.050 

27.72 

>•••••••• 

1466.2 

• 
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Table  I.     Observed  oeeanograpluc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION         DATA 


«EflD      31      S35S 

>tA) 

1473 

SOTDP    O3650           AIR 

TEMP         11.7 

OIR    MGT    PER           nmO-OIR    13 

CONSEC              JJ13 

MO>ilH       0*. 

Sm1(>    £» 

ilEI 

BULB         09.4 

29 

3         2               l<I'<D-SPD    14 

LAI           <•!    10. IX 

DAT 

05 

DATA    USE 

1           BAROnETR    1010.3 

SEA 

HINO-fOR 

lONG      046    07      u 

HJJK 

09.7 

AREA 

05           CLOJO    I/A 

CL/TR                             HEATHER       X6 

CASTNoH/riMt 

LVLTIP 

DEPTn 

TEHP 

SAL 

SIOMA-I 

OYNOPTH 

SND    VEL       OXVG              PO 

STO 

OOOOJ 

05.28 

33.73 

26.  tt 

00.000 

1470.5 

J>.? 

jes 

00003 

05.2a 

33.730 

26.66 

1470.6 

OBS 

00007 

05.27 

33.720 

26.65 

1470.5 

STO 

00010 

05.30 

33.73 

26.65 

00.014 

1470.7 

OdS 

00011 

05.31 

33.730 

26.66 

1470. b 

SIO 

00020 

07.86 

34.36 

26.6  5 

00.02  7 

14  61.9 

08S 

00020 

Ob.  02 

34.420 

26.64 

1462.6 

STO 

00030 

08.43 

34.48 

26.82 

00.039 

1484.4 

OBS 

00030 

08.46 

34.490 

26.82 

1484.5 

OBS 

000<.0 

09.2  0 

34.640 

26.62 

1487.6 

DBS 

000<.l 

09.20 

34.650 

26.63 

1437.7 

DBS 

OOilsl 

08.  B 2 

3... 560 

<o.84 

l4b6.3 

DBS 

000<if 

Ob. 86 

24.620 

26.86 

1486.5 

SIO 

00050 

08. b2 

34.61 

26.66 

00.064 

1486.4 

DBS 

00057 

08.65 

34.580 

26.66 

1485.8 

an 

000c2 

09.04 

34.660 

26.87 

1487.4 

OBS 

00064 

09.  13 

34.690 

26.87 

1487.8 

06S 

00070 

11.04 

35.140 

26.90 

1495.4 

oes 

00072 

11.12 

36.150 

26.69 

1495.6 

SIO 

00075 

10.24 

34.95 

26.89 

00.094 

1492.4 

GBS 

00085 

08.12 

34.500 

26.86 

1484.1 

OBS 

000>3 

07.95 

34.490 

26.90 

1485.6 

ObS 

00047 

07.46 

54.420 

26.92 

1481.7 

SID 

00100 

07.38 

34.45 

26.95 

00.125 

1461.4 

OBS 

00100 

07.35 

34.460 

26.97 

1461.4 

OSS 

00102 

07. 4j 

34.480 

26.97 

1481.7 

OBS 

0010b 

06.78 

34.390 

26.99 

14  79.2 

ObS 

00119 

07.29 

34.  ..80 

26.99 

1461.5 

SIO 

00125 

07.36 

34.49 

26.98 

00.151 

1461.9 

OBS 

00127 

07.43 

34.490 

26.96 

1482.2 

OBS 

00133 

05.69 

34.200 

26.98 

1475.3 

OBS 

0014". 

05.53 

34.220 

27.02 

14  74.5 

SIO 

00150 

O0.66 

34.45 

27.06 

00.177 

1479.5 

OBS 

00152 

06.86 

34.490 

27.06 

1460.3 

OBS 

00154 

06.89 

34.490 

27.05 

14  80.5 

ObS 

00171 

07.69 

34.690 

27.07 

14  64.9 

ObS 

00178 

07.95 

34.700 

27.07 

1485.3 

OBS 

00182 

07.26 

34.590 

27.06 

1482.5 

OBS 

00199 

05.45 

34.280 

27.07 

1475.2 

SIO 

002  00 

05.43 

34.28 

27.07 

00.229 

1475.1 

OSS 

00201 

05.19 

34.240 

27.07 

1474.1 

OBS 

00203 

05.07 

34.2cO 

27.10 

1473.7 

06  S 

00217 

05.33 

34.290 

27.10 

1475.0 

OBS 

0022b 

05.23 

34.300 

27.12 

1474.6 

OBS 

00234 

04.92 

34.280 

27.14 

1473.6 

OBS 

00247 

04.9  5 

34.290 

27.14 

1473.9 

SID 

00250 

05.0b 

34.32 

27.15 

00.278 

1474.5 

OsS 

00253 

05.17 

34.340 

27.15 

1475.0 

OBS 

00260 

05.06 

54.  340 

27.17 

1474.7 

ObS 

00279 

05.46 

34.590 

27.16 

1476.7 

OBS 

00281 

05.46 

34.410 

27.17 

1476.6 

OBS 

00295 

01.0  7 

33.930 

27.20 

1457.5 

SID 

00300 

01.43 

35.95 

27.20 

00.324 

1459.2 

OBS 

00300 

01.50 

33.960 

27.20 

1459.6 

OBS 

00312 

02.94 

34.14  0 

27.23 

1466.3 

OBS 

00314 

02.9  6 

34.150 

27.23 

1466.4 

ObS 

00319 

03.7  5 

34.500 

27.26 

1470.1 

OBS 

00323 

04.24 

34.370 

27.28 

1472.3 

ObS 

00331 

04.2  7 

34.360 

27.27 

1472.6 

ObS 

00350 

03.4  7 

34.300 

27.30 

1469.4 

ObS 

00359 

02.72 

34.220 

27.31 

1466.3 

OBS 

00371 

02.72 

34.250 

27.33 

1466.5 

OSS 

003BO 

03.11 

34.290 

27.33 

1466.4 

OSS 

00384 

03.46 

34.390 

27.36 

1470.1 

OBS 

00390 

03.62 

54.430 

27.37 

1471.8 

SID 

004  00 

03.70 

34.41 

27.37 

00.406 

1471.4 

OBS 

00401 

03.68 

34.410 

27.37 

1471.3 

ObS 

00413 

05.61 

34.730 

27.36 

1430.7 

ObS 

00453 

05.56 

34.760 

27.44 

1480.4 

OBS 

004  54 

05.46 

34.760 

27.45 

14B0.1 

STO 

005  00 

04.17 

34.63 

27.50 

00.476 

1475.3 

ObS 

0O500 

04.17 

54.630 

27.50 

1475.3 

DBS 

00525 

04.41 

34.710 

27.53 

1476.8 

STO 

OObOO 

04.48 

34.84 

27.63 

00.535 

1478.5 

SIO 

007  00 

04.  c. 

54.94 

27.70 

00.586 

1460.9 

OBS 

00730 

04.69 

34.970 

27.71 

1462.1 

SIO 

00800 

04.79 

34.96 

27.70 

00.63  5 

1483.3 

OBS 

00812 

04.61 

34.960 

27.70 

1463.6 

OBS 

006.9 

04.73 

34.960 

27.71 

J483.6 

ObS 

00852 

04.42 

34.950 

27.72 

1482.6 

STO 

00900 

04.63 

34.97 

27.72 

00.664 

1484.3 

OBS 

00900 

04.63 

34.970 

27.72 

1464. 3 

OBS 

00951 

04.55 

34.970 

27.72 

1484.9 

$10 

01000 

04.46 

34.98 

27.74 

00.732 

1485.3 

ObS 

01001 

04.4  6 

34.960 

27.74 

1485.3 

ObS 

01007 

04.47 

34.970 

27.73 

1485.4 

IKsT    STO   RECORDER  TEN   SO    1306 

TRACE    OIR  0  5    SOJARE      2 

DURATION  2    SOJARE    28 

ORIO    Oil    196  1    SQUARE    26 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


ktHO       Pi       IJSS 

COxStC  OJl'. 

lit       <:  11    1 

LONu      Ote   i»      « 


CASTNUMyr infc     lvlTyp 


TEt* 

J47i 

BOTOP    03252 

IIP 

TEHP         12.^ 

DIP    not    PEP           alNO-DlP    16 

INST    STC  PECOPOEk 

TEN   Sii   1306 

KONTr 

1      0<i 

Snip    EV 

NET 

6ULB         10.5 

36 

2        2              «Hl>-SPO   23 

TPACE    DIP                   D 

5    S^utPE      i 

0«» 

0« 

OAIt    USE       1 

fl»»OBETR    1000.1 

SEl 

»lNO-fOP 

DUPAtlON 

2    SOJAPE   it 

nOJ* 

13.7 

«aE>             05 

Clojo  T/« 

CL/tk 

hEATmEP      X2 

OPK    Oil    155 

1    SOJAPE    2k 

.VLTTP 

DEPTH 

TEKP 

SAL 

SliHA-T 

OYNOPTM 

SNO  vel     Dxrc          pa4 

TOT    P         N02         no: 

5103        PM 

sto 

ilJDJO 

02.44 

33.12 

26.46 

00.000 

1457.6 

aei 

uOOOO 

02.44 

33.120 

26.46 

1457.6 

sio 

00010 

02.44 

33.12 

26.46 

00.016 

1457.8 

08  s 

00010 

02.44 

33.120 

26.46 

1457.8 

sto 

00020 

02.12 

33.37 

2Q.68 

00.031 

1456.9 

OBS 

OOO20 

02.12 

33.370 

26.68 

1456.5 

oas 

0002S 

00.72 

33.250 

26.68 

1450.6 

STO 

0003J 

01.22 

33.35 

26.73 

00.044 

1453:0 

Obi 

00032 

01.22 

33.350 

26.76 

1453.1 

DBS 

0003B 

00.57 

33.500 

26.85 

1450.4 

OdS 

000..0 

01.16 

33.560 

26.50 

1453.2 

SID 

OOOSO 

-  o.oe 

33.51 

26.93 

00.065 

1447.7 

DBS 

0005  0 

-    O.Ofi 

33.510 

26.53 

1447.7 

StD 

00075 

00.67 

33.79 

27.12 

00.055 

1451.9 

DBS 

0007!> 

00.67 

33.75  0 

27.12 

1451.9 

STD 

00100 

04.17 

34.15 

27.15 

00.118 

146S.1 

OBS 

00100 

04.17 

34.190 

27.15 

146B.1 

DBS 

OOIJS 

04.72 

34.370 

27.23 

1470.7 

STO 

0012S 

04.02 

34.31 

27.26 

00.141 

1468.1 

OBS 

0J125 

04.02 

.34.310 

27.26 

1468.1 

OoS 

OOl'.O 

0.,.51 

34.4B0 

27.30 

1472.3 

STO 

OOISO 

04.72 

34.43 

27.28 

00.161 

1471.6 

OBS 

00130 

0...72 

34.«30 

27.28 

1471.6 

OBS 

OOlbO 

04.42 

34.430 

27.31 

1470.5 

OBS 

J0175 

04.6  7 

34.520 

27.35 

1471.9 

OoS 

OOIBO 

05.05 

34.560 

27.34 

1473.6 

OBS 

00155 

05.05 

34.590 

27.37 

1473.9 

STO 

0020J 

05.37 

34.65 

27.41 

00.200 

1475.4 

OBS 

002  00 

05.37 

34.690 

27.41 

1475.4 

ObS 

00225 

02.42 

34.300 

27.40 

1462.8 

OdS 

002<iO 

01.56 

34.250 

27.43 

1459.2 

STO 

00250 

01.77 

34.27 

27.43 

00.234 

1460.4 

OBS 

00250 

01.77 

34.270 

27.43 

1460.4 

OBS 

00275 

04.36 

34.640 

27. 4B 

1472.4 

OBS 

03250 

04.40 

34.650 

27.45 

1472.8 

STO 

00300 

05.52 

34.79 

27.47 

00.267 

1477.8 

OBS 

00300 

05.52 

34. 790 

27.47 

1477.8 

OBS 

00305 

05.75 

34.530 

27.55 

1479.2 

OBS 

00330 

04. BB 

34.7B0 

27.54 

1475.7 

OBS 

00340 

05.40 

34.520 

27.59 

1478.1 

OBS 

00350 

05.12 

34.510 

27.61 

1477.1 

oas 

00355 

05.20 

34.550 

27.63 

1477.6 

OBS 

003B0 

04.57 

34.B40 

27.62 

1475.3 

STO 

00<.00 

04.  7B 

34. B9 

27.63 

00.32  6 

1476.5 

OBS 

004  00 

04.78 

34.B90 

27.63 

1476.5 

OBS 

00450 

05.20 

34.990 

27.66 

1475.2 

STO 

00500 

05.05 

35.00 

27.69 

00.375 

1479.5 

SIO 

001.00 

04.79 

35.01 

27.73 

00.422 

1480.0 

OBS 

00C50 

04.67 

35.010 

27.74 

1480.4 

SIO 

00700 

04.56 

35.01 

27.75 

00.465 

1480. B 

OBS 

00700 

04.56 

35.010 

27.75 

1480. B 

03S 

00750 

04.03 

34.940 

27.75 

1-.79.5 

SIO 

OOBOO 

04.16 

3'.. 95 

27.75 

00.509 

1430.7 

OBS 

OOBOO 

04.16 

34.550 

27.75 

1480.7 

STO 

00500 

01.03 

34.55 

27.76 

00.552 

1481.8 

OBS 

005  00 

04.03 

34.550 

27.76 

1481.8 

OBS 

00550 

03. «4 

34.530 

27.76 

1482.2 

Sto 

01000 

04.04 

34.95 

27.76 

00.55  5 

1483.5 

OBS 

01000 

0.1.04 

34.950 

27.76 

J  483. 5 

• 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    t    T    1    0   N 


lAT  '•2   3i      N 


VEH 

UTi 

BOID?    03214           »IR 

TEHP         14.2 

DIR    HOT    PtR           HIND-OIR    15           INST    STO  RECORDER 

TEN   SQ    1336 

NO'tTn     0« 

SnlP    E» 

MET 

BULB         12.2 

33 

3        4             alKD-SPD  26          TRACE   OIR                   0 

i    SOUARE       2 

0»r 

09 

D»I»   USE 

1           B«(>OHETH    0994.0 

SEA 

KIND-fOR                  DURATION 

2    SOUARE    28 

noj« 

16.3 

ARE< 

05            CLOUD    T/» 

CL/T» 

1                          HEATHER      K4           ORIG    Oil    200 

1    SaoARE    2> 

LVLtyp 

DtPIB 

lEHP 

SAL 

S16KA-T 

DVNOPIn 

SNO    KEl       DATS              P34      TOT    P         N02         N03 

SI03         Pr< 

SID 

O03J0 

01.90 

33.13 

26.51 

00.000 

1455.3 

06i 

DD005 

01.90 

33.130 

26.51 

1455.4 

Slii 

00010 

01.69 

33.12 

26.50 

00.015 

1455:4 

06S 

OOJli 

01.68 

33.120 

26.50 

1455.3 

STD 

D002D 

01.79 

33.11 

26.50 

00.031 

1455.1 

OBS 

00020 

01.77 

33.110 

26.50 

1455.0 

SID 

00030 

01. 7t 

33.11 

26.50 

00.046 

1455.1 

OdS 

00032 

01.43 

33.110 

26.52 

1453.7 

OSS 

OOOio 

00.63 

33.070 

.6.54 

1450.1 

JBS 

00036 

00.41 

33.110 

26.58 

1449.2 

OBS 

00043 

00.05 

33.230 

26.70 

1447. B 

SIO 

00060 

00.08 

33.26 

26.72 

00.075 

1446.0 

OaS 

00031 

00.13 

33.260 

26.72 

1446.3 

OoS 

00033 

00.23 

33.260 

26.71 

1448.8 

ObS 

0D037 

00.73 

33.390 

26.79 

1451.3 

OBS 

OOObO 

00.88 

33.400 

26.75 

1452.1 

OBS 

00066 

00.50 

33.380 

26.80 

1450.4 

SIO 

00075 

00.53 

33.42 

26.82 

00.107 

1450.8 

OBS 

O0OJ3 

00.60 

33.460 

26.65 

1451.5 

OoS 

00091 

00.65 

33.500 

26.86 

1451.7 

OBS 

00099 

00.55 

33.590 

26.96 

1451.5 

Sli, 

00100 

00.40 

33.58 

26.96 

00.136 

1450.6 

DBS 

00100 

00.33 

33.560 

26.97 

1450.5 

DBS 

00104 

00.62 

33.600 

26.97 

1451.9 

SIO 

00123 

00.36 

33.61 

27.15 

00.162 

1451.3 

OBS 

00125 

00.35 

33.610 

27.15 

1451.3 

OSS 

00131 

00.41 

33.820 

27.15 

•451.7 

OBS 

00135 

00.64 

33.900 

27.21 

a45a  .9 

OBS 

00137 

00.67 

33.930 

27.23 

1453.1 

OBS 

00139 

00.89 

33.950 

27.23 

1454.2 

SIO 

00150 

00.72 

33.96 

27.25 

00.164 

1453.6 

OBS 

00150 

00.71 

33.960 

27.25 

1453.6 

OoS 

00161 

01.0  7 

3... 060 

27.32 

1455.5 

OBS 

00163 

00.89 

34.070 

27.33 

1454.7 

OBS 

ooieo 

01.53 

34.200 

27.39 

1456.1 

SIO 

00200 

01.64 

34.29 

27.45 

00.221 

1459.0 

OBS 

00201 

01.66 

34.290 

27.45 

1459.1 

OBS 

002  09 

01.77 

34.290 

27.44 

1459.7 

OBS 

00218 

02.11 

34.380 

i7.49 

1451.5 

OBS 

0023  0 

02.05 

34.410 

27.52 

1461.5 

OBS 

00239 

02.16 

34.440 

27.53 

1462.1 

OBS 

00247 

02.46 

34.460 

27.52 

1463.6 

STO 

00250 

02.45 

34.45 

27.51 

00.252 

1463.6 

OBS 

00251 

02.45 

34.440 

27.51 

1463.6 

OBS 

00270 

02.41 

34.510 

27.57 

1463.8 

STO 

00300 

03.17 

34.62 

27.59 

00.280 

1467.8 

OBS 

00308 

03.25 

34.630 

27.59 

1468.3 

OBS 

00310 

03.26 

54.630 

27.59 

1466.3 

OBS 

00350 

03.65 

34.750 

27.64 

1470.8 

SID 

004  00 

03.92 

34.79 

27.65 

00.331 

1472.6 

OBS 

OO^iOl 

03.93 

34.790 

27.65 

1472.9 

OBS 

00453 

04.04 

34.830 

27.67 

1474.3 

SID 

005  00 

04.15 

34.83 

27.66 

00.380 

1475.5 

OBS 

00500 

04.15 

34.830 

27.66 

1475.5 

OBS 

00550 

04.15 

34.840 

27.66 

1476.3 

SID 

00600 

04.14 

34.84 

27.67 

00.430 

1477.1 

OBS 

00601 

04.14 

34.640 

27.67 

1477.2 

OBS 

00651 

04.11 

34.650 

27.68 

1477.9 

SIO 

00700 

04.06 

34.86 

27.69 

00.479 

1478.5 

OBS 

00700 

04.06 

34.060 

27.69 

1478.5 

OBS 

00750 

04.07 

34.930 

27.74 

1479.4 

STD 

00800 

03.99 

34.93 

27.75 

00.524 

1479.9 

OBS 

00801 

03.99 

34.930 

27.75 

1480.0 

STO 

OO9O0 

03.93 

34.93 

27.76 

00.567 

1461.4 

OBS 

00900 

03.93 

34.930 

27.76 

1461.4 

OSS 

00951 

03.90 

34.930 

27.76 

14B2.1 

SID 

010  00 

03.96 

34.96 

27.78 

00.610 

1483.3 

OBS 

01001 

03.98 

34.960 

27.76 

1463.3 

OBS 

01018 

03.94 

34.950 

27.77 

•  ••■••••I 

1463.4 

• 
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Table  I. 


Observed  oceano&raphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NOOC        $T«TION       o«r« 


HEflO      3J 

iJSi        Tcta 

1S73 

eOIOP    02414            ilR 

TEMP         13. 

.2           DIR 

HOT    PER           Hl*tD-01R    16 

CONSEC 

00i6            NOXTH      Oo 

Ship  ev 

KEI 

SUL6         11. 

>8               16 

3        2              HtMO-SPO   33 

LAT        *: 

SJ     N         cir 

Of 

OAT<   USE 

1          Ci«OnETI>    0592. 

.0            SEA 

HIND-FQR 

LONt^      Jti 

ii.5«           HOUK 

17.7 

<«£> 

05            CLOUD    T/A 

CL/T»                            HEATHER       «8 

C1$TNJK/TIH£       LVLTVr 

OEPIn 

TEdP 

SAL 

S13MA-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL       OxrC               PO' 

STO 

03DJ0 

03.82 

33.11 

26.32 

00.000 

1463.6 

17. T        3ii 

UJU07 

03.82 

33.110 

26.32 

1463 .7 

SID 

DJOIO 

03.83 

33.12 

26.34 

00.017 

1463.8 

oe$ 

00011 

03.83 

33.130 

26.34 

1463.8 

sro 

00J20 

03.83 

33.11 

26.32 

03.034 

1463.9 

jes 

00012 

03.83 

33.110 

26.32 

1464.0 

SIO 

00030 

03.81 

33.12 

26.33 

00.051 

1464 .0 

Odi 

00030 

03.81 

33.120 

26.33 

1464.0 

STO 

00050 

03.18 

33.12 

26.37 

00.085 

1462.9 

OSS 

00031 

03.35 

33.120 

26.38 

1462.4 

STu 

OOOTS 

02.88 

33.41 

26.65 

00.123 

1461.1 

Gas 

0007S 

02.82 

33.460 

26.70 

1461.0 

OoS 

000S5 

02.50 

33.800 

26.59 

1460.4 

SID 

OulOO 

02.64 

33.85 

2  7.05 

00.153 

1461 .2 

OSS 

03100 

02. 6C 

33.500 

2  7.00 

1461.3 

06S 

0010s 

02.72 

33.960 

27.10 

1461.7 

an 

00112 

02.56 

34.060 

27.16 

1463.0 

STD 

00125 

03.05 

3<.l6 

27.23 

00.177 

1463.5 

04S 

00125 

03.10 

3-. 160 

27.23 

1464.0 

SID 

OJ150 

03.51 

34.32 

27.31 

00.198 

1466.3 

JSS 

00150 

03.51 

34.320 

27.32 

1466. 3 

OSS 

00161 

03.53 

34.420 

27.35 

1466.7 

OdS 

00175 

03.51 

34.380 

27.36 

1466.6 

OSS 

001>2 

03.4? 

34.44  0 

27.42 

1467.0 

OSS 

001t6 

02.56 

34.380 

27.41 

l'>64.5 

STD 

0J200 

02.65 

34.35 

27.42 

00.234 

1463.5 

OSS 

00205 

02.35 

34.340 

27.43 

1462  .4 

OSS 

002  05 

02.36 

34.350 

27.44 

1462.4 

OSS 

00215 

02.63 

34.420 

27.48 

1463.8 

OSS 

00226 

02.57 

3'.. 440 

27.50 

1463.7 

OBS 

00226 

02.55 

34.420 

27.48 

1463.6 

OSS 

00237 

02.14 

34.420 

27.52 

1462.0 

SID 

00250 

02.26 

34.42 

27.51 

00.266 

1462.7 

OSS 

00251 

02.28 

34.420 

27.51 

14b2 .8 

OSS 

00276 

02.79 

34.500 

27.53 

1465.6 

STO 

00300 

03.03 

34.61 

27.59 

00.294 

1467.1 

OSS 

00300 

03.04 

34.610 

27.59 

1467.2 

OSS 

00324 

03.40 

34.650 

27.59 

1469.3 

OSS 

00350 

03.83 

34.760 

27.63 

1471  .6 

SIO 

00400 

04.10 

34.83 

27.66 

00.345 

1473.7 

OBS 

00401 

04.11 

34.830 

27.66 

1473.7 

OSS 

00451 

04.23 

34.840 

27.66 

1475.0 

STL 

00500 

04.26 

34.84 

27.65 

00.354 

14  76.0 

DBS 

00500 

04.26 

34.840 

27.65 

1476.0 

OSS 

OOSSO 

04.25 

34.840 

27.65 

1476.5 

SIO 

00600 

04.18 

34.86 

27.68 

00.443 

1477.3 

OBS 

D0603 

04.18 

34.860 

27.68 

1477.4 

OSS 

00c7« 

04.17 

34.540 

27.74 

14  78.7 

SIO 

00700 

04.15 

34.94 

27.74 

00.469 

1479.0 

OSS 

00700 

04.15 

34.540 

27.74 

1479.0 

OSS 

0077S 

04.08 

34.540 

27.75 

1480.0 

SIO 

008  00 

04.04 

34.94 

27.76 

00.532 

1480.2 

OSS 

00801 

04.04 

54.940 

27.76 

1480.2 

OBS 

00866 

03.5  6 

34.530 

27.76 

1480. 5 

STD 

00500 

03.53 

34.53 

27.76 

00.575 

1481.4 

OSS 

005  00 

03.53 

34.530 

27.76 

1461.4 

OSS 

00553 

03.95 

34.540 

27.77 

1482.3 

SIO 

01000 

03.53 

34.95 

27.78 

00.618 

1483.0 

OBS 

01001 

03.53 

34.950 

27.76 

1463.1 

OSS 

01026 

03.56 

34.950 

27.77 
•  •••• 

1'4B3.6 

INST    $10   «ECOROER  TEN   SO    1306 

TRACE   OIR  0  5   SUUARE      i 

DURATION  2    SQUARE    28 

ORl(i    Oil    201  1    SIiOARE    2« 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NODC    STtTlON    0«T> 


«EFio  3t  an 
CONSEC  oin 
LIT        «:  it    N 


CASTNUH/TInE       LvlTYP 


VEX 

1573 

eOTDP    02040 

AID 

TEMP         03.3 

OU    HOT    PER 

HOMIM      04 

SHIP    tV 

aET 

suie        02.2 

24 

5        2 

Bit 

OS 

OiTl   USE      1 

BAROMETR    0999.2 

SEA 

HOU> 

il.5 

AREA              05 

ClOUO    T/A 

CL/TR 

.LTVP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OTNOPTM 

SND    VE 

iTO 

00000 

03.25 

33.24 

26.46 

00.000 

1461 .3 

oes 

00001 

03.25 

33.240 

26.46 

1461.3 

sto 

OOOIO 

03.25 

33.24 

26.46 

00.016 

1461.5 

OSS 

03DU 

03.2  5 

33.240 

26.46 

1461.5 

510 

00020 

03.27 

33.26 

26.49 

00.031 

1461.7 

oes 

0002  0 

03.27 

33.26J 

26.49 

1461'.  7 

STO 

00030 

03.27 

33.26 

26.50 

00.04  7 

1461.* 

OBS 

00030 

03.27 

33.260 

26.50 

1461.9 

Odi 

0003S 

03.15 

33.240 

26.49 

1461.5 

OeS 

OOO'.O 

02.97 

33.300 

26.55 

1460.6 

OdS 

000-.1 

02.65 

33.470 

26.72 

1459.7 

oas 

00043 

02.68 

33.460 

26.71 

1 4  59  . 6 

OdS 

00047 

01.99 

33.460 

26.76 

1456.9 

STO 

00050 

01. BS 

33.50 

26.60 

00.075 

1456.5 

OSS 

00051 

01.83 

33.520 

26.62 

1466.3 

OSS 

0003  7 

01.  7d 

33.560 

26.07 

1466.3 

OSS 

00070 

01. SO 

33.730 

26.99 

1456.6 

GbS 

0007; 

01.43 

33.700 

26.99 

1466.1 

OSS 

00074 

01.44 

33.740 

27.03 

1455.3 

STO 

00075 

01.63 

33.74 

27.02 

00.103 

1455.7 

DBS 

0007O 

01.64 

35.750 

27.02 

1466.2 

oes 

000S7 

00.75 

33.910 

27.21 

1462. e 

STO 

00100 

00.77 

33.92 

27.21 

00.12  7 

1453.0 

OSS 

00100 

00.  7S 

33.930 

27.22 

1463.0 

DBS 

00102 

00.9c 

33.960 

27.23 

1453.9 

OBS 

00116 

02.62 

34.110 

27.23 

1461.7 

STO 

00125 

02.57 

34.16 

27.29 

00.146 

1461.7 

OBS 

00125 

02.57 

34.190 

27.30 

1461.7 

OBS 

00135 

02.92 

34.270 

27.33 

1463.6 

STO 

00150 

02.97 

34.26 

27.33 

00.166 

1464.0 

OBS 

00152 

02. 9o 

34.260 

27.33 

1464.0 

OBS 

00175 

02.43 

34.250 

27.36 

1462.0 

OSS 

00192 

02.2  7 

34.290 

27.40 

1461,6 

OSS 

0019B 

01.66 

34.240 

27.40 

1459.9 

STO 

002  00 

01. SI 

34.2  6 

27.41 

00.204 

1455.7 

OBS 

00203 

01.76 

34.290 

27.44 

1469.7 

OBS 

00213 

02.02 

34.420 

27.53 

1461, 1 

OBS 

00217 

02.41 

34.470 

27.64 

1462.9 

OSS 

00226 

02.66 

34.500 

27.65 

1463.8 

STO 

00260 

02.73 

34.50 

27.53 

00.235 

1464.9 

OSS 

00255 

02.7  6 

34.500 

27.53 

1465.2 

OSS 

00276 

03.04 

34.590 

27.56 

1466,8 

OSS 

00277 

03.04 

34.590 

27.56 

1466,6 

STO 

00300 

03.3  4 

34.64 

27.59 

00.263 

1466.5 

OBS 

00300 

03.35 

34.640 

27.59 

1466.6 

OBS 

00350 

03.  70 

34.750 

27.64 

1471.0 

STO 

004  00 

03.93 

34.77 

27.63 

00.315 

1472.8 

OSS 

00401 

03.93 

34.770 

27.63 

1472.9 

OBS 

00453 

03.93 

34.630 

27.66 

1473.8 

STO 

00500 

04.09 

34.64 

27.67 

00.365 

1475.3 

OBS 

005  00 

04.09 

34.640 

27.67 

1476.3 

OSS 

00557 

04.16 

34.640 

27.66 

1476.6 

STO 

00600 

04.20 

34.65 

27.67 

00.413 

1477.4 

OBS 

00601 

04.2  0 

34.650 

27.67 

1477.4 

OBS 

006  7  0 

04.17 

34.650 

27.67 

1476.4 

STO 

007  00 

04.13 

34.93 

27.73 

00.460 

1476.9 

OBS 

00702 

04.13 

34.930 

27.74 

1476.9 

OBS 

00759 

04.15 

34.930 

27.74 

1479.9 

STO 

OOSOO 

04.07 

34.90 

27.72 

00.606 

1460.2 

OSS 

OOSOl 

04.07 

34.900 

27.72 

1460.3 

oes 

00S50 

04.06 

34.930 

27.75 

1461.1 

STO 

00900 

04.01 

34.93 

2  7.75 

00.550 

1461.7 

OSS 

00900 

04.01 

34.930 

27.76 

1461.7 

OSS 

00959 

03.97 

34.930 

27.76 

1462.5 

SIO 

01000 

03.95 

34.93 

27.76 

00.595 

1483.1 

OSS 

01001 

03.95 

34.930 

27.76 

1463.1 

IBS 

OIOIS 

03.94 

34.940 

27.77 

1483.4 

• 

■INO-Ola    26  IhST    STO   RECORDER  TEN   SO   1306 

i<IHO-SPO   40  TRACE    OIR                     0  5    SOOARE       2 

aINO-POR  DURATION  2    SOUARE    26 

•EATMER      X2  ORIO    Oil    202  1    SJUtRE    26 


P04      TOT    P 


N03         S103 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STITION         OITA 


REFIO       jl       8355 
LIT  ^:-    03      X 


»e4» 

l?7i 

BOTOP    oieoo 

AIR 

lEHP         03.8 

OIR    MOT    PER           KINO-DIR    31 

H3STM       04 

SmIP   ev 

MET 

SULb         01.4 

31       5        3              miO-SPO   30 

DAI 

n 

DATA    JSE       1 

BAROXETR    1005.5 

SEA                               KlND-FOR 

nDu* 

00.9 

AREA             05 

CLOU 

lu    I/A 

CL/IR                          KEATmER      XI 

.VLTYP 

oepiM 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

DTNOPIM      SND    »EI.       OATG               PO' 

Oc$ 

OJOU 

03.-7 

33.250 

26.47 

1402.4 

SID 

OuJ20 

03.46 

33.25 

20.47 

1462.6 

oas 

00020 

03.4a 

33.250 

26.4  7 

1462.6 

STO 

OJOJO 

03.45 

33.25 

20.47 

1462.7 

OSS 

0003J 

03.45 

33.2  50 

26.47 

1462.7 

aes 

000<.7 

03.36 

33.220 

26.46 

1462.5 

SIO 

OOOiJ 

03. 2S 

33.25 

20.49 

1462.2 

on 

OOJSl 

03.23 

33.260 

20.50 

1462.1 

OSS 

OOOt- 

02.71 

33.260 

26.55 

1460.0 

SID 

00075 

01.65 

33.47 

20.74 

1455.9 

QoS 

00070 

01.62 

33.470 

26.80 

1455.7 

OSS 

0007S 

01.  oO 

33.470 

26.80 

1455.7 

OSS 

OOOol 

01.13 

33.460 

26.84 

1453.7 

STD 

00100 

01  .20 

33.73 

2  7.04 

1454.6 

OSS 

00100 

01.20 

33.740 

2  7.04 

1454.6 

STO 

00125 

01.07 

33.79 

27.09 

1454.5 

OSS 

00127 

01. Jl 

33.810 

27.11 

1454.3 

OSS 

00131 

00.91 

33.040 

27.14 

14  54.0 

SIO 

00150 

01.45 

34.04 

27.27 

1457.0 

OSS 

00152 

01. o4 

34.060 

27.26 

1457.9 

OoS 

00150 

02.02 

3'.. 150 

27.31 

1459.6 

OSS 

00177 

02.31 

34.260 

27.39 

1461.5 

STD 

00200 

02.00 

34.27 

27.41 

1460.0 

OSS 

00203 

01.97 

34.270 

27.41 

1460.5 

OSS 

00220 

01.66 

34.300 

27.44 

1460.4 

STD 

00250 

02.27 

34.43 

27.52 

1462.8 

OSS 

00251 

02.30 

34.440 

27.52 

1462.9 

oes 

302  76 

02.63 

34.510 

27.53 

1465.6 

STO 

003  00 

02.86 

34.51 

27.53 

I  466  .  4 

oes 

00300 

02.89 

34.510 

27.53 

1466.4 

OSS 

0033a 

03. 4o 

34.720 

27.04 

1409.8 

oes 

00340 

03.  7e 

34.770 

27.05 

1471.2 

OSS 

00352 

03.51 

34.760 

27.03 

1472.0 

STD 

00 '.OO 

0'..09 

34.83 

27.60 

1475. o 

□ss 

00401 

04.10 

34.630 

27.06 

1473.7 

oes 

00<i51 

04.2  2 

34.030 

27.05 

1475.0 

STD 

00  500 

04.23 

3^.65 

2  7.00 

1475.9 

OSS 

00500 

a-.2i 

34.850 

27.60 

1475.9 

OSS 

00553 

04.  17 

34.850 

27.67 

1476.5 

SID 

006  00 

04.2  2 

34.85 

27.67 

1477.5 

OSS 

00001 

04.22 

34.650 

27.67 

1477.5 

OSS 

00o51 

04.16 

34.840 

27.00 

1476.1 

SIO 

00700 

O*.  14 

34.65 

27.67 

1476.6 

OSS 

00700 

04.14 

34.850 

27.67 

1478.6 

OSS 

00  750 

04.09 

34.S50 

27.68 

1479.4 

STO 

oosoo 

04.05 

34.65 

27.68 

1480.1 

OSS 

oosoi 

04.05 

34.650 

27.08 

1460.1 

OSS 

OOS50 

04.02 

34.650 

27.69 

1460.6 

STO 

oosoo 

0'<.03 

34.93 

27.75 

1461 .6 

JSS 

OOSOl 

04.03 

34.930 

27.75 

1461  .6 

OSS 

00551 

04.00 

3'..930 

27.75 

1462.5 

STO 

01000 

03.94 

34.53 

27.76 

1463.1 

oes 

01001 

03.54 

34.930 

27.76 

14  63.1 

OSS 

01012 

03.91 

34.930 

27.76 

1463.1 

INST    STO  RECORDER  TEN   SO    1306 

TRACE    OIR  D  9    SOJARE      2 

DURATION  2    SOJARE    26 

ORIb    Oil    203  1    SOJARE    39 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T   1    T    1    0   h 


KEFio    31     am 

CONSEC  301« 

liT  *i   10. in 

LONG      J««   i«.6a 


*t»< 

1973 

SOTDP    00580           till 

TEMP      -00.2 

DItl    HOT    PER 

aIND-OIR    30 

NONTi 

N        0- 

Ship  ev 

■  ET 

BULB      -00.2 

30 

6         4 

«1N0-SPD   25 

c«r 

10 

0<TA   USE 

1            BAkOHETA    100(.4 

SEA 

aINO-FOR 

HOJR 

05.7 

AREA 

05            ClOUD    I/A 

CC/TR 

aEATnER      X2 

1»IT»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SUHA-T 

OYNOPTm 

SNO    VEL 

o«ro          P0< 

STO 

OOOJJ 

-    1.14 

33.12 

26.66 

00.000 

1441.2 

OlS 

00003 

-    l.H 

33.120 

26.66 

1441.2 

08  S 

00007 

-    I.IS 

33.100 

26.64 

1441.3 

STJ 

03010 

-    1.18 

33.11 

26.65 

00.014 

1441.4 

OSS 

00011 

-    1.18 

33.120 

26.66 

1441.4 

STO 

00020 

-    1.18 

33.11 

26.65 

00.02  8 

1441.5 

QBS 

00020 

-    1.18 

33.110 

26.65 

1441:5 

SID 

00030 

-    1.14 

33.13 

26.67 

00.042 

1441.7 

DBS 

00030 

-    1.14 

33.130 

26.67 

1441. 7 

STO 

OOOSO 

-    1.10 

33.1* 

26.67 

00.069 

1442.5 

OBS 

00053 

-    1.08 

33.150 

^6.06 

1442.6 

STD 

00075 

-    1.23 

33.2<> 

26.76 

00.103 

1442.4 

06S 

0007O 

-    1.2<. 

33.250 

26.  76 

1442.4 

STD 

OJIJO 

-    1.61 

33.38 

26.88 

00.134 

1441.2 

OSS 

00100 

-    1.62 

33.380 

26.88 

1441.2 

OBS 

00106 

-     1.6*. 

33.<>00 

26.40 

1441.2 

STO 

00125 

-    1.'.2 

33.47 

26.55 

00.162 

1442.6 

OBS 

0012  5 

-  l.*l 

33.470 

26.95 

1442.7 

OSS 

001^6 

-    1.12 

33.460 

26.95 

1444.4 

STO 

00150 

-    1.05 

33.47 

26.94 

00.190 

1444.8 

OBS 

00152 

-    1.01 

33.470 

26.94 

1445.0 

OBS 

00177 

-    0.66 

33.610 

27.04 

1446.3 

OBS 

001  S2 

-    0.33 

33.700 

27.04 

1449.0 

OSS 

001S6 

-    0.59 

33.710 

27.11 

1447.9 

OSS 

0015* 

-    0.63 

33.720 

27.12 

1447.8 

STO 

002  00 

-    0.38 

33.84 

27.21 

00.239 

1444.2 

OBS 

00203 

-    0.25 

33.500 

27.25 

1450.0 

OBS 

0022S 

00.12 

33.940 

27.27 

1452.1 

STO 

00250 

00.  3e 

33.56 

>7.26 

00.281 

1453.7 

OBS 

002  55 

00.^3 

33.970 

27.27 

1454.0 

OSS 

00276 

00.56 

34.070 

27.35 

1455.1 

OBS 

002e3 

00.67 

34.140 

27.40 

1455.8 

OSS 

002S7 

00.«7 

34.140 

27.38 

1457.2 

STO 

00300 

01.17 

34.14 

27.37 

00.320 

1456.4 

OSS 

0030<> 

01.26 

34.150 

27.37 

1456.8 

OBS 

00350 

02. «0 

34.430 

27.50 

1465.0 

SIO 

OO^-OO 

02.65 

34.63 

27.62 

00.381 

146S.1 

OSS 

00<.0i 

02.87 

34.630 

27.62 

1468.2 

06S 

OOiiSl 

03.  «2 

34.63    P 

27.57«» 

SIO 

00500 

03.90 

34.77 

2  7.64 

00.432 

1474.4 

OBS 

00500 

03.40 

34.770 

27.64 

1474.4 

OSS 

00555 

03.48 

34.620 

27.67 

1475.7 

OBS 

0057S 

03.47 

34.840 

27.68 

1476.1 

• 

INST    STO  RECORDER  lis    iO    1306 

TRACE    DIR  0  5    SQUARE       2 

DURATION  2    SOUARE    28 

Om    Oil    204  1    SOutRE    34 


P04      TOT    P         N02        ND3        SI03        PH 


DEFID      31       8355 
lONSEC  0J20 

lAT  43   17. 2N 

lONO       044    JS      H 


TEX    1473 

NJNTH       04 
OAT  10 

nOJR    09.0 


BOTDP    00<14 
SHIP    EV 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEXP  00.1 

hET  Bulb  -01.6 
8AR0XETR  1005.0 
CLOUD    I/A 


OIR    HGT    PER  UIND-DIR    25  INST    STD  RECORDER  TEN   SO    1306 

24      4        4  alND-SPO    30  TRACE    DIR  0  5    SbJtRE       2 

SEA  aINO-FOR  DURATION  2    SuJARE    26 

CL/TR  HEATHER      X2  ORIO    Oil    205  1    SOUARE    39 


CASTNUN/TmE       LVLTYP 


oes 

00005 

- 

0.33 

.900 

26 

.45 

SIC 

00010 

- 

0.35 

.90 

26, 

.45 

OBS 

00011 

- 

0.35 

.900 

26 

.45 

SIO 

OOO20 

- 

0.35 

.50 

26, 

.45 

OSS 

00020 

- 

0.35 

.400 

26, 

.45 

STD 

00030 

- 

0.37 

.51 

26 

.46 

OBS 

00030 

- 

0.37 

.410 

26, 

.46 

SIO 

00050 

- 

0.34 

.51 

26, 

.46 

DBS 

00051 

- 

0.42 

.510 

26, 

.46 

OBS 

00064 

- 

0.84 

.900 

26, 

.47 

SID 

00075 

- 

1.05 

.Ji 

26 

.58 

OBS 

00078 

- 

1.10 

.050 

26, 

.60 

STO 

00100 

- 

1.25 

.09 

26, 

.64 

OBS 

00102 

- 

1.26 

.100 

26, 

.64 

STD 

00125 

- 

1.30 

.14 

26, 

.67 

OBS 

00125 

- 

1.30 

.140 

26, 

.68 

OSS 

00135 

- 

1.32 

.250 

a6. 

.77 

STD 

00150 

- 

1.21 

.44 

26, 

.91 

OSS 

00150 

- 

1.21 

,440 

26, 

.92 

OBS 

00175 

- 

1.07 

.450 

26, 

.92 

OBS 

00150 

- 

1.04 

.460 

26, 

.43 

SIGHA-T         OTNDPTH      SNO    VEL       OxrO 


1444.9 
1444.9 
1444.9 
1445.1 
1445.1 
1445.2 
1445;2 
1445.4 
1445.3 
1443.5 
1442.5 
1442.8 
1442.5 
1442.5 
1442.7 
1442.7 
1443.0 
1444.0 
1444.0 
1445.1 
1445.5 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION 


I^EFIO       31  6JSi 

CONSEC  J021 

LAT           -i  li.ln 

LONG      Jt9  36.6ri 


Y£»«  197^ 
MO'^Tm  J*i 
01>  10 

nOUi>    OS.  6 


eOTOP     00073 
Ship    £v 
DATA    USE       1 
•«EA  3i 


Aid  TE»P  00.1 
«ET  BULB  -01. b 
BAROnETR  1010.9 
CLOUD    T/A 


OIK    HOT  PER            «INO-01>    2i  INST    STO   KECOROER  TiN    S9    1306 

29      S  <•              UINO-SPO   30  TDACE    DIR                     D  i    SOJARE      2 

SEA  KINO-FOR  DURATION  2    SuUARE    2B 

CL/TR  HEATHER      12  ORlli    Oil    206  1    SCJARE    if 


CASTNun/T IMC 

LVLTYP 

DEPTH 

05.6 

OBS 

00013 

OBS 

00017 

STO 

0002  0 

DBS 

00022 

STD 

00030 

OBS 

00030 

SID 

00050 

UBS 

00051 

OBS 

00062 

0 

3; 

900 

26 

0 

32 

S90 

26 

0 

32 

90 

26 

0 

32 

900 

26 

0 

32 

90 

26 

0 

32 

900 

26 

0 

j2 

90 

^6 

0 

12 

900 

26 

0 

32 

9*0 

26 

50 

SIGNA-T         DYNOPTh       SNO    VEl       OXTG 


I4'.5.2 
.•...1.3 

14<>5.4 
U'.5.6 
l<r'.5.6 

;-.-.5.i 
i»-.5;i 

H49.3 


REFIO   31  B355 

COtSEC  3022 

LAT     <•<!  02  H 

LONw   Ot9  2  7   H 


YEAR     1973 

MONTH       04 
DAY  10 

HOUR     16. <i 


BOTOP    000*0 

Ship  e» 

DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEHP  07.0 

MET    BULB  06.2 

BAROnETR    1011. e 
ClOuO    T/A 


DIR    HGT  PER            MlND-OlR    it  INST     STD    RECORDER  TEN    SO    1306 

26       5  3               >ISO-SP0    16  TRACE    DIR                       D  5    SbJARE       2 

SEA  MINO-EOR  DURATION  2    SOJARE    •*S 

CL/TR  HEATHER      X2  ORIG    Oil    207  1    SOJARE    69 


CASTNUH/TINE      Li/LTYP 


OBS 

00009 

STD 

00010 

OBS 

00011 

OBS 

O0013 

OBS 

00017 

STO 

00020 

OBS 

0002B 

TENP 

SA^ 

SliNA-T 

0.03 

32.550 

26.15 

0.03 

32.55 

26. li 

0.03 

32.550 

26.15 

0.03 

32.550 

26.15 

0.03 

32.550 

26.15 

0.03 

32.55 

26.16 

0.0« 

32.560 

26.16 

SNO    VEL       OXTG 

14*5.9 
l'.'.5.9 
l<t<.5.9 
1446.0 
1446.0 
1446.1 
1446.2 


REFIO       31  S335 

COnSEC  002j 

LAT             ..j  55       N 

LO<'i.j       Ot9  0-*       ■ 


YEa<  1973 
HCvTh  04 
OAT  10 

hOu^    19.6 


BOTDP    00115 

Ship  ev 

DATA    USE       1 
ARcA  05 


A] R    TbHP  09. 5 

NET  BULB  OB. 2 
BARONETR  1014.3 
CLOUU    T/A 


DIR    HI.T  PER           WINB-OIR    28  INST    STD   RECORDER  TEN    SC    130t 

2B      3  3              NIND-SPO   24  TRACE    DIR                     D  i    S.1UARE      2 

SEA  Hl:<0-FaR  OJRATIO.4  2    Si,J>RE    .B 

CL/TR  kEAIhER      <2  DRIG    Oil    208  1    StiUARE    39 


CAST»JN/T1ME       LVLIYP 


TENP 


SAL 


510NA-T         DYNOPTH       SNO    VEL       OXTG 


PJ4       TOT    P 


STD 

OOOOO 

OoS 

Ou007 

STO 

00010 

OBS 

00011 

SID 

OO020 

OBS 

00020 

STD 

00030 

OBS 

00030 

STO 

00050 

DBS 

00051 

STO 

00075 

OBS 

0007d 

OoS 

00093 

STD 

00100 

OBS 

00100 

OBS 

00114 

1.10 
1.10 

1.11 

1.12 
1.14 
I.l4 
1.19 
1.19 
1.27 
1.28 
1.45 
1.46 
1.50 
1.49 
1.49 


33.04 

33.040 

33.04 

33.040 

33.04 

33.040 

33.10 

33.^00 

33.10 

33.100 

33.19 

3^.200 

33.260 

33.25 

33.230 

33.250 


26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
26.59 
!  6.64 
2  6.64 
i  6.64 
26.64 
26.72 
26.73 
26.78 
26.77 
26.77 
26.77 


1441  .5 
1441 .6 
1441.6 
1441 .6 
1441.6 
144i .6 
1441  .6 
1441.6 
1441.6 
1441.5 
1441.3 
1441 .3 
1441  .4 
1441.6 
1441.6 
1441.9 


^£FID       31       B355 

YEA) 

1973 

BOTDP    0J421 

AIR 

TEMP 

DIR     HGT     PER 

UIIO-DIR 

27 

INST     NANSEN    CAST 

CONSEC               0024 

HONI 

H       04 

Ship    E« 

•  EI 

eULo 

■  INt^SPD 

IB 

TRACE    DIR 

LAT            43    52       N 

DAY 

10 

DATA    USE       1 

BARONETR    1016.8 

SEA 

NIND-FOR 

DURATION 

LONG      049   00      1 

hGJR 

23.5 

AREA               05 

CLOUO    t/A          7/8 

CL/TR 

HEATHER 

X2 

ORIG    Oil    209 

CASTNJM/TIME 

lvltyp 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DYNOPTH 

SNO     VEL 

oxrc 

P34 

TOT     P          N02          N03 

STD 

OOOOO 

-     1.42 

33.09 

;6.64 

00.000 

1440.0 

23.5 

OBS 

OOOOO 

-    1.42 

33. 089 

26.64 

1440.0 

STO 

OOOIO 

-    1.41 

33. iO 

26.65 

00.014 

1440.3 

23.5 

OcS 

00016 

-     1.40 

33.100 

26.65 

1440.4 

STD 

00020 

-    1.39 

33.10 

26.65 

00.02  6 

1440.5 

STD 

OOOjiO 

-    1.37 

33.10 

26.65 

00.042 

1440'.B 

23.5 

OBS 

00037 

-    1.35 

33.100 

26.65 

1441.0 

STD 

00050 

-    1.62 

33.17 

26.71 

00.069 

1440.0 

23.5 

OBS 

00  066 

-    1.76 

33.273 

26.80 

14  39.B 

STD 

00075 

-     1.76 

33.34 

>6.B5 

00.101 

1440. 0 

23.5 

OBS 

00079 

-    1.73 

33.372 

26.88 

1440.3 

SID 

00100 

-   1.15 

3;. 50 

26.97 

00.130 

1442.5 

23.5 

OBS 

00115 

-    0.81 

33.5BB 

27.02 

1445.5 

SID 

00125 

-    0.68 

33.  63 

27.05 

00.156 

144L.3 

STO 

00150 

-    0.35 

33.74 

27.13 

00.181 

1448.4 

23.5 

OBS 

DOUB 

-    0.10 

33.819 

27.18 

1450.0 

STO 

00200 

00.23 

33.96 

.7.2B 

00.224 

1452.2 

STO 

00250 

01.01 

34.20 

27.4^ 

00.261 

1456.9 

23.5 

OBS 

00268 

01.37 

34.285 

27.47 

1456.9 

STD 

00  303 

02.4  8 

34.49 

.7.55 

00.292 

1464.6 

23.5 

OBS 

00341 

03.27 

34.650 

27.60 

146S.9 

23.5 

OBS 

00350 

03.33 

34.670 

27.61 

1469.4 

SID 

004  00 

03.74 

34.77 

27.65 

00.345 

14  72.0 

2j.5 

OBS 

00400 

03.74 

34.770 

27.65 

1472.0 

1=4  Si  1306 
5  SUJARE  2 
2  SuUARE  26 
1    SUJARE    39 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    <    T    I    0    N 


«EfI.      ^1      aisj 

rtK 

i*7i 

aOTDP    01184            AID 

IE«P        00.3 

OIA    HOT    PER 

KIXO-OIR    31 

INST    STO  RECOROER 

TcN    SL    1306 

CONSEC            mi 

nOVTi 

n      04 

SHIP   cv 

KET 

BULB      -00.8 

26 

3        3 

UINO-SPO    14 

TRACE    OIR                     0 

5    SuUARE      2 

til          -.i   <,i     N 

0*r 

n 

OIK    USE 

1           BAROHEIK    1016.7 

SEA 

■INO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    28 

LOs:      i-'i   5i      • 

nOu» 

00.7 

tREi 

05            CLOOO    I/A 

tU/IR 

HEATHER       X2 

ORIO    Oil    210 

1    SOJiRE    38 

C4STNJII/T1ME 

I.wlT»(> 

OEPIn 

lEdP 

SiL 

SIGHA-I 

ornoPlN 

SNO    VEL 

0«rS           P04 

TOT    P         N02        N03 

SI03         PH 

STO 

00000 

-    O.ii 

33.11 

26.61 

00.000 

1446.1 

00.7 

OS! 

oooos 

-    O.li 

33.110 

26.61 

1446.2 

SIO 

00010 

-     0.l4 

33.11 

26.61 

00.014 

1446.2 

Osi 

00011 

-     0.14 

33.110 

26.61 

1446.2 

SIO 

00020 

-    0.13 

33.11 

26.61 

00.024 

1446.4 

Des 

00020 

-    O.li 

33.110 

26.61 

1446.4 

STD 

00030 

-    0.10 

33.11 

26.61 

00.043 

1446.7 

oes 

OOOjO 

-    0.10 

33.110 

26.61 

1446.7 

06  S 

00  O".! 

-    0.18 

33.080 

26.59 

1446.5 

STD 

00050 

-    0.44 

33.13 

26.64 

00.072 

1445.5 

□as 

OOOSl 

-    0.51 

33.130 

26.64 

1445.2 

oes 

OOOoO 

-    1.17 

33.110 

26.65 

1442.2 

OSS 

00070 

-    1.72 

33.370 

26.87 

1440.2 

STO 

0007i 

-    1.66 

33.38 

26.88 

00.104 

1440.5 

aes 

00076 

-    1.65 

33.380 

26. BB 

1440.6 

SID 

00100 

-    1.38 

33.45 

26.93 

00.133 

1442.3 

DBS 

00100 

-    1.37 

33.460 

26.93 

1442.4 

STO 

0012S 

-    0.83 

33.60 

27.03 

00.160 

1445.6 

oes 

00125 

-    0.82 

33.600 

27.03 

1445.6 

OBS 

001*6 

-    0.40 

33.790 

27.17 

1448.2 

SIO 

00150 

-    0.07 

33.92 

2  7.25 

00.183 

1445.4 

OSS 

00150 

-    0.04 

33.930 

27.27 

1450.1 

OSS 

O0175 

00.38 

33.950 

27.26 

1452.5 

OoS 

00144 

00.63 

34.070 

2  7.34 

1454.2 

STO 

002  00 

00.64 

34.07 

27.34 

00.222 

1454.2 

oas 

00204 

01.12 

34.150 

27.38 

1456.6 

oas 

00218 

01.64 

34.170 

27.36 

1459.1 

OBS 

00226 

01.50 

34.140 

27.34 

1456.6 

oas 

00230 

01.16 

34.J60 

27.38 

1457.2 

STO 

00250 

01.06 

34.25 

27.46 

00.257 

1457.2 

oes 

00251 

01.05 

34.250 

27.46 

1457.2 

OBS 

00266 

01.37 

34.290 

27.47 

1458.9 

oes 

0027". 

02.24 

34.420 

27.51 

1463.0 

CBS 

00i76 

02.24 

34.410 

27.50 

1463.3 

DBS 

00285 

02.61 

34.440 

27.53 

1464.9 

OBS 

00241 

03.09 

34.570 

27.56 

1467.2 

SIO 

00300 

03.44 

34.62 

27.55 

00.287 

1464.1 

oas 

00300 

03.52 

34.620 

27.55 

1469.3 

OBS 

00335 

03.70 

34.610 

27.53 

1470.6 

oas 

00342 

04.31 

34.790 

27.61 

1473.5 

OBS 

00350 

04.65 

34.84  0 

27.61 

1475.1 

SIC 

00400 

04.34 

34.81 

27.62 

00.341 

1474.6 

oas 

00403 

04.31 

34.810 

27.62 

1474.5 

oas 

00451 

03.88 

34.770 

27.64 

1473.5 

SIO 

00  500 

04.11 

34.83 

27.66 

00.341 

1475.3 

oas 

00500 

04.11 

34.830 

27.66 

1475.3 

DBS 

00550 

04.18 

34.820 

27.65 

1476.4 

SIO 

00600 

04.32 

34.85 

27.65 

00.44< 

1477.9 

OBS 

00601 

04.32 

34.850 

27.65 

1477.9 

OBS 

00651 

04.10 

34.830 

27.66 

1477.8 

SIO 

00700 

04.06 

34.84 

27.67 

00.492 

147a. 5 

oas 

00700 

04.06 

34.B40 

27.67 

1478.5 

OBS 

00750 

04.01 

34.840 

27.68 

1479.1 

SIO 

ooaoo 

03.47 

34.84 

27.68 

00.541 

1479.7 

OBS 

ooeoi 

03.47 

34.840 

27.68 

1479. a 

oas 

006  52 

03.44 

34.840 

27.68 

14B0.7 

SIO 

OO400 

03.44 

34.84 

27.69 

00.591 

1481.3 

oas 

004  00 

03.44 

34.B40 

27.69 

1481.3 

OBS 

00451 

03.84 

34.840 

27.64 

1481.9 

SIO 

01000 

03.88 

34.84 

27.64 

00.641 

1432.7 

OBS 

01001 

03.88 

34.840 

27.69 

1482.7 
1 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NODC         STATION        D«T> 


htr\o    31     e^si 

liH 

1*73 

BOTOP    0311* 

AIR 

TEHP         00.9 

DID    H&T    PER           UINO-OIR   23 

COkrSEC              OO^c. 

■  OMTi 

t      0* 

SHIP   £V 

MET 

BUL8       -00.6 

23 

2        4              KINO-SPO   20 

LAT             'ti    Kit       H 

0» 

u 

OtTA   USE       1 

BAROHETR    1016.8 

SEA 

KIND-fOR 

LONO       IKI    2]       ■ 

HOJt 

03.? 

AREA               OS 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

LEATHER      X2 

CASTNOH/TIXI 

l»t.t»P 

OI»TM 

TEHP 

SAL 

iI6MA-T 

omoPTH 

SNO    VEL       DATG               PO' 

$to 

00000 

03.17 

33.31 

26. S4 

00.000 

1461.0 

03.9 

3BS 

oooos 

03.17 

33.310 

26.54 

1461.1 

stc 

00010 

03.17 

33.33 

26.56 

00.015 

1461.2 

06S 

00011 

03.17 

33.340 

26.57 

1461'.  3 

STO 

00020 

03.17 

33.34 

26.57 

00.030 

1461.4 

D8S 

ooa<o 

03.17 

33.340 

26.57 

1461.4 

STO 

00030 

03.17 

33.34 

26.57 

00.044 

1461.6 

OSS 

0003: 

03.17 

33.340 

26.57 

1461.6 

0>S 

000^7 

03.10 

33.310 

26.55 

1461.5 

OaS 

aoo«« 

02.69 

33.280 

26.56 

1459.7 

STO 

oooso 

02.66 

33.27 

26.56 

00.074 

1459.6 

oes 

ooosi 

02.56 

33.250 

26.55 

1459.2 

oes 

00053 

02.3a 

33.560 

26.83 

1458.9 

06S 

ooos« 

0',.57 

33.830 

26.82 

1468.6 

OdS 

00066 

05.37 

33.970 

26.84 

1472.3 

OBS 

00072 

0<..<,2 

33.860 

26.86 

1468.3 

STO 

00075 

0<..6l 

33.88 

26.85 

00.108 

1469.1 

oas 

00076 

0',.69 

33.920 

26.88 

1469.5 

OSS 

00076 

Ot.'t'i 

34.050 

27.01 

146S.7 

ObS 

00075 

Ov.63 

34.080 

27.01 

1469.6 

OsS 

OOOSl 

0<..«2 

34.080 

27.03 

1468.9 

STO 

001  OJ 

OS. 59 

34.16 

27. Od 

00.136 

1469.9 

CibS 

00102 

04.65 

34.190 

27.09 

1470.2 

OsS 

001  OB 

03.66 

34.080 

27.11 

1466.0 

OSS 

00112 

03.76 

34.100 

27.12 

1466.5 

OSS 

OOllS 

04.84 

34.290 

27.15 

1471.3 

STO 

0012  5 

04.81 

34.27 

!7.14 

00.160 

1471.3 

OBS 

00125 

04.80 

34.270 

27.14 

1471.3 

OBS 

0012S 

04.69 

34.270 

27.15 

1470.9 

OSS 

00135 

05.99 

34.470 

27.10 

1476.6 

OBS 

00139 

06.16 

34.550 

27.20 

1477.4 

STC 

00150 

05.77 

34.54 

27.24 

00.183 

1476.0 

OBS 

00158 

05.49 

34.530 

27.27 

1475.0 

OBS 

OOUl 

06.07 

34.640 

27.28 

1477.5 

OBS 

00163 

06.14 

34.630 

27.26 

1477.8 

OBS 

00173 

03.87 

34.270 

27.24 

1468.2 

OBS 

00175 

03.77 

34.280 

2  7.26 

1467.8 

STu 

00200 

04.02 

34.36 

27.30 

00.224 

1469.4 

OBS 

00201 

04.04 

34.370 

27.30 

1469.5 

oas 

00226 

04.20 

34.430 

27.33 

1470.7 

STO 

00250 

04.11 

34.47 

27.37 

00.263 

1470.7 

OBS 

00251 

04.10 

34.470 

27.38 

14  70.7 

OBS 

00277 

04.55 

34.610 

27.44 

1473.2 

STD 

00300 

04.56 

34.62 

27.44 

00.298 

1473.6 

OBS 

00302 

04.56 

34.620 

27.45 

1473.7 

OSS 

00350 

05.16 

34.830 

27.54 

1477.2 

STO 

00<.00 

05.12 

34.83 

27.55 

00.362 

1477.9 

OBS 

00*01 

05.12 

34.830 

27.55 

1477.9 

OSS 

OO'.Sl 

05.07 

34.860 

27.58 

1478.5 

STO 

00500 

04,46 

34.84 

27.63 

00.418 

14  76.8 

OciS 

00500 

04.46 

34.840 

27.63 

147c. 8 

OBS 

00550 

04.83 

34.870 

27.61 

1479.2 

STD 

006  00 

04.65 

34.87 

27.63 

00.47i 

1479.3 

DBS 

00601 

0'..65 

34.870 

27.63 

1479.3 

OsS 

00651 

04.50 

34.870 

27.65 

1475.5 

STD 

00700 

04.49 

34.88 

27.66 

00.523 

1480.3 

OBS 

00  702 

04.49 

34.880 

27.66 

1480.3 

OoS 

00750 

04.55 

34.900 

27.67 

1481.4 

OBS 

00774 

04.29 

34.860 

27.67 

1480.7 

STD 

OOS  00 

04.19 

34. d5 

27.67 

00.575 

1480.7 

OBS 

OOSOl 

04.19 

34.850 

27.67 

1480.7 

OBS 

OOS  5  0 

04.15 

34.850 

27.67 

1481.3 

STO 

00900 

04.06 

34.85 

27.68 

00.6^6 

1481.8 

oes 

00900 

04.06 

34.850 

27.68 

1481.8 

DBS 

009S1 

04.04 

34.850 

27.68 

1482.6 

STO 

01000 

03.9  7 

34.85 

27.69 

00.677 

1483.1 

OBS 

01001 

03.97 

34.850 

27.69 

1483.1 

oas 

01007 

03.97 

34.850 

27.69 

1483.2 

» 

INST    STD  RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORIS   Oil  211 


TEN   S3    1306 

5  SQUARE  2 
2  SbJARE  28 
1    SQUARE    38 


P34      TOT    P 


Na3        SI03        PH 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


s    r    >    T    1    0   N 


tONStC  OJ27 

ItT  «S   tl      N 

lONC      0..i   U      H 


Vtl*    lf73 

hJNTM      0<> 
CIV  11 

hOut    06. « 


iOTO>   03<>0< 

Ship  ev 

DlTt   USE       1 
iOEt  OS 


tIR    TENP         03.2 

■ET  euie      02.0 

aiAOMETR    1017.2 

Cloud  t/a 


DID    HGT    PER 

32      2        3 
SEt 

CL/TR 


■  INO-OIR  2<i 

alNO-SPD  12 
MINO-FOR 

UEtTMER  XI 


INST     STO    RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIS    Oil   212 


TEN  Sd  1300 
i  SOJARE  2 
2  SCUARE  26 
1    SOJARE    38 


CASTNJ'l/IINc       L»lT»P         DEPTH 


DVNDPTH       SND    VEL       DXTG 


PO*      TOT    P        HOi 


STD 

00000 

08.90 

34.68 

00. 

,000 

14B5.9 

DBS 

OOOOS 

08.50 

34.680 

1486.0 

STO 

00  010 

08.51 

34.71 

00, 

.011 

1486.2 

DBS 

00011 

08.51 

34.720 

14B6.2 

STO 

00020 

08.51 

34.72 

00. 

,02  3 

14B6.3 

DBS 

00020 

08.41 

34.720 

1486.4 

STD 

00030 

OB. 51 

34.72 

00. 

,034 

14B6.S 

OdS 

00032 

08.51 

34.720 

1486.6 

STO 

OOOSO 

08.41 

34.72 

00. 

,057 

1486.8 

OBS 

OOOSl 

08.41 

34.720 

1486. B 

STC 

0007S 

08.93 

34.73 

00. 

,08  5 

1487.3 

DBS 

00076 

08.43 

34.730 

1487.3 

STO 

00100 

08.85 

54.71 

00. 

,114 

14B7.5 

OBS 

00100 

08. ea 

34.710 

1487.5 

OBS 

O010<> 

08.85 

34.720 

1487.5 

OBS 

ooue 

08.22 

34.610 

1485.2 

DBS 

00119 

08.16 

34.620 

1485.0 

OoS 

00123 

07.45 

34.600 

4484.2 

STD 

0012S 

07.95 

34.60 

00. 

,142 

1484.3 

OBS 

OOliS 

07.45 

34.600 

1484.3 

OBS 

001  k« 

07.71 

34.630 

1483.7 

STD 

OOISO 

08.2  8 

34.77 

00. 

,169 

1486.1 

OBS 

OOISO 

08.31 

34.780 

14B6.3 

OBS 

00175 

07.77 

34.720 

1484.5 

3pS 

001B4 

07.55 

34.680 

14S3.B 

OBS 

001«8 

07.68 

34.740 

1484.6 

STO 

002  00 

07.52 

34.71 

00. 

,219 

1484.0 

OBS 

00207 

07.14 

34.630 

14B2.5 

OBS 

D022« 

07.63 

34.760 

1484.5 

OBS 

0023<. 

06.31 

34.520 

1479.5 

STD 

00250 

06.17 

34.49 

00. 

,267 

1475.2 

OBS 

00251 

06.16 

34.440 

1475.2 

OBS 

002o« 

06.01 

34.480 

147B.B 

OBS 

00276 

06.10 

34.610 

1479.5 

OBS 

00277 

06.13 

34.630 

1479.7 

OBS 

00251 

06.80 

34.750 

1482.7 

STO 

00300 

06.40 

34.75 

00. 

,312 

1483.3 

OBS 

00300 

06.40 

34.740 

1483.3 

OBS 

00317 

06.71 

34.770 

1482.8 

OsS 

00324 

04.77 

34.450 

14  74.B 

OBS 

00340 

05.09 

34.650 

1476.5 

OBS 

003** 

05.68 

34.760 

1479.1 

OBS 

003<.8 

06.00 

34.820 

14B0.6 

OBS 

O0350 

Oo.il 

34.810 

1481.0 

OBS 

00365 

05.47 

34.770 

1480.7 

OBS 

00373 

05.48 

34.730 

1478.8 

OBS 

00376 

05.22 

34.650 

1477.7 

OBS 

003B0 

05.21 

34.720 

1477.8 

OBS 

ao3B« 

05.62 

34.820 

1475.6 

OBS 

00354 

05.67 

34.810 

1460.1 

SID 

00-.00 

05.66 

34.81 

00. 

,3BS 

1480.0 

OBS 

004  04 

05.45 

34.770 

1475.3 

OBS 

00451 

05.35 

34.840 

1479.8 

STD 

00500 

05.37 

34.53 

0... 

,451 

1480.7 

OBS 

005  00 

05.37 

34.530 

1480.7 

OBS 

0051.. 

05.31 

34.530 

1480.7 

OBS 

00542 

04.4  7 

34.530 

1479.7 

OBS 

00550 

05.04 

34.550 

1480.4 

STO 

00600 

05.00 

34.56 

00. 

.504 

1480.9 

OBS 

00601 

05.00 

34.560 

14B0.5 

STO 

00700 

04.56 

34.44 

00. 

554 

1493.7 

ObS 

007  00 

04.56 

34.540 

1480.7 

OBS 

00  751 

04.48 

34.950 

1481  .2 

STD 

OOSOO 

04.34 

34.55 

00. 

.601 

1481.4 

CBS 

00801 

04.34 

34.950 

1481.5 

OSS 

00B50 

04.26 

34.540 

14B1.9 

STD 

00500 

04.22 

34.44 

00. 

,647 

1482.6 

OBS 

C0900 

04.22 

34.540 

14B2.6 

DBS 

00451 

04.08 

34.530 

1482.8 

STD 

01000 

04.07 

34.53 

00. 

,65  3 

.46^.6 

OBS 

01001 

04.06 

34.930 

1483.6 

OBS 

O1O03 

04.04 

34,530 

27 

1483.5 
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Table  I.     Observed  oceaiiographic  data  Ofcupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    «    T    I    0   N 


«EflO      31       8555 

>E«< 

1973 

BOIOP    035a<> 

tin 

TEMP         04.1 

OIR    HOT    PER 

mNu-om 

14 

INSI    STO  RECORDER 

TEN   SO    1306 

CCMStC              30ic 

nOtTr 

1      Oi. 

SHIP    EV 

HET 

BUL6         03.8 

23 

3         5 

ulNO-SPD 

16 

IRACE    OIR                     0 

5    SbJARE       2 

LIT            «3    36       K 

Ott 

n 

OAIA    USE       1 

eAROMEIA    1018.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SOJARE    26 

LONG      0*7   <.♦      II 

HOUA 

04.0 

IREi              05 

CLOUO    I/A 

CL/IR 

UEAInER 

XI 

ORIO    Oil    213 

1    SOJARE    37 

CASINJt/tlME 

lvltvp 

OiPIH 

TEHP 

SAi 

SIOMA-I 

OVNOPIM 

SND    WEL 

oxro 

P04 

TOT    P         1102        •103 

SI03         PH 

STO 

ooooo 

09.47 

34.83 

26.93 

00.000 

148a. 2 

09.0 

oas 

00007 

09.4  7 

34.830 

26.93 

1488.4 

STO 

OOOIO 

09.4  7 

34.83 

26.93 

00.011 

1486.4 

oas 

00011 

09.47 

34.830 

26.93 

1488,4 

SIC 

00020 

09.48 

34.83 

26.93 

00.023 

1488.6 

oes 

00020 

09.4a 

34.830 

26.93 

1488.6 

SIO 

00030 

09.48 

34.84 

26.93 

00.034 

1468.8 

OBS 

00030 

09.48 

34.840 

26.93 

1488.8 

SIO 

00060 

09.48 

34.84 

26.93 

00.057 

1489.1 

oas 

00051 

09.46 

34.840 

26.93 

1489.1 

SIO 

00075 

09.49 

34.83 

26.92 

00.086 

1489.5 

oas 

00076 

09.49 

34.830 

26.92 

1489.6 

SIO 

00100 

04.50 

34.84 

26.93 

00.114 

1490.0 

oas 

00100 

09.50 

34.84  0 

26.93 

1490.0 

iTo 

00125 

09.49 

34.84 

26.93 

00.143 

1490.4 

oas 

00125 

09.49 

34.840 

26.93 

1490.4 

SIO 

00150 

09.49 

34.84 

26.93 

00.172 

1490.8 

oas 

00150 

09.49 

34.840 

26.93 

1490.8 

oas 

00175 

09.38 

34.830 

26.94 

1490. 8 

SIO 

002  00 

08.29 

34.71 

27.03 

00.228 

1486.9 

oas 

00201 

06.23 

34.710 

27.03 

1466.7 

OdS 

00226 

07.75 

34.e90 

27.09 

1485.3 

SIO 

00250 

07.54 

34.70 

27.13 

00.280 

1484.9 

oas 

00251 

07.53 

34.700 

27.13 

1484.8 

oas 

00272 

07.37 

34.720 

27.17 

14  84.6 

OBS 

00269 

07.04 

34.640 

27.15 

1483.5 

oas 

00293 

06.98 

34.620 

27.14 

1483.3 

SIO 

003  00 

07.04 

34.73 

27.22 

00.328 

1483.8 

oas 

00300 

07.05 

34.740 

27.23 

1483.8 

oas 

00352 

06.41 

34.720 

27.30 

1482.1 

SIO 

00400 

06.25 

34.83 

27.40 

00.410 

1482.4 

oas 

00103 

06.23 

34.830 

27.41 

1482.4 

oas 

00'.51 

05.78 

34.830 

27.47 

1481.4 

SIO 

00500 

05.29 

34.82 

27.52 

00.479 

1480.2 

oas 

00500 

03.29 

34.820 

27.52 

1480.2 

oas 

00550 

05.13 

34.640 

27.55 

1460.4 

SIO 

00600 

04.65 

34.84 

27.61 

00.539 

1479.3 

OBS 

OOcOl 

04.65 

34.840 

27.61 

1479.3 

OBS 

00651 

05.01 

34.980 

27.68 

1481  .8 

SIO 

00700 

04.78 

34.98 

27.71 

00.590 

1481.6 

OBS 

00  7  00 

04.78 

34.980 

27.71 

1481.6 

oas 

00750 

04.60 

34.960 

27.71 

1481.7 

510 

ooaoo 

04.44 

34.96 

27.73 

00.637 

1481.9 

oas 

ooaoi 

04.44 

34.960 

27.73 

1481  .9 

oas 

ooaso 

04.31 

34.950 

27.73 

1482.2 

SIO 

00900 

04.35 

34.97 

27.75 

00.683 

1483.2 

OBS 

009  00 

04.35 

34.970 

27.75 

1483.2 

OBS 

00967 

04.14 

34.960 

27.76 

1483.4 

oas 

00999 

04.02 

34.940 

27.76 

1483.4 

SIO 

01000 

04.03 

34.95 

27.76 

00.726 

1463.5 

oas 

01001 

04.05 

34.960 

27.77 

1483.6 

OBS 

01005 

04.11 

34.960 

27.76 

1483.9 

• 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S  T  «  T  I  0  h 


aEFia   31   83S5 

cossec    J3^; 


YEA) 

1473 

BOTDP    03B<>0            tIK 

TEXP        07.0 

OIR    HOT    PER            HINO-DU    15 

nONri 

1      O* 

SrtIP    EV 

"ET 

BULB         05.0 

23 

2        2              alNO-SPC   24 

D»r 

u 

otTi  use 

1           BlKOnETI)    1018.1 

SEA 

«1ND-P0R 

H0J» 

liA 

ikil 

05           CLOUD    T/» 

CL/TR                            »£ATMER      XI 

LKLItP 

DEPTn 

TEHP 

SIL 

SiGMA-T 

DTNOPTM 

SND    VEL       OxrD               PO' 

SID 

00000 

06.35 

34.11 

26.83 

00.000 

1475.3 

on 

60DJJ 

06.35 

34.110 

26.83 

1475.3 

STO 

OOOiO 

06.35 

34.11 

26.83 

00.012 

1475.5 

oes 

00010 

06.35 

34.115 

26.83 

1475.5 

StD 

000^0 

06.35 

34.11 

26.83 

00.025 

1475.6 

on 

0002  0 

06.35 

34.115 

26.8  3 

1475.6 

STD 

00030 

06.35 

34.12 

26.83 

00 .  03  7 

1475.8 

OBS 

00030 

06.35 

34.120 

26.83 

147S-.8 

STD 

OJOSO 

06.12 

34.28 

26. BB 

00.061 

147e.6 

DOS 

OOOSO 

06.92 

34.2  80 

26. SB 

1478.6 

□  BS 

00060 

07.42 

34.350 

26.87 

14B0.8 

STD 

00075 

06.82 

34.25 

26.87 

00.091 

1478.6 

OBS 

0007S 

06. B2 

34.250 

26.87 

1478.6 

STO 

00100 

05. «9 

34.26 

2  7.05 

00.115 

1473.7 

ObS 

00100 

05. *9 

34.260 

27.05 

1473.7 

OSS 

00110 

05.60 

34.250 

27.03 

1474.3 

SID 

001J5 

04.67 

34.10 

27.02 

00.143 

1470.5 

OBS 

0012S 

04.67 

34. 100 

27.02 

1470.5 

33S 

00135 

04.25 

34.160 

27.11 

1465.3 

STD 

00150 

04.26 

34.22 

27.16 

00.170 

1465.4 

OBS 

00150 

04.26 

34.220 

27.16 

1465.4 

OBS 

00170 

05.19 

34.340 

27.15 

1473.7 

OBS 

001S5 

04.  S4 

34.330 

27.18 

1472.7 

STD 

002  00 

04.47 

34.29 

27.19 

00.215 

1471.2 

OBS 

00200 

04.47 

34.290 

27.19 

1471.2 

OBS 

00225 

02.74 

34.2B0 

27.35 

1464.4 

STD 

00250 

04.16 

34.51 

27.40 

00.256 

1471.0 

OBS 

00250 

04.16 

34.510 

27.40 

1471.0 

OBS 

0027  0 

02.26 

34.390 

27.48 

1463.0 

OBS 

0025« 

02. B3 

34.4B5 

27.51 

1461.. 0 

STG 

00300 

02.95 

34.50 

27.51 

00.289 

1466.7 

OBS 

00300 

02.95 

34.500 

27.51 

1466.7 

OBS 

00355 

04.19 

34.700 

27.55 

1473.1 

OBS 

00370 

03. £4 

34.650 

27.54 

1472.0 

OSS 

003S0 

03.92 

34.690 

27.57 

1472.5 

SIO 

00^00 

04.30 

34.76 

27.59 

00.346 

14  74.4 

OBS 

00400 

04. 3J 

34.760 

27.59 

1474..* 

OBS 

00<.20 

04.18 

34.645 

27.67 

1474.3 

OBS 

00I.51 

04.59 

34.840 

27.66 

1476.6 

STO 

00500 

04.69 

34.52 

27.67 

00.395 

1477.9 

OBS 

00500 

04.69 

34.920 

27.67 

1477.9 

STD 

00603 

04.51 

34.92 

27.65 

00.447 

1478. B 

OBS 

OOeOO 

04.51 

34.520 

27.69 

147B.8 

STO 

00700 

04.26 

34.52 

27.72 

30.454 

1479.4 

OBS 

00700 

04,26 

34.925 

27.72 

1479.4 

STO 

OOBOO 

04.09 

34.92 

27.74 

00.539 

1480.4 

OBS 

008  00 

04.09 

34.925 

27.74 

1480.4 

STD 

00500 

04.08 

34.92 

27.74 

00.584 

1482.0 

OBS 

00«00 

04.08 

34.920 

27.74 

1482.0 

STO 

01000 

04.00 

34.53 

27.76 

00.624 

1483.3 

OBS 

01000 

04.00 

34.935 

27.76 

1483.3 

INST  STO  RECORDER  TEN  S4  1306 

TRACE  OIR         0  5  SiJARE   2 

DURATION  2  SUUARE  26 

ORID  Oil  214  1  SOUARE  37 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S  T  «  T  1  0  N 


COVSEC  JJ30 
LIT  si  17  N 
LONO   Old  Sd  - 


V£tl    i;7i 

HCHtn      04 
Oi<  11 

HOU(     lS.<i 


SMIP    EV 
DATl   USE       1 
tHEl  OS 


AIR    lEHP         13.2 
UET    BULS  11.0 

SABOHETK    1017.0 
CLOUD    T/« 


Old    MGT    PER 


SEA 

CL/JR 


alND-DIR    16  INST    iTD   RECORDER  TEN    S;i    1306 

HIND-SPO    16  TRACE    OIR  0  i    SQUARE       2 

■jND-FOR  Duration  2  sojare  26 

HEATHER      X2  ORli    Oil    215  1    SJUARE    36 


LVLI»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGXA-T 

DYNDPTh 

ShO    »£l 

STO 

00000 

0-.35 

33.72 

26.75 

00. 

,000 

1466.6 

DBS 

00003 

0-.35 

33.720 

26.75 

1466.7 

STO 

00010 

0-.32 

33.71 

26.75 

00. 

,013 

1466.6 

OiS 

00011 

0-.31 

33.710 

26.75 

1-66.6 

STO 

00020 

0-.26 

33.73 

26.77 

00. 

.026 

1-66.. 6 

OsS 

00020 

0-.25 

33.730 

26.77 

1-66.5 

STO 

00030 

0-.3  6 

33.72 

26.75 

00 

.035 

1467.1 

OeS 

00030 

0-.36 

33.720 

26.75 

1467.1 

STD 

00050 

0-.-8 

33.81 

26.61 

00 

,06- 

1466.1 

JdS 

00051 

0-.-4 

33.820 

26.82 

1466.2 

OSS 

OOOji 

O-.Ol 

33.800 

26. B5 

1466.2 

OdS 

OuC55 

03.  7  7 

33. BOO 

26.66 

1465.2 

OdS 

OOOoO 

03.72 

33.930 

26.49 

1465.2 

OBS 

00062 

03.45 

33.450 

26.4  8 

1466.3 

OdS 

0007'. 

03.57 

33.410 

26.48 

1464.8 

STO 

00075 

03.54 

33.42 

26.94 

00, 

,04- 

1464.4 

DBS 

00076 

03.62 

33.4-0 

27.00 

1465.1 

OoS 

00043 

0-.04 

3-. 130 

27.11 

1467.6 

OBS 

000>5 

O-.OO 

3-. 1-0 

.7.12 

1467.3 

STO 

OOIOO 

0-.22 

3-.15 

27.11 

00. 

,114 

1468. 3 

DoS 

0010- 

O-.-O 

3-. 140 

27.12 

1469.2 

OBS 

OOlOd 

0-.52 

3-. 2-0 

27.15 

1469.6 

OBS 

00116 

05.-4 

3-. -80 

27.23 

1474.2 

SIO 

00125 

05.-6 

3-.-e 

27.23 

00. 

,1-2 

1474.3 

OBS 

0012  7 

05.-5 

3-. 480 

27.23 

1474.3 

OBS 

OOl-O 

05.5- 

3-. -40 

27.23 

1  4  74 .  9 

OBS 

O0U6 

06.08 

34.610 

27.26 

1477.3 

STO 

00150 

06.10 

34.63 

27.27 

00, 

,163 

1477.4 

OBS 

00150 

06.10 

34.630 

27.27 

1477.5 

OBS 

00158 

06.12 

3-. 630 

27.27 

1477.7 

OBS 

00171 

07.16 

34.830 

27.26 

1482.3 

OBS 

00177 

07.35 

34.850 

27.27 

14B3.1 

OBS 

OOliO 

07.03 

34.830 

27.30 

1462.1 

STO 

00200 

06.59 

34.74 

27.29 

00, 

,205 

1-80.- 

OSS 

00201 

06.-9 

34.  720 

27.29 

1-80.0 

OBS 

0020'; 

05.48 

34.640 

27.24 

1-76.0 

OBS 

00217 

05.40 

34.6-0 

27.30 

1-77.8 

OBS 

00226 

06.-- 

34.770 

27.33 

1-80.3 

OSS 

00236 

06.2- 

34.740 

27.3- 

1  -  79 .  6 

OBS 

002-1 

05.-9 

34.640 

2  7.35 

14  76.5 

OBS 

002-9 

0-.99 

34.620 

27.-0 

1474.6 

SIO 

00250 

05.01 

34.62 

27.40 

00, 

,2-3 

1474.7 

OSS 

00257 

05.17 

34.630 

27.36 

1475.4 

OSS 

00260 

05.15 

34.610 

27.37 

1475.4 

OBS 

00266 

0-.63 

34.580 

27.41 

1 4  73  . 3 

GoS 

0026B 

0-.5  2 

34.580 

27.42 

1-72.9 

OSS 

00272 

0-.31 

34.570 

27.-3 

1-72.1 

OBS 

00276 

0-.i2 

34.560 

2  7.46 

1-71.5 

STO 

00300 

0-.39 

34.62 

27.46 

00, 

.278 

1-72.4 

OSS 

00300 

04.-0 

34.620 

27.46 

1-73.0 

OSS 

00350 

0-.71 

34.750 

27.53 

1-75.2 

ST., 

00-00 

O-.B. 

34.83 

27.56 

00. 

.334 

1  -  76  . 6 

OBS 

00-01 

0-.81 

3-. 830 

27.58 

1476.6 

OBS 

00-15 

0-.64 

3-. 820 

27.60 

1475.4 

OBS 

00-51 

0-.49 

3-. 440 

27.65 

1476.3 

OBS 

00-5- 

05.2- 

34.460 

27.64 

1474.4 

STO 

00500 

05.08 

34.48 

27.67 

00. 

.342 

1479.6 

OBS 

005  00 

05.08 

34.980 

27.67 

1-79.6 

OBS 

00563 

05.02 

34.470 

27.67 

1-60.3 

SID 

006  00 

0-.47 

34.46 

27.67 

00, 

.  — 1 

1460.7 

OBS 

00603 

0-.4  7 

3-. 960 

27.67 

1480.8 

DBS 

0065c 

0-.45 

3-. 460 

27.67 

1481.6 

SID 

00  7  00 

0-.  66 

3-. 46 

27.68 

00. 

-4  2 

1481.9 

OBS 

00700 

0-.B6 

3-. 460 

27.68 

1461.9 

OSS 

00750 

0-.72 

34.980 

27.71 

1482.2 

STO 

OOBOO 

0-.-9 

34.96 

27.72 

00. 

5-0 

1482.1 

OSS 

00807 

0-.-7 

34.960 

27.73 

1482.1 

OBS 

0085- 

0-.38 

34.950 

27.73 

1462.5 

SID 

004  00 

0-.2  7 

34.98 

27.76 

00. 

.586 

1-82.8 

OBS 

004  00 

0-.27 

34.480 

27.76 

1-82.8 

OBS 

00451 

0-.22 

34.960 

27.77 

1463.5 

SIO 

01000 

O-.li 

34.97 

27.77 

00, 

.62  4 

1483.8 

OSS 

01001 

04.11 

34.470 

27.77 

1463.4 

OSS 

01007 

0-.04 

3-. 470 

27.77 

>•*«• 

1483.9 

• 
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Table  I.  Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 

NODC    STtTION    0«T> 

REFK      31       e3S5           Itil  .S)3  dCTDP    03831           il  R  TEMP         ii.i           DID    HOT    flR           HINO-illll    17           INST    STO   RcCORDEk             TEN   Sg    13J6 

CONSEC              0J31           xaNTM      J.  SnIP   Ev  MET  BULB         12.5  20      3         X             MIND-SPO   3S           TRACE    OIR                     0           i    SSJiRE       2 

lAT            •■'•    06       N            CAT  11  DATA    USE  1            SAROIETR    1013.2             SEA                                  alNO-Fak                    DURATION                                      2    SjUARE    «6 

LOKj      Oi6   33      ■           HOu^  <1.5  AREA  OS           CLOUD    T/A  Cl/TR                         HEATHER      X^           ORIG    Oil    216                         1    SSUARE    *6 

CASlNun/TIKE       IVLlrP  DEPTH  TENP  SAL  SIGHA-I  OTNOPTn       SNO    VEL       DxrG              POk       TOT    P         N02         N03         SI03         PH 

STO  00000  11.23  33.17  26. e«  00.000      l«9S.O 

21. S        OeS  OJOOS  11.23  3S.171  2o.8')  I'l^S.l 

STO  00010  11.21  3S.16  26.ee  00.012       1«93.1 

oes  00011  11.20  3S.160  26.ee  l«9S.i 

STO  00020  11. IS  35.17  26. iO  00.024      U95.1 

OeS  00020  11.15  35.176  26.(0  1495.1 

STD  00030  11.16  35.19  26.91  00.035      1495.3 

OSS  00030  11.16  35.190  26.91  1495.3 

STD  00050  11.14  35.19  26.91  OO.OSe      1495,5 

OSS  00051  11.14  35.187  26.91  1495.6 

STC  00075  11.06  35.17  26.92  00.087       1495.6 

OeS  00078  11.04  35.165  26.92  1495.6 

STD  00100  10.64  35.12  26.92  00.117       1495.2 

OeS  00100  10.83  35.120  26.92  1495.2 

OES  00119  10.67  35.100  26.93  149<..9 

STO  00125  10. IE  34.99  26.93  00.146       1493.1 

08S  00127  10.01  34.950  26.93  1492.4 

oes  aoi'.2  09.96  34.970  26.95  1492.5 

STD  00150  08.91  34.80  27.00  00.174       1488.6 

oes  00154  08.64  34.755  27.00  1467.6 

08S  00156  08.61  34.750  27.00  1487.5 

08S  00165  08.09  34.630  26.99  1485.5 

oes  00176  07.13  34.460  27.01  1461.6 

STD  00200  06.41  34.39  27.04  00.228       1479.2 

oes  00201  06.36  34.390  27.05  1479.0 

oes  00226  05.98  34.405  27.11  1477.9 

oes  00241  06.39  34.475  27.11  1479.9 

oes  00249  05.76  34.390  27.12  1477.4 

STD  00250  05.63  34.37  27.12  00.279      1476.9 

085  00255  04.92  34.273  27.13  1473.9 

oes  00257  04.82  34.260  27.13  1473.5 

oes  00276  01.65  34.260  27.15  1473.1 

OeS  00261  04.97  34.360  27.19  1474.7 

oes  00265  05.57  34.430  27.16  1477.3 

08S  00298  05.64  34.473  27.20  1477.8 

STo  00300  05.92  34.53  27.22  00.326      1479.1 

oes  00302  06.35  34.623  27.23  1481.0 

06S  00304  Oc.43  34.640  27.23  1481.3 

oes  00312  06.72  34.665  27.23  1482.7 

OsS  00316  0o.29  34.610  27.23  1480.9 

oes  00323  05.lt  34.430  27.23  1476.1 

065  00331  05.02  34.500  27.30  1475.9 

oes  00338  07.61  34.973  27.33  1487.0 

oes  00346  07.58  34.943  27.31  1467.0 

oes  00352  07.93  35.030  27.33  1486.5 

085  00354  0e.20  35.092  27.34  1489.6 

STD  00400  07.73  35.06  27.36  00.410      1488.6 

oes  00403  07.66  35.060  27.39  1486.4 

oes  00415  07.49  35.060  27.42  1467.9 

06S  00424  07.04  34.960  27.42  148t.2 

oes  00445  06.79  34.960  27.44  1485.5 

OBS  00449  06.53  34.926  27.45  1484.5 

oes  00458  06.72  34.965  27.45  1465.4 

OBS  00494  05.35  34.630  27.52  1480.4 

STO  0050J  05.19  34.83  27.54  00.460      1479.8 

oes  00500  05.17  34.633  27.54  1479.7 

06S  00550  05.19  34.832  27.54  1460.6 

06S  00563  04.94  34.833  27.57  1479.8 

STO  00600  05.06  34.04  27.56  00.541       1481.0 

oes  00601  05.09  34.6..0  27.56  1461.1 

oes  00651  04.77  34.950  27.66  1460.7 

STO  00700  04.94  34.97  27.68  00.596       1482.3 

OBS  00700  04.94  34.970  27.66  1462.3 

OBS  00750  04.67  34.950  27.69  1482.0 

STO  00800  04.60  34.95  27.71  00.646      1462.1 

OBS  00801  04.50  34.950  27.71  1462.1 

oes  00850  04.42  3i.950  27.72  1462.6 

STO  00900  04.33  34.95  27.73  00.693       1483.1 

oes  00902  04.33  34.950  27.73  1463.1 

oes  00951  04.26  34.950  27.74  1463.6 

STO  01000  04.16  34.94  27.74  00.739       1484.0 

OBS  01014  04.15  34.940  27.74  1464.2 

OBS  01016  04.15  34.940  27.74  1484.3 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


N    0 

DC          S    T    A 

T    I    0   N 

DATA 

lEFIO      31       IjSi 

1Ck\ 

1«73 

BOTDP    03640 

AIR 

TE«P        06.0 

DIR    HOI     PER            KIND-DIR    14 

CONSeC             3032 

HONTM       Ok 

Ship  ev 

BET 

BULB          06.0 

14 

1         2              HINO-SPO   26 

1>T           «>.   13      N 

Dir 

12 

DiTA   USE       1 

BAROHETR    1007.0 

SEA 

MINO-FOR 

lOHi      OiT   33      • 

nOJ« 

02. S 

AREA              05 

ClOUO    T/A 

CL/7R 

WEATHER      X6 

CASTNjn/TINE 

L»LIrP 

oecin 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPTM 

SNO    VEL      OXtG             PO' 

ito 

00000 

03.44 

33.36 

26.56 

00.000 

1462.3 

)i.i 

on 

00003 

03.44 

33.360 

1462.3 

STO 

00010 

03.42 

33.36 

00.015 

1402.4 

06S 

00011 

03.42 

33.360 

1462-4 

STO 

0002  0 

03.45 

33.36 

00.030 

1462.6 

oes 

0002  0 

03.45 

33.360 

1462.7 

STD 

00030 

03.51 

33.40 

00.044 

1463.1 

06S 

00030 

03.51 

33.400 

1463.1 

STO 

OJOSO 

03.26 

33.60 

00.072 

1462.7 

DBS 

OOOSl 

03. 2o 

33.653 

1462.7 

OBS 

O0OS3 

03.36 

33.740 

1463.3 

ildS 

oooss 

02.92 

33.590 

26.79    * 

1461.3 

06S 

OOOCO 

02.76 

33.603 

1460.7 

oes 

0006'. 

02.50 

33.575 

1459.6 

DBS 

0006B 

01.11 

33.560 

1453.5 

OBS 

0007-. 

00.16 

33.515 

1449.3 

SIO 

O0J7S 

00.23 

33.53 

00.102 

1449.6 

DBS 

OOOTC 

00.30 

33.552 

1449.9 

QdS 

00091 

00.16 

33.610 

27.00 

1449.6 

oes 

00093 

00.16 

33.700 

27.07 

1449.6 

OBS 

000S7 

00.55 

33.723 

27.07 

1451.6 

OBS 

00049 

00.52 

33.720 

27.07 

1451.5 

STO 

00100 

00.57 

33.72 

27.07 

00.129 

1451.6 

OdS 

00112 

00.62 

33.770 

1453.2 

OBS 

00121 

00.47 

33.790 

1451.6 

STO 

00125 

01.^^ 

33.67 

00.153 

1455.3 

OBS 

00131 

01.70 

33.930 

1457.6 

oes 

00135 

01.34 

33.690 

1456.0 

oes 

00146 

03.99 

34.290 

1466.3 

STO 

00150 

03.99 

34.26 

00.175 

1466.3 

OBS 

00150 

04.01 

34.260 

1466.4 

oes 

ooise 

04.69 

34.410 

1472.4 

OBS 

0011:7 

04.60  * 

34.420 

1471.3 

OBS 

001B4 

05.69 

34.630 

1477.2 

OBS 

00194 

06.0  5 

34.630 

1476.0 

OBS 

0019d 

05.67 

34.620 

14  76.5 

OBS 

00199 

05.61 

34.610 

1476.3 

STO 

00200 

05.62 

34.61 

00.217 

1476.3 

OBS 

00205 

05.66 

34.660 

1477.5 

oes 

00226 

06.14 

34.765 

1479.1 

oes 

00239 

05.64 

34.740 

1476.0 

oes 

00249 

04.17 

34.460 

1471.0 

SIO 

00250 

04.16 

34.46 

00.255 

1471.0 

oes 

00251 

04.15 

34.460 

1470.9 

OBS 

00258 

04.0  7 

34.500 

1470.7 

OBS 

00262 

03.  71 

34.490 

1469.3 

oes 

00266 

04.14 

34.545 

1471.2 

oes 

00277 

04.76 

34.630 

1474.2 

OBS 

00279 

04.76 

34.635 

1474.2 

STD 

00300 

04.34 

34.63 

00.269 

1472.7 

OBS 

00300 

04.33 

34.626 

1472.7 

OBS 

00325 

04.05 

34.640 

1471.9 

OBS 

00329 

04.42 

34.750 

1473.7 

OBS 

00350 

04.57 

34.765 

1474.7 

oes 

00367 

04.43 

34.750 

1474.6 

OBS 

00375 

04.6  7 

34.620 

1476.4 

oes 

00366 

04.6  7 

34.640 

27!5e 

1476.6 

OSS 

00395 

04.64 

34.625 

27.60 

1475.6 

STO 

00400 

04.65 

34.63 

27.60 

00.349 

l47i.9 

OBS 

00403 

04.66 

34.B40 

27.61 

1476.0 

OBS 

00451 

04.65 

34.640 

27.59 

1477.6 

STO 

005  00 

04.66 

34.94 

27.67 

33.1,00 

1476.7 

oes 

005  00 

04.66 

34.943 

27.67 

1476.7 

OBS 

00514 

04.61 

34.935 

27.69 

1477.6 

OBS 

00550 

04.76 

34.967 

27.70 

1479.0 

STO 

006  00 

04.49 

34.93 

27.70 

00.449 

14  78.7 

oes 

00601 

04.46 

34.925 

27.70 

1476.7 

OBS 

00651 

04.35 

34.920 

1479.0 

STO 

00700 

04.44 

34.95 

00.495 

1460.2 

oes 

00700 

04.44 

34.953 

1460.2 

oes 

00750 

04.34 

34.950 

1460.6 

STO 

00600 

04.39 

34.97 

00.540 

1461.7 

DBS 

ooeoi 

04.39 

34.970 

1461  .7 

OBS 

00(52 

04.26 

34.960 

1462.1 

STO 

009  00 

04.  31 

34.97 

00.565 

1463.0 

ObS 

00900 

04.31 

34.975 

1483.0 

OBS 

00951 

04.17 

34.950 

1483.2 

STO 

01000 

04.02 

34.93 

00.630 

1463.4 

oes 

01010 

03.99 

34.930 

•«•••••• 

1463.5 

INST    STO  RECORDER  TEN  SO   1306 

TRACE    DIR  0  3    SOJARE       2 

DURATION  2    SOUARE    46 

ORIO    Oil    217  1    SOUtRE    47 


Pa4      TOT    P        N02 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    «    T    I    0   N 


ntfia    31     a35i 

CC.tiiC  0J33 

KT  '•-It      N 


YEi«    1473 

ho>i7k    a** 

on  12 

H0U4    0S.7 


BOTOP    03512 
inIP    EV 
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Table  I.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION    OITA 


HEflO      31      4355 

\m 

1S73 

BJTOP    03201 

AIR 

TEHP         07.0 

OIR    HOT    PER           MINO-OIR    01 

consec         oo3t 

MO^Ti 

1       04 

SHIP   EV 

IIET 

BULB         07.0 

22 

S        3              .ilNO-SPD   06 

lAT           «-    2<      N 

Oi» 

12 

OlTl   USE       1 

BAROKETR    1010.0 

SEA 

klNO-FOR 

lon:    o-i  i»    tf 

MOJl 

OS. 6 

AREA             05 

CLOOO    T/A 

CL/TR 

LEATHER      X4 

OSTWN/TINE 

IVLTIP 

OEPTn 

TEHP 

SAl 

SIGHA-T 

OTNDPTM 

SNO    VEL       DIVC              PI). 

STO 

OOJOO 

01.91 

33.11 

26.49 

00 

.000 

1455.3 

09. e 

06S 

00003 

01.91 

33.110 

26.49 

1455.3 

06S 

00005 

01.91 

33.100 

26.48 

1455.4 

STO 

00010 

01.91 

33.10 

26.48 

00 

.016 

1455.4 

oes 

OOJJl 

01.91 

33.100 

26.48 

1455.5 

STO 

00020 

02.07 

33.20 

26.55 

00 

.031 

1456.4 

OBS 

00022 

02. IB 

33.240 

26.57 

1437.0 

STO 

00030 

02.60 

33.38 

26.65 

00 

.045 

1455.1 

DBS 

00030 

02.62 

33.390 

26.66 

1459.3 

06S 

00041 

03.02 

33.493 

26.70 

1401.3 

OBS 

000<.5 

03.34 

33.557 

26.73 

1462.9 

3BS 

OOO** 

03.45 

33.550 

26.74 

1463.4 

STO 

00050 

03.3a 

33.55 

26.72 

00 

.07  3 

1463.1 

OBS 

0005« 

01.66 

33.400 

26.74 

1455.5 

OBS 

00060 

01.19 

33.453 

26.84 

1453.6 

OBS 

00066 

01.3.. 

33.550 

26.88 

1454.4 

OBS 

00070 

02.02 

33.595 

26.87 

1457.6 

OBS 

00072 

02.11 

33.606 

26.87 

1458.0 

STO 

00075 

02.26 

33.62 

26.87 

00 

.104 

1458. B 

OBS 

0007O 

02.51 

33.648 

26.87 

1 4  55  .  5 

OBS 

0007B 

03.14 

33.730 

20.8B 

1462.8 

OBS 

00063 

05.06 

34.060 

26.95 

1471.4 

OBS 

000B5 

05.17 

34.076 

26.55 

1471  .9 

OBS 

00053 

04.45 

33.950 

26.93 

1468.9 

STO 

00100 

02.52 

33.80 

26.99 

00 

.133 

1460.5 

OBS 

00100 

02.39 

33.790 

26.99 

1460.0 

OBS 

00104 

02.18 

33.780 

27.00 

1455.1 

OBS 

OOIOB 

02.31 

33.800 

27,01 

1459.8 

OBS 

00112 

02.70 

33.520 

27.07 

1461.7 

OBS 

OOllt 

03.30 

34.060 

27.13 

1464.6 

OBS 

00121 

04.42 

34.280 

27.19 

1469.7 

STC 

00125 

04.50 

34.28 

27.18 

00 

.158 

1470.0 

OoS 

00125 

04.54 

34.2B0 

27.18 

1470.2 

OBS 

00131 

05.32 

34.407 

27.19 

1473.7 

OBS 

00140 

05.90 

34.500 

27.19 

1476.3 

STi 

00150 

05.90 

34.50 

27.19 

00 

.loO 

14  76.5 

OBS 

00150 

05.90 

34.500 

27.15 

1476.5 

OBS 

00156 

05.53 

34.475 

27.22 

1475.0 

OoS 

00167 

05.53 

34.490 

27.23 

1475.3 

OBS 

00175 

05.9  3 

34.605 

27.27 

1477.2 

OBS 

00177 

05.82 

34.613 

27.29 

14  76.7 

OBS 

00184 

05.93 

34.630 

27.25 

1477.3 

STD 

002  00 

05.22 

34.55 

27.31 

00. 

.223 

1 4  74  . 6 

OBi 

00205 

05.09 

34.540 

27.32 

1 4  74  . 2 

OBS 

00211 

05.03 

34.540 

27.33 

1474.0 

OBS 

00218 

04.43 

34.480 

2  7.35 

1471.6 

OBS 

00222 

0...49 

34.480 

27.34 

1471.9 

OBS 

00230 

03.78 

34.450 

27.39 

1469.0 

OoS 

00234 

03.  B3 

34.495 

27.42 

1465.3 

OBS 

0023S 

04.40 

34.604 

27.45 

1471.9 

STO 

00250 

04.42 

34.62 

27.46 

00, 

,259 

1472.2 

OBS 

00253 

04.43 

34.620 

27.46 

1472.3 

OBS 

00255 

04.41 

34.620 

27.46 

1472.3 

OBS 

002  76 

04.02 

34.600 

27.49 

1470.9 

SIO 

00300 

04.33 

34.67 

27.51 

00. 

,251 

1472.7 

OBS 

00302 

04.36 

34.673 

27.51 

1472.9 

OBS 

00350 

04.81 

34.830 

27.58 

1475.8 

OBS 

00373 

05.02 

34.845 

27.57 

1477.0 

OBS 

00378 

05.34 

34.950 

27.62 

1478.6 

STO 

00400 

03.27 

34.53 

27.61 

00. 

,345 

1478.6 

OBS 

00401 

05. 2o 

34.930 

27.61 

147B.6 

OBS 

00451 

04.53 

34.960 

27.67 

1478.1 

DBS 

00481 

04.61 

34.520 

27.68 

1477.2 

SIO 

00500 

04. 6i 

34.54 

27.67 

00, 

.400 

1478.4 

OBS 

00500 

04.81 

34.545 

27.67 

147B.4 

OBS 

00550 

04.81 

34.570 

27.69 

1 4  79  .  3 

STO 

00600 

04.72 

34.57 

27.70 

00, 

.44  8 

1475.7 

OBS 

00601 

04.72 

34.570 

27.71 

1479.7 

OBS 

00651 

04.5  7 

34.970 

27.72 

1,.79.9 

STO 

00700 

04.55 

34.57 

27.72 

00, 

,494 

1460.7 

OBS 

00700 

04.55 

34.970 

27.72 

1480.7 

OBS 

00750 

04.4  6 

34.970 

27.73 

1481.1 

STD 

008  00 

04.17 

34.94 

27.74 

00. 

,535 

1460.7 

OBS 

00801 

04.16 

34.940 

27. 7» 

1480.7 

OBS 

00850 

04.06 

34.930 

27.75 

I4B1.1 

STO 

005  00 

03.51 

34.92 

27.75 

00. 

,5B3 

1481.3 

OBS 

00917 

03.90 

34.920 

27.75 

1461. 5 

OoS 

00951 

03.53 

34.920 

27.75 

1462.2 

STO 

01000 

03.85 

34.92 

27.76 

00. 

,627 

1482. 8 

OBS 

01003 

03.68 

34.920 

27.76 

•  ••« 

1482.9 

• 

INST    STD  HECOKDEI)  TEN   SO    1306 

THACE   DIR  0  i   SgjARE      2 

DURATION  2    SxJARE    4t 

ORIC    Oil   219  1    SOJiRE    4t 


Pl>4      TOT    P         N02         N03         $103        PN 


122 


Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVKRGRBEN, 
3-22  April  1973.— Continued 
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Table  I.     Observed  oceanograpliic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION 


Sdfl..       a       5.-55 
Cu^»eC  Ji/3o 

L»T  "■»    37      N 

L0N6       w<td    S7      ri 


»£i<     1S73 

Ciir         W 

nOuA    15.0 


b070l>    J. 050 
Snip  Ev 
OaT<  use      1 

A1H  05 


AIR    TEMP  06.6 

WET    bULD  041.2 

bASOnETK    1008.8 
CLOUO    T/A 


DIR    HGT  PER           al^O-DIR  lo  JNST    STD  hECOROER  TEN   SO    .iOo 

23      2  >              alND-SPO  21  TRACE    OIR                     D  i    SOUARE       2 

SEA  irlNO-FOR  DURATION  2    SOJARE    tb 

CL/TR  heather  <t  ORIO    Oil    221  1    S9UARE    <ie 


CASTNJU/IIHE      LVLTTP         OEPIm 


STD 
OdS 
ObS 

STJ 
08S 

STO 

oas 

STO 
OdS 

STO 
06S 
CbS 

STO 
06S 

STJ 

oas 

STD 
OBS 

SID 
ObS 
ObS 

STO 
ObS 
ObS 

STO 

oas 

OoS 

SID 
ObS 
ObS 
ObS 
ObS 
ObS 

oes 
ObS 

STD 
ObS 
OsS 
OdS 
ObS 
OBS 
ObS 
ObS 

SID 

STO 
OBS 
ObS 
OBS 

STO 
ObS 

STD 

STD 
ObS 
ObS 

STD 
ObS 


00000 
00001 
OOOOS 
00010 

00011 

00020 
00020 
00030 
00030 
OOJSO 
00051 
00070 
00075 
00078 
00100 
00102 
00125 
00125 
00150 
00150 
00177 
00200 
00201 
00226 
00250 
00251 
00275 
003  00 
00300 
00327 
00333 
00350 
0035'. 
0036% 
O036o 
00<.00 
00-.01 
00'.  09 
O0'i20 
00'><.3 
00'.  ..7 
Dots'. 
OO'.^l 
00500 
006  00 
006  26 
00635 
00b6b 
00  700 
0070'. 
OOSOO 
00900 
0093» 
00S53 
01000 
OlOU 


-  l.s'. 

-  1.*'. 

-  l.".? 

-  l.Sl 

-  1.52 

-  1.55 

-  1.55 

-  1.55 

-  1.55 

-  1.57 

-  1.57 

-  1.67 

-  1.6". 

-  1.63 

-  1.62 

-  1.62 

-  l.ti 

-  I. '.3 

-  1.37 

-  1.37 

-  1.15 

-  0.69 

-  0.65 

-  0.17 
00.10 
00.12 
O0.<>7 
00.90 
00.92 
01.<>6 
01.75 
02.21 
02.23 
03.5., 
03.26 
03.67 
03.72 
03. 1 5 
01.22 
0'..26 
0'..06 
04.33 
04.72 
04.69 
04.39 
04.31 
0'..24 

04.2  2 
04.12 
04.11 
04.09 
03.9  7 
03.91 
03.  6  7 
03.84 

03. 03 


SAL 

32.91 

52.910 

32.898 

32.91 

32.510 

32.91 

32.910 

32.91 

32.910 

32.91 

32.910 

33.090 

33.15 

33.190 

33.25 

33.260 

33.36 

33.380 

33.40 

33.400 

33.460 

33.71 

33.720 

33.80D 

33.52 

33.930 

34.065 

34.15 

34.150 

34.300 

34.345 

34.408 

34.450 

34.610 

34.585 

34.64 

34. 640 

34.630 

34.770 

34.770 

34.770 

34.820 

34.900 

34.89 

34.85 

34.850 

34.650 

34.850 

34.85 

34.850 

34.65 

34.85 

34.850 

34.845 

34.85 

34.650 


SIOHA-I  OVNDPTn       SNO    VEL       OxyG 


P04      TOT    P 


26.49 
26.49 
26.49 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.50 
26.65 
26.70 
26.73 
26.7  7 
26.7b 
26. b7 
26.86 
26.89 
26.89 
26.93 
27.12 
27.12 
27.17 
27.25 
27.26 
27.35 
27. -9 
27.39 
27.47 
27.49 
27.50 
27.53 
27.54 
27.55 
27.55 
27.55 
27.57 
27.60 
27.60 
27.62 
27.63 
27.65 
27.65 
27.65 
27.66 
27.66 
27.67 
27.66 
27.68 
27.68 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 


OJ.460 
00.511 


00.611 
00.661 


1439.7 
1439.7 
1435.5 
1439.5 
1439.5 
1439.5 
1439..5 
1439.7 
1439.7 
1439.9 
1439.9 
1440.0 
1440.3 
1440.5 
1441.0 
1441. J 
1442.4 
1442.5 
1443.2 
1443.2 
1444.7 
1447.6 
1447.8 
1450.6 
1452.4 
1 4  52  . 5 
1454.8 
1457.2 
1457.3 
1460.4 
1461.8 
1464.1 
1464.4 
1470.5 
1469.5 
1471.6 
1471.8 
1470.8 
1474.4 
1474.9 
1474.2 
1475.5 
1477.8 
1477.8 
1476.2 
1478.3 
l47b.2 
1478.6 
1476.7 
1478.7 
1480.3 
1481.4 
1481  .7 
1481.9 
1482.5 
1482.7 


RcFID       31  8355 

CONSEC  0037 

lAT           44  36. 9N 

LO.MG       04(  34       It 


YtA(  1973 
hOSTn  04 
OAr  12 

h3j>    16.3 


BOIOP    00274 
SHIP    Ev 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TE'iP  ^^..1 
^n  BULb  03.0 
BAkOHETR  1003.9 
ClOUO    T/A 


DIR    HGT  PER            >rIND-DIR    10  INST    STD    RECORDER  TEN    SO    1306 

17      3  4              KINO-SPD    Od  TRACE    Dlk                     D  5    SUUARE       2 

SEA  UIND-FOk  DURATION  2    SQUARE    48 

CL/TR  HEATHER      X4  ORIG   Oil   222  1    SOUARE    49 


CASTNU^/TJME        LVLTrP 


.  VL  TrP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGBA-T 

OVNDPTh 

SNO    VEI 

SID 

00000 

_ 

32.82 

26.42 

00, 

,000 

1440.3 

085 

00001 

- 

32.817 

26.42 

1440.3 

STO 

00010 

- 

32.69 

26.48 

00. 

,016 

1439.9 

ObS 

0001. 

- 

32.900 

26.49 

1439.9 

STO 

00020 

- 

32.90 

26.49 

00. 

,031 

1439.9 

ObS 

aiOi:> 

- 

32.900 

26.49 

1439.9 

SID 

00030 

- 

32.90 

26.49 

00' 

.047 

1440.0 

ObS 

00030 

- 

32.900 

26.49 

1440.0 

STD 

00050 

- 

32.90 

26.49 

00. 

.078 

1440.3 

ObS 

D0051 

- 

32.697 

26.49 

144J.3 

STO 

00075 

- 

33.16 

26.70 

00. 

,114 

1440.9 

ObS 

00078 

- 

33.163 

26.72 

1440.9 

STO 

00100 

- 

33.2  6 

26.78 

00. 

.147 

1441.2 

oes 

00100 

- 

23.260 

26.76 

1441.2 

ObS 

0D116 

- 

33.255 

26.78 

1441.1 

510 

00125 

- 

33.  30 

26.81 

DO. 

,17b 

1441.7 

06  S 

00125 

- 

33.298 

26.61 

1441.7 

STO 

00150 

- 

33.36 

2  6.86 

00. 

,209 

1442.5 

ObS 

00150 

- 

33.357 

26.86 

1442.6 

ubS 

00175 

- 

33.385 

26.88 

1443.1 

ObS 

00190 

- 

33.470 

26.94 

1444.5 

STD 

0020O 

- 

33.52 

26.98 

00. 

,26  5 

1445.4 

ObS 

00203 

- 

33.550 

27.00 

1445.9 

ObS 

00226 

- 

0.28 

33.790 

27. U 

1450.1 

SID 

0025  0 

- 

0.09 

33.91 

27.25 

00. 

,313 

1451.5 

ObS 

00251 

- 

0.03 

33.915 

2J.25 

1451.7 

ObS 

00260 

00.33 

33.942 

27.26 

!•*•• 

1453.6 

• 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0    N 


REflO      31 

C3NSEC 

L«T  lit   ii 

LOIG      >J««   11 


S355 
J03e 


r£«<    157i 

MOlIn      0* 
Oir  12 

HOUR    17.^ 


aOTOP    00074 
SHIP   EV 
OtTl   USE      1 
AREA  03 


AIR    TEHP  10. i 

NET    BULB  10.1 

BAROHETR    1008. t 
CLOUD    I/A 


018    MOT    PER 

2«       2         X 
SEA 
CL/TR 


unO-OIh    17 
UINO-SPD    1« 
■IKO-FOR 
UEATHER       X4 


INST    SID  RECORDER 
TRACE    DID  D 

DURATION 
ORIG    Oil    22'- 


TEN  Sy  130« 
i  SajARE  2 
2  SQUARE  «e 
1    SOJARE    '.i 


CJSINUS/TINE       LVLlrP         OEPIn 


SIGMA-T         OVNDPIH       SNO    VtL       OXrG 


P04   lOI  P 


$10 

00000 

- 

0 

.98 

32.90 

26.47 

00. 

,000 

1441 

oas 

OOOOi 

- 

.«e 

32.898 

26.<.7 

1441 . 

oes 

0000« 

. 

.ot 

32.895 

26. '.7 

1441 

SIO 

00010 

. 

.05 

32.90 

26.47 

OJ, 

.016 

1441  . 

oes 

00011 

- 

.08 

32.898 

26.48 

1441 J 

SID 

00020 

- 

,10 

32.90 

26.48 

00. 

.031 

1441. 

oes 

00023 

- 

.10 

32.903 

26.48 

1441  . 

STD 

00030 

- 

,11 

32.90 

26.48 

00. 

.047 

1441  . 

oes 

00030 

- 

,11 

32.900 

26.46 

1441  . 

SIO 

00050 

- 

.12 

32. 9j 

26.50 

00. 

.078 

1442  . 

oes 

00061 

- 

,12 

32.9<.0 

26.51 

1442 

08S 

00062 

- 

,5*. 

33.10B 

20.65 

1441  . 

oes 

OOOtfa 

" 

,3« 

33.107 

26.65 
•  •••I 

1441  . 

• 

KtPIJ   31  0355 

CONSEC  0039 

LAT     >^  41   N 

LONG   0<*9  16   W 


TEA)  1973 

NuNTH   04 
OAT       12 

hOjR  10.2 


euTOP  00064 
Ship  ev 

DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  03.2 

MET  eULb  02.5 
eARONETR  1008.8 
CLOUO    T/A 


DIR    HGI  PER            aIND-DIR    20  INST    STO   RECORDER  TEN    Sb    1306 

IS      3  5              xlNO-SPO    14  TRACE    DIR                     D  i    SliJARE      2 

SEA  MIND-FOft  DURATION  2    S(<UARE    48 

CL/TR  dEATHER      X4  ORIG    Oil    224  1    SSJARE    49 


CiSlNJM/IlME       LVLTYP 


STO 

00000 

OBS 

00001 

STD 

00010 

OBS 

00011 

SIO 

00020 

oes 

00020 

STO 

00030 

oes 

00030 

oes 

00049 

STO 

00050 

oes 

00051 

oes 

00059 

.61 
.61 


1.13 
1.13 
1.28 
1.28 
1.27 
1.28 


SAL 

32.68 

32.680 

32.71 

32.720 

32.82 

32.82  7 

32.89 

32.893 

32.900 

32.90 

32.900 

32.920 


26.28 
26. 2e 
26.31 
26.  32 
26.41 
20.42 
26.47 
26.47 
26.48 
26.48 
26.48 
26.50 


3ND    VEl      Dxro 

1443.2 
1443.3 
1442.4 
1442.3 
I44i..7 
1441.7 
1441.6 
1441  .6 
1441.2 
1441.3 
1441 .3 
1441.4 
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Tabij:  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
S-22  April  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0   h 


HEFIO      il  a3S5 

CONSEC  9J«J 

ItT           «<i  «2      N 

LONS      Mt  02.511 


r£«»    1473 

BOTDP    Jj67o 

IIK    TEHP         10.0 

DIR    MOT    PER 

MINO-OIR     19 

nCNTn     ^<i 

Snip   tv 

UET    BJLb         0«.e 

20      1         •. 

■IND-SPO    08 

Oil          1> 

OlTl   USE      1 

StKOHETIl   loie.o 

SEi 

HINO-fOR 

nOM   1«.3 

AAEt             OS 

CLOUD    I/« 

CL/TR 

MERTHER      >2 

INST    STO   RECORDER  Ten   SO    1306 

TRtCE   OIR  0  9   SdJtRE      2 

OURRTION  2   SOJRRE    «6 

ORIC    Oil   22S  1   SOUtRE    «6 


OSTNJVTInE      (.HTTP 


SUMR-T       ovnoptm     sno   vel     oxyo 


Pa<>      TOT    P         N02         N03         SI03 


STO 

00  J  00 

03. oa 

J3.35 

26.58 

00 

000 

1460.7 

36S 

00005 

03.08 

33.350 

26. 5S 

1460. a 

STO 

00010 

02.56 

33.32 

26.57 

00 

019 

1460.3 

OSS 

00011 

02.92 

33.320 

26.57 

1460.2 

STO 

00020 

02.76 

53.37 

26.63 

00 

029 

1459.7 

06S 

00020 

02.75 

33.370 

26.63 

1459.7 

oes 

00020 

02.74 

33.370 

26.63 

1459.7 

STO 

00030 

02.74 

33.38 

26.64 

00.043 

J459.B 

OSS 

00030 

02.74 

33.380 

26.64 

1459.8 

OBS 

0003S 

02.76 

33.3B0 

26.64 

1460.0 

STO 

00050 

06.66 

34.16 

26. (2 

00 

07  0 

1477.4 

3BS 

00051 

06.97 

34.220 

26.83 

147B.a 

STO 

00075 

07.13 

34.23 

26. Bl 

00 

101 

1479.8 

OBS 

0007(> 

07.14 

34.250 

26. B3 

1479.9 

DBS 

0007« 

06.52 

34.340 

26.99 

1477.6 

DBS 

000a3 

06.36 

34.400 

27.05 

1477.1 

OBS 

O0OB7 

06.73 

34.460 

27.07 

1478.7 

OBS 

00051 

06.76 

3-. 490 

27.07 

1479.0 

OBS 

00055 

07.39 

34.680 

27.13 

1481.7 

STO 

00100 

07.49 

34.71 

27.14 

00 

129 

1 4  82  .  2 

OBS 

00100 

07.52 

34.710 

27.14 

14B2.4 

OBS 

00102 

07.59 

34.720 

27.13 

1482.7 

OBS 

OOUl 

07.12 

34.t90 

27.18 

1481.1 

OoS 

0012  3 

07.41 

34.750 

27.18 

1482.4 

STO 

00125 

07.36 

34.74 

27. IB 

00 

152 

1482.1 

OBS 

00133 

06.  73 

34.630 

27.19 

1479.7 

OBS 

OOl'.^ 

05.03 

34.360 

27.15 

1472.7 

STO 

00150 

04.93 

34.36 

27.20 

00 

175 

1472.3 

DBS 

00150 

04.9  2 

34.365 

27.20 

1472.3 

OBS 

00155 

05.-2 

34.467 

27.22 

1474.7 

OSS 

00161 

Oi.41 

34.470 

27.23 

1474.6 

OBS 

00167 

06.09 

34.416 

27.23 

1473.4 

OBS 

00165 

05.06 

34.420 

27.23 

1473.4 

GBS 

00171 

05.35 

34.460 

27.23 

I4'4.5 

OBS 

00177 

05.39 

34.480 

27.24 

.474.8 

OBS 

OOIBO 

04.95 

34.417 

27.24 

1473.0 

OBS 

0019B 

04.72 

34.400 

27.25 

1472.3 

STO 

00200 

04.94 

34.44 

27.26 

00 

218 

1473.3 

OBS 

00201 

05.03 

34.460 

27.27 

1473.7 

OBS 

00204 

04. 2B 

34.372 

27.28 

1470.6 

OBS 

00213 

04.24 

34.400 

27.31 

1470.6 

OBS 

00217 

04.72 

34.470 

27.31 

1472.7 

OBS 

0021b 

04.74 

34.485 

27.32 

1472.9 

OBS 

00224 

05.42 

34.600 

27.33 

1475.9 

OBS 

00226 

05.50 

34.613 

27.33 

1476.3 

OBS 

00234 

06.12 

34.740 

27.35 

1479.2 

STO 

00250 

06.05 

34.75 

27.37 

00 

258 

1479.1 

OBS 

00251 

06.05 

34.750 

27.37 

1479.1 

OBS 

00255 

06.05 

34.750 

27.37 

1479.1 

DBS 

00266 

04.27 

34.490 

27.37 

1471.7 

OBS 

002  76 

0-.14 

34.502 

27.40 

1471.3 

OBS 

00279 

04.79 

34.620 

27.42 

1474.2 

DBS 

002B3 

04.88 

34.620 

27.41 

1474.7 

DBS 

00287 

04.60 

34.600 

27.43 

1473.6 

STO 

00300 

04.60 

34. c3 

27.45 

00 

294 

1473.8 

DBS 

0030- 

0-.60 

34.630 

27.45 

1473.9 

DBS 

0030d 

0-.61 

34.630 

27.45 

1474.0 

OBS 

00321 

05.15 

34.740 

27.47 

1476.6 

OBS 

00331 

05.09 

34.752 

27.49 

1476.5 

OBS 

0033d 

05.37 

34.815 

27.51 

1-477.9 

OBS 

00344 

05.41 

34.82  0 

27.51 

1478.1 

OBS 

00350 

04.9  7 

34.760 

27.51 

1476.3 

OBS 

00357 

04.6  8 

34.735 

27.52 

1475.2 

DBS 

00363 

05.19 

34.820 

27.53 

1477.5 

STO 

00400 

04.91 

34.81 

27.56 

00 

357 

1477.0 

OBS 

00401 

04.90 

34.813 

27.56 

1477.0 

DBS 

00474 

05.00 

34.843 

27.57 

1478.6 

STO 

00500 

04.71 

34.83 

27.60 

00 

414 

1477.8 

DBS 

00500 

04.70 

34.830 

27.60 

1477.8 

OBS 

00573 

04.58 

34.910 

27.67 

1478.6 

STO 

00600 

0-.5J 

34.91 

27.68 

00 

466 

1478. 7 

OBS 

00605 

04.49 

34.910 

27.68 

1478.8 

OBS 

00685 

04.76 

34.950 

27.68 

1481. 3 

STO 

00700 

04.77 

34.96 

27.65 

00. 

519 

1481.6 

OBS 

DO  7  00 

04.7  7 

34.958 

27.69 

1481.6 

OBS 

00750 

04.65 

34.950 

27.70 

1461.9 

STO 

00800 

04.49 

34.97 

27.73 

00. 

563 

1462.1 

OBS 

OOBOl 

04.4  9 

3-. 970 

27.73 

1462.1 

OBS 

O0B50 

04.42 

34.957 

27.73 

1462.6 

STO 

00900 

04.09 

34.92 

27.74 

00. 

609 

1482.0 

DBS 

00900 

04.09 

34,922 

27.74 

1482.0 

OBS 

00951 

04.02 

34.920 

27.74 

1482.6 

STO 

01000 

04.02 

34.92 

2  7.74 

00. 

654 

1463.4 

DBS 

01007 

04.02 

34.923 

27.74 

1483.5 

• 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STUTIOX    0<Tt 


ntflo     31  an 

CONSEC  om 

LIT          <•«  if      N 

LOh.;       J«t  2  9      ri 


tE«» 

l$7i 

BOTOP    034 

,75           «Ill 

TEMP         05.0 

OIK    HOT    PER           <IND-OIIt   3c            INST    STO   PEC0P0EI< 

TEN    SO    1306 

HOiTM       0^ 

SHIP    EV 

■  ET 

BULB        04.2 

06 

1         5              dlVO-SPO   02           TRACE    OIR                     D 

5    SdUARE      2 

0A« 

it 

OtTl  USE 

1           BlKOHETIl    1017.2 

$EA 

Kifio-FOR             Duration 

2    SOJARE    46 

hOJi 

17. B 

ADEl 

05           ClOUO    T/A 

CL/TH 

HEATHER      12           ORIO    OaI    226 

1    SSUARE    46 

tVLTlfP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOPTM 

SNO    V£l      OaTG             P04      TOT    P         N02        NJ3 

SI03        Pd 

STD 

000  JO 

03.11 

33.33 

26.97 

00.000 

1460.8 

D6S 

00009 

03.11 

33.330 

26.57 

1460.9 

$10 

00010 

02. «B 

53.34 

26.56 

00.015 

1460.4 

DBS 

OOOIS 

02.89 

33.340 

26.59 

1460.1 

STO 

0002  0 

02.86 

33.34 

26.60 

00.029 

1460.1 

OBS 

00020 

02. B6 

33.34  0 

26.60 

1460.1 

SID 

00030 

02.82 

33.34 

26.60 

00.044 

1460.1 

OBS 

00030 

02.82 

33.340 

26.60 

1460.1 

STO 

OOOSO 

02.81 

33.35 

26.61 

00.073 

1460.3 

OSS 

OOOil 

02.79 

33.350 

26.61 

1460.3 

STO 

00075 

02.24 

33.38 

26.68 

00.108 

1458.3 

OBS 

0007l> 

02.21 

33.380 

26.68 

1458.2 

OBS 

00083 

02.30 

33.705 

it.ii 

1459.2 

OBS 

0006< 

01.30 

33.685 

26.99 

1454.8 

OBS 

00093 

01.25 

13.680 

26.99 

1454.7 

OBS 

000S9 

01.97 

33.795 

27.03 

1456.1 

STO 

00100 

01.50 

33.76 

27.04 

00.138 

1456.0 

OBS 

00106 

-    0.07 

33.647 

2  7.04 

1448.9 

OBS 

OOUt 

01.44 

33.793 

27.07 

1456.0 

DBS 

00121 

01.29 

33.790 

27.08 

1455.6 

STO 

00125 

01.43 

33.85 

27.11 

00.163 

1456.2 

OBS 

0012  7 

01.54 

33.867 

27.12 

1456.6 

CBS 

00129 

01.38 

33.866 

27.13 

1466.1 

OdS 

00137 

02.52 

34.035 

27.18 

1461.5 

OBS 

00142 

02.43 

34.060 

27.21 

1461  .2 

SIO 

00150 

03.20 

34.21 

27.26 

00.165 

1464.9 

OBS 

00150 

03.23 

34.218 

27.26 

1466.0 

OBS 

00165 

03.32 

34.273 

27.30 

1465. 7 

OBS 

00171 

03.66 

34.382 

27.35 

1467.4 

OBS 

00175 

03.71 

34.383 

27.35 

1467.7 

OBS 

0019<i 

03.80 

34.423 

27.37 

1468.4 

OBS 

00196 

04.11 

34.475 

27.38 

1469.8 

STO 

00200 

04.09 

34.47 

27.38 

00.224 

1469.6 

OBS 

00207 

04.04 

34.464 

27.38 

1469.7 

OBS 

002  26 

03.79 

34.470 

27.41 

1469.0 

STO 

00250 

03.77 

34.54 

27.47 

00.259 

1469.4 

OBS 

00255 

03.76 

34.543 

27.47 

1409.4 

OBS 

00264 

03.50 

34.535 

27.45 

1466.6 

OBS 

00276 

03.83 

34.610 

27.52 

1470.2 

OBS 

00281 

03.77 

34.619 

27.53 

1470.0 

STO 

003  00 

04.02 

34.70 

27.57 

00.269 

1471.5 

OBS 

003  00 

04.03 

34.707 

27.57 

1471.5 

OBS 

00350 

04.27 

34,744 

27.58 

1473.4 

STO 

00400 

04.36 

34.81 

27.62 

00.343 

14  74.7 

OBS 

00401 

04.36 

34.610 

27.62 

1474.7 

OdS 

00451 

04.33 

34. BIO 

27.62 

1476.4 

STO 

00500 

04.35 

34. Bj 

27.63 

00.395 

1476.3 

OBS 

00500 

04.3  5 

34.830 

27.64 

1476.3 

OBS 

00550 

04.20 

34.910 

27.71 

1476.6 

STO 

00600 

0...31 

34.93 

27.72 

00.443 

1476.0 

OBS 

00601 

04.31 

34.930 

27.72 

1476.0 

OBS 

00651 

04.27 

34.930 

27.72 

1478.6 

STO 

00  700 

04.24 

34.94 

27.73 

00.486 

1479.3 

OBS 

00700 

04.24 

34.940 

27.73 

1479.3 

OBS 

00750 

04.13 

34.930 

27.74 

1479.7 

STO 

OOBOJ 

Jl,  JO 

34.94 

27.75 

00.531 

1460.3 

OBS 

00801 

04.08 

34.940 

27.75 

1480.4 

OBS 

00650 

04.10 

34.950 

27.76 

1461.3 

$10 

00900 

03.92 

34.93 

27.76 

00.575 

1461.3 

OBS 

00900 

03.92 

34.925 

27.76 

1481.3 

OBS 

00951 

03.86 

34.925 

27.76 

1461.9 

STO 

01000 

03.82 

34.92 

27.76 

00.616 

1482.6 

oe$ 

01016 

03.81 

34.920 

27.76 

1462.6 

» 
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Table  I.     0.bsei-\ed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NOOC    STATION    0«rt 


KtFio    31     an 

CONStC  OO'.Z 

(.IT  si    11.51 


IE>4 

i«;3 

BOTOP    03475           «IR 

TEMP         03.9 

0II>    nOT     PED            lllNO-OIR    31 

M3MTI 

1       04 

SnlP  ev 

KET 

BULB         03.8 

25 

2         4              alNO-SPO   06 

Oil 

li 

OATl   US£ 

1            atOOHETR    lOlt.6 

SEA 

lilND-FOP 

X)Ji 

^0.6 

ARE*              05           CLOUD   T/1 

CL/TS 

HEATHER      «2 

LVLTYP 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOPTH 

SNO    »£L      0»»G             PO. 

STO 

00000 

03.16 

33.37 

26.59 

00.000 

1461.2 

oas 

OOOOS 

03.16 

33.373 

26.59 

1461.3 

OBS 

00009 

03.15 

33.360 

26.59 

1461.2 

STO 

00010 

03.14 

33.36 

26.59 

00.015 

1461.2 

OBS 

OOOlt 

03.12 

33.360 

26.59 

1461.1 

$10 

00020 

03.02 

33.38 

26.61 

00.029 

1460.6 

DBS 

00020 

03.01 

33.377 

26.61 

1460.6 

STO 

00030 

03.02 

33.37 

26.61 

00.043 

1461.0 

OBS 

00030 

03.02 

33.372 

26.61 

1461.0 

STO 

OOOSO 

02.63 

33.37 

26.62 

00.072 

1460.5 

□  BS 

000S3 

02.61 

33.365 

26.62 

1460.4 

OSS 

O007.> 

02.7  7 

33.497 

26.73 

1460.8 

STO 

00073 

02.66 

33.51 

26.75 

00.106 

1460.4 

OBS 

00074 

02.21 

33. 570 

26.63 

1438.5 

no 

00100 

01.65 

33.75 

27.02 

00.136 

1456.7 

OBS 

00100 

01.63 

33.755 

27.02 

1456.6 

OBS 

0010- 

01.  oB 

33. 782 

27.04 

1456.9 

oes 

00 110 

01.89 

33.797 

27.04 

1457.9 

DBS 

00112 

01  .66 

33.775 

2  7.04 

1466.9 

OBS 

oous 

01.52 

33.900 

27.15 

1 4  56  .  6 

STD 

0012% 

02.15 

34.04 

27.21 

00.160 

1459.7 

OBS 

00125 

02.20 

34.050 

27.22 

1459.5 

OBS 

00137 

03.03 

34.315 

27.36 

1464.1 

OBS 

OOl'.O 

04.04 

34.433 

27.35 

1468.6 

OBS 

OOUc 

04.30 

34.450 

2  7.34 

1469. B 

STD 

00150 

04.24 

34.45 

27.34 

00.160 

1469.6 

OBS 

0015c 

04.18 

34.440 

27.34 

1469.4 

OBS 

00171 

04. 3t 

34.540 

27.40 

1470.6 

OBS 

00175 

04.76 

34.600 

27.41 

1472.4 

OBS 

OOIBB 

04.04 

34.490 

27.40 

1469.4 

OBS 

00192 

04. ,8 

34.517 

27.41 

1470.1 

OBS 

001S3 

03.87 

34.475 

27.40 

1466.9 

STD 

002  00 

03.95 

34.47 

27.39 

00.217 

1469.2 

OBS 

00201 

04.01 

34.473 

27.39 

1469.5 

OBS 

002  09 

04.02 

34.484 

27.40 

1469.7 

OBS 

00213 

03.85 

34.486 

27.41 

1469.0 

ObS 

0022O 

04.17 

34.560 

27.46 

1470.8 

OBS 

00230 

04.45 

34.615 

27.45 

1472.0 

STD 

00260 

04.  3o 

34.62 

27.47 

00.251 

1471.9 

OBS 

00251 

04.35 

34.620 

27.47 

1471.9 

OBS 

00276 

04.53 

34.756 

27.56 

1473.3 

STO 

00300 

04.56 

34.76 

2  7.56 

00.282 

1473.6 

OBS 

00300 

04.56 

34.760 

27.56 

1473.8 

OSS 

00350 

04.64 

34.660 

27.63 

1475.1 

OBS 

00354 

04.99 

34.920 

27.63 

1476.7 

STO 

00<.00 

05.03 

34.96 

27.66 

00.355 

1477.7 

OBS 

00*01 

05.03 

34.960 

27.66 

1477.7 

OBS 

00-.51 

04.91 

34.960 

27.68 

1476.0 

STD 

005  00 

04.83 

34.95 

27.66 

00.3b4 

1476.5 

OBS 

00  5  00 

04.83 

34.950 

27.66 

1476.5 

OBS 

00550 

04.70 

34.945 

27.69 

1476.8 

STD 

006  00 

04.63 

34.94 

27.69 

00.432 

14  79.3 

OBS 

00601 

04.63 

34.940 

27.69 

1475.3 

OBS 

00651 

04.45 

34.953 

27.72 

1479.4 

STO 

00700 

04.39 

34.96 

27.73 

00.478 

1480.0 

OBS 

00702 

04.39 

34.960 

27.73 

14B0.0 

OBS 

00750 

04.31 

34.960 

27.74 

14B0.5 

STD 

OOBOO 

04.24 

34.95 

27.74 

00.523 

1481.0 

OBS 

OOBOl 

04.24 

34.950 

27.74 

1461.0 

OBS 

00850 

04.13 

34.950 

27.75 

1481. 4 

STD 

00900 

04.07 

34.94 

27.75 

00.56  7 

1482.0 

OBS 

009  00 

04.07 

34.935 

27.75 

1482.0 

OBS 

00551 

03.9  5 

34.940 

27.77 

1462.3 

STD 

01000 

03.96 

34.94 

27.77 

00.611 

1483.2 

OBS 

01007 

03.97 

34.942 

27.76 

1463.3 

• 

INST    STO  RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    DIR  0  5    StiJARE      4 

DURATION  2    SSUARE    46 

ORIS    on   227  1    SOJAtE    SB 


P04      TOT    P 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NOOC    STATION    i^AT 


ktflD      31      8355 

rE»« 

1«73 

•OTOP    32103 

AIR 

TEMP         04.4 

OIR    MOT    PER 

KINO-DIR    24 

INST     STO   RECORDER 

TEN   SO    1306 

CJNScC                3iM 

NONTn      0« 

SnlP    EV 

KET 

BULB        03.9 

06 

0        X 

«110-SP0    06 

TRACE    OIR                       D 

5    SOJARE       4 

LIT           '•i   1«      H 

otr 

19 

OtTA   USE      1 

bAI^OHETR    1016.3 

SEA 

HlNO-POR 

DURATION 

2    SOJARE    46 

tJI.;      J".?    I!      0 

H0J« 

18.4 

ADEA              05 

CI  000    T/A 

CL/IR 

KEAInER      10 

ORIO    Oil    228 

1    SbJARE    57 

CtSTNJH/TlNE 

LVLTTP 

OEPTtl 

TENf 

SAL 

SIOKA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL 

OxtC             P34 

TOT    P         N02         N03 

S103         PM 

STO 

00030 

04.25 

33.53 

26.62 

00.303 

1465.9 

18. « 

oes 

00001 

04.2  5 

33.535 

26.62 

1466.0 

STO 

00010 

04.29 

33.55 

26.63 

00.014 

1466.3 

oes 

OOOli 

04.30 

33.555 

26.63 

1466.4 

STO 

00020 

04.35 

33.58 

26.64 

00.028 

1466.8 

oes 

00020 

04.36 

33.583 

26.64 

1466.8 

STO 

00033 

04.22 

33.58 

26.66 

00.042 

1466.3 

08S 

OO030 

04.21 

33.580 

26.66 

1466.3 

sio 

00050 

04.23 

33.58 

26.66 

00.070 

1466.7 

06S 

00051 

04.23 

33.580 

26.66 

1466.8 

oes 

00064 

03.87 

33.835 

26.90 

1465.8 

OBS 

OOOcs 

04,12 

34.063 

27.05 

1467.2 

an 

00070 

05.05 

34.215 

27.07 

1471  .3 

DBS 

00074 

05.41 

34.280 

27,08 

14  73.0 

STO 

00075 

05.44 

34.28 

27.08 

00.100 

1473.1 

an 

00076 

05.48 

34.290 

2  7.08 

1473.3 

06S 

00079 

06.55 

34.375 

27.14 

1473.7 

08S 

00083 

06.04 

34.457 

27.14 

14  75.9 

STO 

00100 

06.05 

34.49 

27.16 

03. U5 

1476.3 

08S 

00102 

06.07 

34.490 

27.16 

1476.4 

an 

00112 

06.16 

34.480 

27.14 

1 4  76  .  9 

STO 

00125 

05.75 

34.48 

27.20 

00.147 

1475.5 

OBS 

00124 

05.6  7 

34.486 

27.21 

1475.2 

OBS 

00148 

05.66 

34.630 

2  7.30 

1475.6 

SIO 

00150 

05.82 

34.62 

27.29 

00.169 

1476.3 

OBS 

00153 

05.86 

34.620 

27.29 

1476.5 

OBS 

00175 

05.69 

34.615 

27.31 

1476.2 

STO 

002  00 

05.59 

34.65 

27.35 

00.208 

1476.2 

OBS 

00231 

05.58 

34.665 

27.36 

1476.3 

085 

03222 

06.14 

34.853 

27.44 

1479.1 

OBS 

00236 

05.79 

34.808 

27.45 

1477.9 

DBS 

00239 

05.83 

34.820 

27.45 

1478.1 

oes 

00247 

05.40 

34.745 

27.45 

1476. <. 

STO 

03250 

05.52 

34.80 

27.48 

00.243 

1477.3 

oes 

O0251 

05.56 

34.820 

27.49 

1477.2 

OBS 

03258 

05.54 

34.810 

27.48 

1477.2 

OBS 

03270 

05.13 

34.750 

27.48 

1475.7 

oes 

00277 

05.02 

34.750 

27.50 

1475.3 

SIO 

003  30 

04.96 

34.76 

27.51 

00.275 

1475.5 

OBS 

003  03 

04.96 

34.763 

27.51 

1475.5 

OBS 

03325 

04.76 

34.760 

27.53 

1475.1 

OBS 

00340 

05.04 

34.810 

27.54 

1476.5 

OBS 

00354 

05.27 

34.840 

27.54 

1477.7 

SID 

00400 

04.96 

34.83 

27.57 

00.334 

1477.2 

OBS 

00401 

04.95 

34.830 

27.57 

1477.2 

OBS 

00451 

04.87 

34.940 

27.66 

1477.8 

STO 

00530 

04.78 

34.95 

27.68 

00.387 

1478.3 

OBS 

005  00 

04.78 

34.950 

27.68 

1478.3 

OBS 

03553 

04.62 

34.953 

27.70 

1478.4 

STO 

00600 

04.53 

34.95 

27.71 

00.434 

14  78.9 

OBS 

03o31 

04.53 

34.950 

27.71 

1478.9 

OBS 

00652 

04.37 

34.937 

27.72 

14  79.1 

SIO 

00  700 

04.2b 

34.94 

27.73 

00.479 

1 4  79  . 5 

OBS 

00700 

04.28 

34.940 

27.73 

1475.5 

OBS 

00750 

04.19 

34.930 

27.73 

14  79.9 

STO 

00800 

04.06 

34.92 

27.74 

00.52  4 

1480.2 

DBS 

00831 

04.06 

34.923 

27.74 

1480.2 

OBS 

00853 

03.98 

34.910 

27.74 

1483.7 

SIO 

03903 

03.9  6 

34.92 

27.75 

00.568 

1481.5 

OBS 

00900 

03.9c 

34.920 

27.75 

1481.5 

OBS 

00953 

03.95 

34.923 

27.75 

1482.3 

SIO 

01300 

03.9  3 

34.92 

27.75 

00.613 

1483.0 

oes 

01007 

03.93 

34.920 

27.75 

1403.1 

t 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USC(;(^  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


NODC         STATID 

N         DATA 

HfflD      31       8355           yE«« 

1«75 

eOTOC    02195           >ll) 

TEMP          01. 

3           DIR 

HOT    PER            .INO-OIR    29 

CONSK              9J'.'.           ML/KTn      0<. 

ShIP    Ev 

«ET 

BUIB         00. 

,7 

HINO-SPO    12 

L»T           «;    J2      .1          o»t 

20 

DtTt   USE 

1           tAROHETR    1017. 

.9            SEA 

HIND-POR 

LON.S      J<7   :0      •           nOJR 

01. B 

ARcA 

05           ClOJO    T/A 

CL/TR                            HEATHER       XO 

CiSTNJI/TME      IVLUP 

OEPTm 

TEBP 

SAL 

SIGMA-T 

OrNDPTM 

SNO    VEl       DOO              P0< 

sto 

00000 

01.0^ 

33.17 

A6,tO 

00.000 

1951.9 

ai.e      oes 

00003 

01.02 

33.173 

26.60 

1951.5 

iio 

00010 

01.03 

33.18 

26.60 

00.019 

1951.6 

DBS 

00011 

01.03 

33.178 

26.60 

1951. o 

OBS 

00013 

01.02 

33.170 

26.60 

1951  .6 

DBS 

00J17 

03.77 

33.170 

26.61 

1953.5 

OBS 

OOOli 

00.79 

33.160 

26.61 

19  so'.  9 

Sto 

00020 

00.73 

33.17 

26.61 

00.02  9 

1950.9 

OBS 

00020 

00.72 

33.180 

26.62 

19  50.9 

STD 

00030 

00.95 

33.25 

26.67 

00.093 

19  51.7 

OBS 

0003<> 

01.09 

33.279 

26.68 

1952.2 

OBS 

00  04« 

01.22 

33.300 

26.64 

1953.3 

Sto 

00050 

01.20 

33.30 

26.69 

00.070 

1953.2 

OBS 

00053 

01.05 

33.393 

26.77 

1952.7 

OBS 

00055 

00.66 

33.505 

26. B4 

1951.1 

OBS 

OOOd 

01.60 

33.733 

27.01 

1955.8 

STO 

00075 

01.31 

33.82 

27.10 

00.100 

1959.8 

OBS 

0007& 

01.28 

33.850 

27.13 

1959.7 

OBS 

0007S 

01.31 

33.915 

27.18 

1955.0 

OBS 

00079 

01.76 

39.010 

27.22 

1957.2 

OBS 

000B3 

0^.66 

39.105 

27.22 

1961.3 

OBS 

00091 

09.28 

39.393 

27.26 

1968.7 

STO 

00103 

09.31 

39.39 

27.25 

00.122 

1966.9 

OBS 

00100 

09.31 

39.390 

27.25 

1968.9 

OBS 

00102 

0'..30 

39.397 

27.26 

1968.4 

DBS 

00110 

05.57 

39.595 

27.27 

19  79.6 

STO 

00125 

05.63 

39.54 

27.30 

00.193 

1975.1 

OBS 

00125 

05.63 

39.590 

27.30 

19  75.1 

STO 

00150 

05.99 

39.65 

27.36 

00.162 

1975.0 

OBS 

00150 

05.99 

39.655 

27.37 

19  75.0 

OBS 

00175 

05.91 

39.683 

27.90 

1975.2 

STO 

002  00 

05.50 

39. ai 

27.99 

00.146 

1 9  76  . 1 

DBS 

00201 

05.51 

39.813 

27.99 

1976.2 

OBS 

00226 

05.05 

3... 780 

27.52 

1979.7 

DBS 

002<.3 

05.00 

39.800 

27.59 

1 9  79  .  B 

STO 

00233 

09.79 

39.79 

27.56 

00.226 

1973.8 

oes 

0025B 

09.5  7 

39.785 

27.58 

1973.2 

DBS 

00266 

09.66 

39.890 

27.61 

1973.8 

OBS 

00277 

09.93 

39.815 

27.61 

1973.0 

JBS 

00295 

09.58 

39.880 

27.60 

1975.6 

STO 

00300 

05.01 

39.88 

27.60 

00.259 

1975.8 

OBS 

003  00 

05.01 

39.880 

27.60 

1975. B 

OBS 

00350 

09.69 

39.910 

2  7.69 

1976.2 

STO 

OOtOO 

09.72 

39.89 

27.64 

00.306 

1976.3 

DBS 

004  03 

09.71 

39.887 

27.69 

1976.3 

OBS 

OO'iSS 

09.68 

39.910 

2  7.66 

1977.1 

STO 

00500 

0-.59 

39.91 

27.66 

00.355 

1977.2 

OBS 

00502 

09.53 

39.910 

27.68 

1977.2 

OBS 

00550 

09.9  3 

39.900 

27.68 

1977.6 

STO 

00600 

09.32 

39.91 

27.70 

00.902 

197B.0 

OBS 

00618 

09.2  7 

39.410 

27.71 

1978.1 

DBS 

00C51 

09.17 

39.900 

27.71 

1976.2 

STO 

00700 

09.07 

39.90 

27.72 

00.998 

19  76.6 

OBS 

00700 

09.07 

39.900 

27.72 

1978.6 

OBS 

00750 

0«.02 

39.400 

27.73 

1979.2 

STO 

00800 

09,09 

39.84 

27.72 

00.99  9 

1960.1 

OBS 

0081« 

09.05 

39.890 

27.72 

1980.9 

OBS 

00B50 

03.99 

39.895 

W.73 

1960.5 

STO 

00900 

03. B7 

39.91 

27.75 

00.590 

1981 .1 

OBS 

00900 

03.67 

39.910 

27.75 

1961  .1 

OBS 

00951 

03.82 

39.905 

27.75 

1981 .7 

STO 

01000 

03.77 

39.90 

27.75 

00.589 

1962.3 

OSS 

01010 

03.76 

39.400 

27.75 

1982.9 

INST    STO   RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    DIR  0  6    SwUARE       9 

DURATION  2    SOUARE    96 

ORIO    Oil    224  1    SOJARE    57 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  liy  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


ST«IION        [)»T» 


ftcFlJ      Jl      iJSS           »£»< 

1S73 

SOTOP    013S0           IIR 

TEMP         00.0 

OIR    HOT    PER           aiNO-OJR    34 

CONSEc              OJ'iS           MONTH      04 

SHIP    EV 

NET 

eui.6         00.0 

UINO-SPO   06 

l»7            ♦S    «i.5N            0A» 

20 

OlTi   USE 

1           BiRCnETA    1017.0 

SEt 

HINO-FOR 

(.ONi       J<7    <i5       .            H00« 

04.3 

ARE! 

05           CLOUD    T/« 

CL/TR 

KERThER      14 

C*SIhU1/T  ME       CVLTYP 

OEfTH 

TEMP 

SRL 

$IGM»-T 

OrNOPTM 

SNO    VEl      Oxro             P3' 

$to 

OOOOJ 

00.33 

33.10 

26.56 

00.000 

1448.2 

C.}         OBi 

00003 

00.33 

33.105 

26.56 

1446,2 

STO 

OOOIJ 

00.33 

33.11 

26.59 

00.015 

1448,3 

OSS 

OJOi; 

00.33 

33.110 

26.59 

1446.4 

06  S 

00017 

00.27 

33.060 

26.55    • 

1446.1 

5TJ 

000<0 

00.03 

33.06 

26.57 

00.029 

1447.1 

an 

0002  0 

-    0.03 

33.080 

26.58 

1446.8 

sro 

0003J 

-   0.23 

33.11 

26.61 

00.044 

1446.1 

OSS 

00030 

-    0.25 

33.110 

26.62 

1446.0 

DSS 

00036 

-    0.59 

33.180 

26.69 

1444.6 

OSS 

0003B 

-    0.79 

33.206 

26.72 

1443,6 

sto 

OOOSO 

-    1.09 

33.25 

26.76 

00.071 

1442,6 

OSS 

OOOil 

-    1.14 

33.290 

26.79 

1442,5 

OSS 

00053 

-    1.22 

33.362 

26.65 

1442.2 

OSS 

00066 

-    0.97 

33.507 

26.96 

1443.6 

sto 

00075 

-    1.02 

33.60 

27.04 

00.100 

1443.6 

OSS 

00076 

-    1.03 

33.610 

2  7.05 

1443 .6 

SIO 

00100 

-    0.27 

33.85 

27.21 

00.124 

1446.1 

OSS 

00100 

-   0.24 

33.860 

27.22 

1446.3 

STO 

00125 

00.57 

34.13 

27.40 

00.143 

1452.6 

OSS 

00125 

00.59 

34,140 

27.40 

1452.9 

OSS 

00129 

00.70 

34.187 

27.43 

1453.6 

OSS 

00133 

00.97 

34.220 

27.44 

1454.6 

OSS 

00142 

01.15 

34.300 

27.49 

1455.9 

STO 

0015  0 

01.53 

34.32 

27.49 

00.159 

1457,7 

OSS 

00152 

01.63 

34,330 

27.49 

1456.2 

OSS 

00175 

02.03 

34.460 

27.56 

1460,5 

STO 

00200 

02.50 

34.56 

27.60 

00.16S 

1463.1 

OSS 

00201 

02.51 

34.560 

27.60 

1463.2 

OBS 

00213 

02.  4S 

34.550 

27.59 

1463.3 

OSS 

0021B 

02.2  2 

34.510 

27,58 

1462.2 

OBS 

00226 

02.13 

34.543 

27,62 

1461.9 

STO 

OO250 

02.  3S 

34.5  7 

27.62 

00.213 

1463.5 

OSS 

002S7 

02.4  7 

34.595 

27.63 

1464.0 

OBS 

00276 

02.7  5 

34.680 

27.67 

1465.6 

STO 

00300 

03.04 

34.68 

27.65 

00.237 

1467.3 

OSS 

00302 

03.06 

34.685 

27.65 

1467.5 

06S 

00306 

03.13 

34.730 

27.66 

1467,6 

DBS 

00352 

03.65 

34.620 

27.70 

1470,9 

SIO 

00400 

04.04 

34.86 

27.71 

00.262 

1473.5 

OSS 

00401 

04.05 

34.660 

27.71 

1473.5 

OSS 

00451 

04.14 

34.860 

27.70 

1474.7 

STO 

00500 

04.13 

34.90 

27.71 

00.32  6 

1475.5 

OSS 

00500 

04.13 

34.900 

27.71 

1475.5 

OBS 

00550 

04.09 

34.930 

27.72 

1476.2 

STO 

00600 

04.07 

34.90 

27.72 

00.370 

1476.9 

oas 

00603 

04.07 

34.900 

27,72 

1477.0 

OBS 

00651 

04.00 

34.900 

27.73 

1477.5 

STO 

00700 

03.93 

34.91 

27.74 

00.414 

147B.0 

OBS 

00700 

03.93 

34.910 

27.74 

1478.0 

OSS 

00750 

03.87 

34.900 

27.74 

1476.6 

STO 

oosoo 

03.84 

34.90 

27.74 

00.45  7 

1479.3 

OBS 

OOSOl 

03.  S4 

34.900 

27.74 

1479.3 

OBS 

00650 

03.60 

34.900 

27.75 

1480.0 

STO 

00«00 

03.79 

34.90 

27.75 

00.501 

1460.7 

OBS 

00502 

03.79 

34.900 

27.75 

1480.8 

OBS 

00«51 

03.  78 

34.900 

27.75 

1481  .6 

STO 

01000 

03.76 

34.90 

27.75 

00.545 

1482.3 

OSS 

01005 

03.76 

34.900 

27.75 

1482.4 

INST    STO   RECOROER 
TRICE    OIR  0 

OU RATION 
ORIO    Oil   230 


TEN  SO  1306 
5  SOUtRE  4 
2  SaJRRE  46 
1    SliJtRE    57 


P34      lOT    P 
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Table  I.     Observed  oceanograpliic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION        DlTt 


REflu      31      an 

»ti«    1473 

tOTDP 

COMSct               JO'.c 

HONIn      04 

SnlP   t» 

LAT           4i    «5.Jh 

DAT            20 

DATA   USE 

1 

LONG      J«7   97. ia 

nOuR    ;>!.<■ 

AII£A 

05 

AID  TfxP  -01.2 
WET  BULB  -01.*. 
BAftilnETR  1016. B 
CLOUO    T/A 


Om    MGT    PER 

00       0         0 
SEA 
CL/IR 


rilNO-Ulft  31 

MINO-SPO  10 
KlNO-fOR 

KEATmEA  X« 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

DURATION 
ORIG    Oil    231 


TEN   SO    130l> 

i  Sluare  t 
2  SGJARE  «c 
1    SOJARE    S7 


CASTNJN/TINE      lvlTTP         OEPTn 


STO 
OBS 

STO 
DBS 

STD 
OSS 
DBS 

sro 

OSS 
OSS 

STD 
DBS 
OBS 

STU 
ObS 

STD 
OSS 

STO 
OBS 

STO 
OSS 
DoS 
OcS 
ObS 
OSS 

STO 
OBS 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
3SS 

STO 
OSS 
ObS 

OSS 

OBS 

STO 
OSS 
OSS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OSS 
OBS 

STO 
OSS 
OBS 

STO 
OBS 
OSS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OSS 


OOOOJ 
00003 
00010 
00011 
0002  0 
00320 
0002B 
00030 
00030 
00036 
OOOSO 
OOOSl 
OOOoB 
OJ075 
00076 
00103 
00100 
0013S 
00123 
00130 
00133 
00175 
0017s 
001o2 
OOIBB 
002  00 
00205 
00207 
00216 
00222 
0J22S 
00250 
00251 
00257 
00260 
002  76 
00300 
00300 
0031'i 
00331 
00350 
00<.03 
00401 
00453 
00500 
00  500 
00550 
006  00 
00601 
00651 
00700 
00  7  00 
00702 
00600 
00623 
00650 
00900 
00«30 
00950 
01300 
01000 


TEMP 

-  0.95 

-  0.95 

-  0.96 

-  0.96 

-  1.03 

-  1.03 

-  1.01 

-  1.07 

-  1.09 
-1.09 

-  1.23 

-  1.25 

-  1.42 

-  1.38 

-  1.37 

-  0.95 

-  0.94 

-  0.  79 

-  0.79 

-  0.56 

-  0.55 

-  O.lt 
00.35 
00.5  7 
00.69 
01.25 
01.42 
01.23 
01.57 
02.2  0 
02.46 
02.74 
02.76 
02.56 
01.76 
01.79 
01.9  4 
01.96 
02.2  7 
03.41 
03.2  9 
03.91 
03.92 
04.13 
04. IS 
04.16 
04.17 
04.17 
04.17 
04.13 
04.11 
04.11 
04.11 
03.95 
03.9  2 
03.69 
03.66 
03.66 
03.63 
03.60 
03.60 


SAL 

33.32 

33.320 

33.32 

33.315 

33.30 

33.303 

33.297 

33.31 

33.313 

33.320 

33.43 

33.445 

33.510 

33.51 

33.513 

33.63 

33.637 

33.79 

33.790 

33.79 

33.790 

33.990 

34.000 

34.000 

34.100 

34.14 

34.177 

34.190 

34.340 

34.433 

34.455 

34.47 

34.470 

34.470 

34.430 

34.460 

34.49 

34.490 

34.550 

34.670 

34.670 

34.62 

34.625 

34.690 

34.91 

34.910 

34.SS7 

34.69 

34.690 

34.900 

34.90 

34.900 

34.900 

34.90 

34.900 

34.900 

34.90 

34.900 

34.900 

34.90 

34.900 


SIGHA-T         DTNDPTn      SNO    VEC      OATG 


26. SI 
26. SI 
26.61 
26.61 
26.60 
26. BO 
26.60 
26.61 
26.61 
26.82 
26.91 
26.92 
26.96 
26.96 
26.98 
27.06 
27.07 
27.16 
27.19 
27.16 
27.16 
27.32 
27.30 
27.29 
27.35 
27.36 
27.36 
27.40 
27.50 
27.52 
27.52 
27.51 
27.51 
27.52 
27.55 
27.59 
27.59 
27.59 
27.61 
27.60 
27.62 
27.66 
27.66 
27.71 
27.72 
27.72 
27.70 
27.70 
27.70 
27.71 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.74 
27.74 
27.74 
27.74 
2  7.75 
27.75 
27.75 


00.000 
00.012 
00.025 

00.037 

00.061 


00.139 
00.161 


00.235 


00.312 


00.356 


00.403 


00.449 


1442.6 
1442.6 
1442.7 
1442.7 
1442.5 
1442.5 
144?. 7 
1442.5 
1442.4 
1442.5 
1442.2 
1442.2 
1441.6 
1442.1 
1442.1 
1444.6 
1444.7 
1446.0 
1446 .0 
1447.5 
1447.6 
1450.0 
14  52.5 
1453.5 
1455.2 
1457.0 
14  58.0 
1457.2 
1459.1 
1462.0 
1463.3 
1464.9 
1465.0 
1464.2 
1460.6 
1461.2 
1462.2 
1462.3 
1464.0 
1469.4 
1469.2 
14  72.8 
14  72.9 
1474.7 
1475.7 
1475.7 
1476.5 
1477.3 
1477.3 
1478.0 
1476.7 
14  76.6 
14  76.6 
1479.7 
1460.3 
1460.3 
1461  .0 
1461.0 
1461 .7 
1462.4 
1462.4 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STtTION    OATt 


RiflO       3i 

ijii 

tEi)    1973 

60TD* 

Lomti 

0J*7 

MONTH       J't 

Ship  JV 

L«T            »S 

tt.SN 

OlT          20 

0«IA   USE 

1 

LONG       J«7 

59.5.< 

njj«    07. 6 

AllEl 

OS 

AIB  TEMP  -01.6 
■ET  Bulb  -01.5 
eARONETH  lOle.3 
CLOUO    T/A 


OIR    HGT  PER            >lvO-0]«    Ol  INST     STC    RECOftOER  T:N    S}    1306 

00      0  0             xINO-SPQ   05  TRACE    OIR                     0  i    SbJARE      « 

SEA  KIND-FOR  DURATION  2    S6JARE    1,1 

CL/TR  LEATHER      At  ORIO    Oil    232  1    SOUARE    S7 


LVLTVP 

OEPTh 

TEMP 

SAL 

SICNA-T 

OTNOPTH 

SNO    VEI 

STO 

00000 

-    0.77 

33.16 

26.66 

00 

.000 

1443.2 

OBS 

00001 

-    0.77 

33.160 

26.68 

1443.2 

STO 

00010 

-    0.74 

33.17 

26.66 

00 

.014 

1443.5 

OBS 

00011 

-    0.72 

33.170 

26.66 

1443.6 

DBS 

00019 

-    0.60 

33.266 

26.77 

1444.9 

STO 

00  020 

-    0.55 

33.29 

26.77 

00 

.02  7 

1444-.  7 

OBS 

ooo;^ 

-    O.tB 

33.290 

26.76 

1444.2 

STO 

0003  0 

-    0.96 

33.32 

26.61 

00. 

.040 

1443.1 

OBS 

00030 

-    0.96 

33.320 

26.61 

1443.0 

OBS 

OOO^O 

-    1.13 

33.296 

26.60 

1442.3 

OBS 

0004! 

-    I.S4 

33.300 

26.61 

1440.6 

STO 

OOOSO 

-    1.49 

33.36 

26.66 

00. 

,064 

1440.9 

OBS 

OOOSl 

-    1.47 

33.403 

26.69 

1441.1 

STO 

00076 

-    1.13 

33. »3 

26.90 

00. 

,093 

1443.1 

OBS 

00076 

-    1.13 

33.430 

26.91 

1443.1 

STO 

00100 

-    1.36 

33.52 

26.96 

00. 

,121 

1442.6 

OBS 

00100 

-    1.37 

33.520 

26.99 

1442.6 

STO 

00126 

-    0.9  7 

33.65 

27.08 

00. 

,147 

1446.0 

OBS 

00127 

-    0.94 

33.665 

27.09 

1445.2 

STO 

00160 

-    0.77 

33.76 

27.16 

00. 

,170 

1446.6 

OBS 

00160 

-    0.77 

33.760 

27.16 

1446.5 

OBS 

00167 

-    0.64 

33.796 

27.16 

1447.4 

OBS 

0017B 

-    0.13 

33.640 

27.20 

1450.0 

STO 

002  00 

00.32 

34.01 

27.32 

00. 

.212 

1452.7 

OBS 

00203 

00.37 

34.037 

27.33 

1463.0 

OBS 

00226 

00.46 

34.130 

27.40 

1454.0 

STO 

00250 

00.65 

34.20 

27.44 

00, 

.246 

1456.2 

OBS 

00251 

00.  BT 

34.206 

27.44 

1456.3 

OBS 

002  76 

01.27 

34.340 

27.52 

1458.7 

STO 

00300 

01.60 

34.35 

27.60 

00. 

.279 

1460.6 

OBS 

003  00 

01.61 

34.353 

27.60 

1460.6 

OBS 

00332 

02.10 

34.450 

27.56 

1463.8 

STO 

OO'.OO 

02.67 

34.64 

27.65 

00. 

.333 

1467.3 

OBS 

00406 

02.73 

34.660 

27.65 

1467.7 

OBS 

00451 

03.17 

34.690 

<7.64 

1470.4 

OBS 

00t69 

03.41 

34.790 

27.70 

1472.1 

OBS 

00493 

03.67 

34.820 

27.70 

1473.4 

SIJ 

00600 

03.76 

34.62 

27.69 

00. 

360 

14  73.8 

J6S 

00502 

03.79 

34.620 

27.69 

14  74.0 

OBS 

00612 

03.90 

34.630 

27.66 

1474.7 

OBS 

00521 

03.90 

34.640 

27.69 

1 4  74  .  3 

OBS 

00550 

04.00 

34.870 

27.70 

1475.8 

STO 

00600 

04.16 

34.69 

27.70 

00. 

42  6 

1477.3 

OBS 

00600 

04.16 

34.690 

27.70 

1477.3 

OBS 

00650 

04.14 

34.900 

27.71 

1478.0 

STO 

00  700 

04.  11 

34.90 

27.72 

00. 

472 

1478.7 

OBS 

00700 

04.11 

34.900 

27.72 

1476.7 

OBS 

00750 

04.04 

34.900 

27.72 

1479.3 

STO 

OOBOO 

03.95 

34.90 

27.73 

00. 

617 

1479.7 

OBS 

00600 

03.96 

34.900 

27.73 

14  79.7 

OBS 

OOB23 

03.92 

34.900 

27.74 

1480.0 

OBS 

00B50 

03.69 

34.900 

27.74 

1480.3 

STO 

00900 

03.66 

34.90 

27.74 

00. 

562 

1481.0 

OBS 

00900 

03.66 

34.900 

27.74 

1481.0 

OBS 

00960 

03.63 

34.900 

27.75 

1481.7 

STO 

01000 

03.60 

34.90 

27.76 

00. 

607 

1462.4 

OBS 

01000 

03.60 

34.900 

27.75 

•  •••1 

1462.4 

P04      TOT    P 


133 


Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    «    T    1    0    N 


DEFIO      31       1355 

coisEC  oo'-a 

Lit  «S   S0.5N 


YE«« 

1473 

eoiop 

tit 

IE"P      -01.0 

OIR    MOT    PER          KINO-DIB   04 

MONTH      0* 

SHIP   Ev 

»ET 

euie    -01.0 

07 

0        3              «INt)-SP0    10 

l/JT 

:o 

D«T1   USE 

1           6*tOMET»    1016.7 

SEl 

klNC-FOR 

hOjd 

oe.« 

IKEt 

05          CLOUD    T/i 

CL/TS 

HEATHER      X4 

LVLTIf 

0£PTH 

lEHP 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTh 

SNO    VEL       OITO              PO' 

JIO 

OOOOj 

-    0.<7 

33.06 

26.62 

00.000 

1442.1 

OSS 

oooji 

-    0.97 

33.060 

26.62 

1*42.2 

STD 

00010 

-    O.SB 

33.12 

26.66 

00.014 

1442.3 

JBS 

00011 

-    0.46 

33.132 

26.66 

1442.3 

STC 

0J020 

-   1.21 

33.17 

26.70 

00.02  6 

1441.4 

oes 

00020 

-    1.23 

33.175 

26.70 

1441.4 

STO 

00030 

-    1.25 

33.16 

26.71 

00.041 

1*41.3 

06S 

00030 

-    1.25 

33.176 

26.71 

1441.3 

SIO 

00050 

-    1.55 

33.27 

26.75 

00.06  7 

1*40.5 

an 

00051 

-    1.57 

33.260 

26.60 

1*40.4 

on 

00064 

-    1.70 

33.315 

26.63 

1440.1 

STO 

00075 

-    l.«3 

33.35 

26.65 

00.056 

1*40.7 

oes 

0007c 

-    1.62 

33.400 

26.50 

1440.6 

STl, 

00100 

-    l.5<. 

33.43 

26.52 

00.126 

1441  .6 

3ii 

00100 

-    1.6, 

33.427 

26.92 

1*41.6 

STO 

00125 

-    1.5< 

33.42 

26.51 

00.155 

1*42.0 

oes 

00125 

-    1.54 

33.420 

26.51 

1**2.0 

oes 

00133 

-    1.55 

33.423 

26.51 

1*42.1 

OdS 

ooite 

-    1.55 

33.440 

26.53 

1**2.* 

STO 

00150 

-    1.30 

33.50 

26.57 

00.163 

1**3.6 

oes 

00150 

-    1.30 

33.500 

26.57 

1**3 .6 

oas 

00175 

-    0.65 

33.540 

26.59 

1**6.0 

STO 

002  00 

-    0.20 

33.6.. 

27.04 

00.236 

1*45.6 

oas 

00200 

-    0.20 

33.64  0 

2  7.04 

1**9.8 

oes 

00225 

00.24 

33.720 

27.06 

1*52.3 

SIL 

00250 

00.50 

33.63 

27.16 

00.284 

1*5*. 1 

OBS 

00250 

00.50 

33.630 

27.16 

1*54.1 

OSS 

00275 

00.75 

33.560 

27.26 

1*55.6 

STO 

003  00 

00.65 

34.12 

27.37 

00.325 

1*56.9 

OBS 

00300 

00.65 

34.120 

27.37 

1*56.9 

oas 

00350 

01.90 

34.350 

27.46 

1*62.7 

STO 

00*00 

02.50 

34.57 

27.61 

00.36  7 

1*66.3 

jes 

OOtOO 

02.50 

34.570 

27.61 

1*66.5 

OBS 

00450 

03.00 

34.700 

27.67 

1*69.6 

STO 

005  00 

03.73 

34.82 

27.69 

00.435 

1*73.7 

OBS 

00500 

03.73 

34.620 

27.69 

1*73.7 

OBS 

00521 

03.50 

34.640 

27.69 

1*7*. 6 

OBS 

00550 

04.00 

34.670 

27.70 

1*75.6 

STO 

00600 

0'i.l6 

34.69 

27.70 

00.461 

1*77.3 

OBS 

006  00 

04.16 

34.650 

27.70 

1*77.3 

ObS 

00650 

04.14 

34.900 

27.71 

1*76.0 

STO 

00700 

04.11 

34.50 

27.72 

00.52  7 

1*76.7 

06S 

00  7  00 

04.11 

34.900 

^7.72 

1478.7 

oes 

00750 

04.04 

34.500 

27.72 

1*75.3 

STO 

ooeoo 

03.55 

34.50 

27.73 

00.672 

1*79.7 

OBS 

ooeoo 

03.95 

34.500 

27.73 

1*74.7 

OBS 

00623 

03.52 

34.900 

27.74 

1*60.0 

OBS 

00650 

03.69 

34.500 

27.74 

1*80.3 

STO 

OOS  00 

03. ao 

34.50 

27.74 

00.617 

1461.0 

OBS 

00900 

03.6  6 

34.900 

27.74 

1461.0 

Oes 

0055  0 

03.63 

34.900 

27.75 

1461.7 

STO 

01000 

03.60 

34.40 

27.75 

00.662 

1462.4 

ObS 

01000 

03.60 

34.900 

27.75 

1462.4 

INST    STO  KECOROER  TEN   SO    1306 

TRACE   DIR  0  i   SOJARE      * 

DURATION  2   SQUARE   45 

(MIC   Oil   233  1    SOJARE    SB 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


(cFIO      31      S^Si 

ccNiEc         oa«s 

LIT  «S    S3       N 

LON>;       i-*6    14       ■ 


N    Q 

IDC         S    T    > 

i    T    1    0   h 

1        0    >   T 

A 

>Et« 

H75 

oOTOP 

•  IR 

TEMP      -01.0 

OIR    HOT    PER 

KINO-OU    04 

INST    STD   RECORDER 

TEN    SO    1306 

MOITm      0« 

Ship  iv 

VET 

BULB      -01.0 

07 

0        3 

Kl'iO-SPO    10 

TRACE    OIR                     D 

5   SauARE      4 

DAr 

20 

OAIt    USE 

1           BlROnETR    1017.0 

SEl 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SOJARE    48 

HOJR 

Of  .a 

>Rc< 

05           CLOUD    T/» 

CL/TR 

UEATnEl       X4 

ORIC    on    234 

1    SSUARE    58 

IVLT»P 

DEPTH 

TEHP 

S<L 

SIOMA-T 

OTNDPTM 

SND    VEL 

0«rG             P34 

TOT    P         N02         N03 

S1D3        H 

STD 

00000 

-    1.02 

3J.77 

26.37 

00.000 

1^.41.5 

OBS 

00000 

-   1.02 

J2.770 

26.37 

i441.5 

SID 

00010 

-    1.02 

32.94 

26.51 

00.016 

1441.9 

OBS 

00010 

-    1.02 

32.940 

26.51 

1441.9 

38  S 

00015 

-    1.06 

32.950 

26.52 

1441.6 

ObS 

OOOIB 

-    l.l? 

32.990 

26.65 

1441.3 

5T0 

00020 

-    1.19 

32.99 

26.56 

00.031 

1441.3 

OBS 

00020 

-    1.19 

32.990 

26.55 

1441.3 

sio 

00030 

-    1.18 

33.00 

26.56 

00.046 

1441.5 

oes 

00030 

-    1.18 

33.003 

26.56 

1441.6 

OdS 

ODO.,5 

-    1.21 

33.050 

26.60 

1441.7 

STJ 

00050 

-    H3 

33.10 

26.65 

00.075 

1440. D 

DBS 

00050 

-    1.43 

33.100 

26.65 

1440.6 

OBS 

00060 

-    1.67 

33.200 

26. 7j 

1440.6 

STO 

00375 

-    1.57 

33.24 

26.77 

00.106 

1440. b 

ObS 

00075 

-    1.57 

33.240 

26.77 

1440.6 

OSS 

0O0S5 

-    1.57 

33.240 

26.77 

1441.1 

STO 

00103 

-     1.56 

33.24 

26.77 

00.140 

1441.2 

OBS 

0010<, 

-    1.6b 

33.260 

26.77 

1441.3 

STO 

00125 

-    1.56 

33.36 

26.66 

33.171 

1441  .6 

OdS 

03125 

-    1.56 

33.360 

26.66 

1441. b 

OBS 

OOUb 

-    1.55 

33.440 

26.93 

1442.4 

ST1< 

00150 

-    1.33 

33.50 

26.97 

00.199 

1443.6 

ObS 

00150 

-    1.30 

33.530 

26.97 

1443.6 

OBS 

00175 

-    0.69 

33.540 

26.99 

1446.0 

STD 

00203 

-    0.20 

33.64 

2  7.04 

00.252 

1449. b 

OBS 

002  J3 

-    0.20 

33.640 

27.04 

1449.6 

OBS 

03225 

00.2". 

33.720 

27.06 

1462.3 

STO 

00250 

00.50 

33.63 

27.16 

00.301 

1454.1 

OBS 

00250 

00.50 

33.630 

27.16 

1454.1 

OBS 

00275 

00.75 

33.960 

27.26 

1455.6 

STO 

003  00 

03.66 

34.12 

27.37 

00.342 

145b. 9 

OBS 

00300 

03.65 

34.120 

27.37 

145b. 9 

ObS 

00350 

01.90 

34.350 

27.48 

1462.7 

STD 

004  00 

02.50 

34.57 

27.61 

00.403 

1466.5 

OBS 

o:>-.ii 

02.53 

34.570 

27.61 

1466.5 

OBS 

oo-so 

03.00 

34.700 

27.67 

t4o9.b 

STO 

00533 

03.73 

34. B2 

27.69 

00.452 

1473.7 

OBS 

03503 

03.73 

34.620 

27.69 

1473.7 

OBS 

00521 

03.90 

34.640 

27.69 

1474.8 

OBS 

03550 

04.00 

34.670 

27.70 

1475.8 

STO 

00b  03 

04.16 

34.69 

27.70 

00.49B 

1477.3 

OBS 

OObOO 

04.16 

34.890 

27.70 

1477.3 

OBS 

OObSO 

04.14 

34.900 

27.71 

i47B.O 

STO 

007  03 

04.11 

34.90 

27.72 

00.544 

1478.7 

DBS 

00703 

04.11 

34.900 

27.72 

1478.7 

OBS 

00750 

04.04 

34.900 

27.72 

1479.3 

STD 

008  00 

03.96 

34.90 

27.73 

00.589 

1479.7 

oes 

00603 

03.95 

34.900 

27.73 

1479.7 

OBS 

00625 

03.92 

34.900 

27.74 

1460.0 

OBS 

00650 

33.69 

34.900 

27.74 

1480.3 

STO 

00900 

03,66 

34.90 

27.74 

00.634 

1461.0 

OSS 

00903 

03.66 

34.900 

27.74 

1481.3 

OBS 

00553 

03. B3 

34.900 

27.75 

1461.7 

STO 

01000 

03.  BO 

34.90 

27.75 

00.676 

1462.4 

OBS 

010  00 

03.63 

34.900 

27.75 

1462.4 

REFID      31      8356 
CONSEC  9363 

III  te    21. in 

LONG      347    36.0rf 


YEA) 

1973 

eOTOP    00171 

AIR 

TEHP         05.0 

OIR    HOT    PER 

HINO-DIR 

00 

INST    STD  RECORDER 

TEN   Sa    1306 

NO^Tn      34 

SHIP   EV 

NET 

euLS         06.0 

00 

0        3 

KINO-SPO 

00 

TRACE    OIR                   0 

6    SaUARE       4 

OAT 

20 

DATA   USE 

1 

(AROMETR    1016.2 

SEA 

KlNO-FOR 

SURA  HON 

2    SOJARE    66 

nou> 

14. B 

AREA 

05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

•EATHER 

X7 

ORIO    Oil    235 

1    SauARE    67 

.»LT»P 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

tUHA-T 

OTNOPTH 

SND    KEl 

OXTO 

P04 

TOT    P         N02         N03 

S103        Pri 

STD 

OOOOO 

. 

32.92 

26.60 

00.033 

1443.6 

OBS 

0J033 

- 

32.920 

26.50 

1440.6 

STO 

00010 

- 

52.95 

26.52 

00.016 

1440.9 

G6S 

00311 

- 

32.960 

26.52 

14  41-.  0 

STO 

00020 

- 

32.95 

26.53 

00.031 

1440.4 

OBS 

00020 

- 

32.957 

26.53 

1440.4 

STO 

00330 

- 

33.05 

26.61 

03.045 

1440.1 

365 

00033 

- 

33.060 

26.61 

1440.1 

SID 

00353 

• 

33.12 

26.66 

00.074 

1440.7 

OBS 

00351 

- 

33.122 

26.67 

1440. B 

STD 

00075 

- 

33.16 

26.71 

00.108 

1441.5 

OBS 

30376 

- 

33.160 

26.71 

1441.5 

STD 

00100 

- 

33.31 

26.63 

00.140 

1441.0 

OBS 

00130 

- 

33.316 

26.63 

1441.0 

oes 

00104 

- 

33.315 

26.63 

1440.8 

STO 

00125 

- 

33.41 

26.91 

00.169 

1441.4 

oes 

00125 

- 

33.412 

26.91 

1441.4 

STO 

00160 

- 

33.45 

26.93 

00.198 

1443.1 

ObS 

00153 

- 

33.464 

26.93 

1443.1 

OBS 

00156 

' 

33.456 

26.94 

1443.2 

• 
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Table  I.     Observed  oceanograpliic  data  uccupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION 


kifiD    31     an 

VEX 

1973 

BJTOP    003S0 

All) 

TEMP         05.7 

cm    MCT    PER 

HIMD-Om 

00 

INST    STO  DECOROER 

Tf 

CONSEC              OJil 

MONTH      0^ 

SMlf    EV 

HE! 

euiB         05.2 

00 

0        0 

HINO-SPt 

00 

TRACE    DIR                     D 

5 

ItT          4«   1«      H 

0»r 

20 

OATl   USE       1 

tAKOHETI)   lOle.O 

SEA 

«lND-fO« 

DURATION 

2 

LON&      J'*'!   2^      M 

h3j« 

lo.2 

tKEt             05 

ClOUO    T/A 

CL/td 

KEATnER 

X4 

ORIG    on    236 

1 

Ci^I^JVI  IME 

l»lt»i> 

OEPTrl 

TtHP 

SAL 

SISMA-T 

OIMOPTm 

SNO    VcL 

oxtc 

PQ4 

TOT    P         N02          N03 

SI03 

STO 

00000 

-    1.07 

32.95 

00.000 

1441.5 

lo.J 

oes 

00003 

-    1.07 

32.950 

1441.5 

06S 

00003 

-    1.10 

32.430 

1441.4 

STO 

00010 

-    1.19 

32.9* 

00.015 

144L.1 

OBS 

00011 

-    1.21 

32.940 

1441.0 

STO 

00020 

-    1.26 

32.95 

00.031 

1440.9 

oas 

00020 

-    1.27 

32.950 

1440.9 

STO 

00030 

-    1.50 

32.95 

00.046 

1439.9 

OiS 

00030 

-    1.51 

32.950 

1439.9 

STO 

00050 

-    1.55 

33.11 

00.075 

1440.3 

an 

OOOSl 

-    1.55 

53.120 

1440.3 

510 

0007S 

-     1.66 

33.27 

00.108 

1443.4 

on 

OJOTo 

-     1.67 

33.270 

1440.4 

DBS 

00093 

-    1.75 

33.320 

1440.3 

STO 

00 100 

-    i.73 

33.31 

00.139 

1440.5 

DBS 

00100 

-    1.73 

33.310 

1440.5 

STO 

0012S 

-     l.«B 

33. to 

00.169 

1442.2 

OdS 

00125 

-    1.<.8 

33. 400 

1442.3 

STO 

00150 

-    1.47 

33.43 

00 . 1 9  7 

1442.7 

OdS 

00150 

-    1.'.7 

33.130 

1442.6 

DBS 

00177 

-    1.20 

33.530 

1444.6 

STO 

002  00 

-  o-e* 

33.65 

00.251 

1446.6 

DBS 

00201 

-    0.61 

33.660 

1447.0 

DBS 

00226 

-    0.3* 

33.790 

1449.6 

STO 

00250 

-    0.37 

33.66 

00.296 

1450.1 

OBS 

00251 

-    0.37 

33.663 

1450.2 

CBS 

00262 

00.01 

33.870 

1452.1 

OBS 

002  76 

00. l* 

33.960 

1453.1 

STO 

003  00 

00.55 

34.14 

00.335 

1455.6 

OBS 

00300 

00.56 

34.145 

1455.6 

OBS 

00335 

00.  S3 

34.209 

1457.5 

• 

TEN   SO    1306 

SOJARE  4 
SOUARE  66 
SOUARE    67 


kEflO       Jl        ojSa 
CONSEC  0./52 

laT  -.o    16      N 

LONO      047    17      • 


CASTnjm/T IME 


YEAR 

1973 

B070P    00759 

AIR 

TEMP         03.2 

OIR    HOT    PER 

HIKO-Olft    07 

INST    STD   RECORDER 

TEN   Sw   1306 

MONTM      04 

SHIP    EV 

MET 

BULB          03.2 

07 

0         2 

«1V0-SPD    Oo 

TRACE    OIR                     0 

5    ^OUARE      4 

DAT 

20 

DATA    JSE       1 

BAROMETR    1015.0 

SEA 

«lNO-fOR 

DURATION 

2    SJJARE    tt 

MOJR 

17.5 

AREA               0  5 

CLOUC    T/A 

CL/TR 

WEATHER       X4 

ORIO    Oil    237 

1    SOUARE    67 

l»lttp 

OEPTm 

TEMP 

SAL 

SIOMA-I 

DVNOPTH 

SNO    VEl 

OxrO               P04 

TOT    P-     N02          N03 

SI03        PH 

STO 

00000 

-    0.92 

32.96 

26.52 

00.000 

1442.2 

OBS 

00001 

-    0.92 

32.960 

26.52 

1442.2 

OBS 

00003 

-    1.07 

32.950 

26.52 

1441.5 

STO 

00010 

-    1.10 

32.95 

26.52 

00.015 

1441.5 

OBS 

ooou 

-    1.12 

32.960 

26.53 

1441.4 

STO 

0JJ20 

-     1.34 

33.09 

26.64 

00.030 

1440.7 

06S 

00020 

-    1.36 

33.100 

26.65 

1440.7 

STO 

OOJiO 

-     1.56 

33.17 

26.71 

00.044 

1440.0 

OBS 

0J030 

-    1.57 

33.170 

26.71 

14  39.9 

STO 

00050 

-    1.57 

33.25 

26.76 

00.070 

1440.4 

OBS 

00051 

-    1.58 

33.260 

26.76 

1440.4 

06S 

00062 

-    1.70 

33.320 

26.63 

1440.1 

DBS 

00064 

-    1.69 

33.310 

26.83 

1440.1 

STO 

00075 

-    1.46 

33.32 

26.82 

00.101 

l44i.3 

OBS 

00076 

-    1.47 

3j.3n 

26. a3 

1441.4 

S7J 

00100 

-    1.51 

33.42 

26.91 

00.131 

14..1.7 

OBS 

00100 

-    1.51 

33.425 

26.91 

1441.7 

STO 

00125 

-    1.34 

33.45 

26.93 

00.159 

1443.0 

OBS 

00125 

-    1.33 

33.450 

26.93 

1443.0 

STO 

00150 

-    J.B6 

33.65 

27.06 

00.186 

1443.9 

OBS 

00150 

-    0.65 

33.6  55 

2  7.06 

1446.0 

OBS 

00175 

-    0.4? 

33.865 

27.23 

1448.4 

STD 

002  00 

00.22 

34.08 

27.37 

00.228 

1452.3 

OBS 

00203 

00. 2B 

34.095 

27.38 

14  52 .7 

OBS 

00226 

00.45 

34.100 

27.36 

14  53.8 

STO 

00250 

00.67 

34.21 

27.44 

00.262 

1456.3 

DBS 

00251 

00.39 

34.220 

27.45 

14  56.4 

OBS 

002  76 

01.17 

3-.. 306 

27.50 

14  36.2 

STO 

00300 

01.35 

34.33 

27.50 

00.293 

1459.4 

OBS 

00300 

01.36 

34.330 

27.50 

1459.5 

OBS 

00350 

01.77 

34.460 

27.58 

1462.3 

STO 

OO.OO 

02.21 

34.55 

27.62 

00.348 

1465.1 

OBS 

00401 

02.21 

34.553 

27.62 

1465.2 

OBS 

00426 

02.16 

34.555 

27.65 

1465.5 

OBS 

0045O 

03.19 

34.735 

27.66 

1470.6 

STD 

0050J 

03.6  5 

34.64 

27.69 

00.396 

1  4  74  .  3 

OBS 

O05J2 

03.86 

34.640 

27.69 

14  74.4 

OBS 

00550 

04.  06 

34.900 

27.72 

1476.0 

STO 

00600 

0...15 

34.89 

27.70 

00.442 

1477.2 

OBS 

OOeJl 

04.15 

34.890 

27.70 

1477.3 

OBS 

006  51 

04.21 

34.670 

27.68 

1476.3 

SID 

0070J 

04.2  0 

34.66 

27.64 

00.464 

1479.1 

OBS 

00700 

04.20 

34.860 

27.69 

1479.1 

OBS 

00  736 

04.17 

34.666 

27.70 

1479.6 

* 
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Table  I.     Observed  oceanographie  data  oecupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    »     T     1    0    N 


CONSEC  iOii 

LIT  >c   12      h 

L0N3       0^7    14       H 


tEi« 

1573 

60T0P     J»2 

25            IIP 

TEMP          00.0            DIP    HGT     PEP 

H0N7n     04 

Ship  ev 

•  EI 

BULB          00. 0               13 

1         2 

D»t 

20 

OlTl    USE 

1           BJBOKEIR    1014.2           S£» 

hOj^ 

10.7 

1RE< 

06            ClOOO    I/J 

Cl/TP 

LVLIYP 

DEPTH 

lEBP 

SAL 

SI0H4-T 

OrNDPTM 

SNO    VEl 

STD 

OJOOj 

-    0.»3 

32.96 

26.52 

00.000 

1442.6 

OoS 

OOOJl 

-    0.63 

32.564 

^o.52 

1442.7 

OBS 

00007 

-    1.04 

32.560 

26.52 

1441.6 

SID 

00010 

-    I.IB 

33.04 

26.5  9 

00.015 

1441.3 

OSS 

00011 

-    1.24 

33.060 

26.63 

1441.1 

SIO 

000^0 

-     1.33 

33.15 

26.66 

00.025 

1440.5 

DBS 

ooo;j 

-    1.3.. 

33.155 

26.69 

1440.6 

OiS 

000.2 

-    1.33 

33.170 

26.70 

1440.9 

OBS 

ooo^s 

-    1.74 

33.294 

26.61 

1435.3 

SIO 

00030 

-    1.74 

33.30 

26.62 

00.042 

1439.3 

OBS 

00030 

-    1.74 

33.300 

26.62 

1439.3 

SIO 

oooso 

-    1.65 

33.30 

26.61 

00.067 

1440.1 

OBS 

OOOSl 

-    1.6.. 

33.255 

26.61 

1440.1 

510 

00075 

-    1.37 

33.44 

26.52 

00.057 

1442.0 

CBS 

0007t 

-    1.3t 

33.440 

26.52 

1442.1 

SIO 

00100 

-    1.36 

33.49 

26.56 

00.125 

1442.6 

OBS 

OOIOO 

-    i.36 

33.452 

26.56 

1442.5 

SID 

0012  5 

-    1.10 

33.63 

2  7.06 

00.151 

14,4.3 

OBS 

00125 

-    l.OS 

33.630 

27.07 

1444.4 

STO 

00150 

-    0.46 

33.75 

27.17 

00.174 

1446.0 

OdS 

00150 

-    0.45 

33. 796 

27.16 

1446.0 

OBS 

00175 

-    0.17 

33.560 

27.31 

1450.0 

OBS 

001B4 

-    0.05 

33.955 

27.32 

1460.7 

OBS 

00168 

00.26 

34.09  0 

27.36 

1452... 

SIO 

00200 

00.40 

34.11 

27.35 

00.214 

1463.2 

OBS 

00201 

00.42 

34.110 

27.35 

1463.3 

OBS 

00226 

00.66 

34.155 

27.43 

1455.6 

SIO 

00250 

01.14 

34.31 

27.50 

00.247 

1457.0 

OBS 

00251 

01.16 

34.310 

27.50 

1457.7 

OBS 

00277 

01.63 

34.333 

^7.49 

14  55.5 

SIO 

003  00 

01. d7 

34.43 

27.56 

00.276 

1461.0 

OBS 

00300 

01.66 

34.430 

27.56 

1461.0 

OBS 

00350 

CP.13 

34.54  0 

27.61 

1464.0 

SIO 

OOtOO 

02.29 

34.56 

27.61 

00.32  6 

1465.5 

OBS 

00<>01 

02.30 

34.560 

27.62 

1465.6 

OBS 

00422 

02.45 

34.640 

2  7.66 

1466.9 

OBS 

00432 

02.76 

34.670 

27.67 

1466.2 

ObS 

00437 

03.01 

34.660 

2  7.65 

1469.4 

OBS 

00451 

03.15 

34.650 

27.64 

1470.4 

SIO 

00500 

03.72 

34.81 

27.69 

00.377 

1473.7 

OBS 

0050U 

03.73 

34.615 

27.69 

1473.7 

OBS 

0055J 

O'-.oe 

3-. 660 

27.70 

1 4  76  . 1 

SIO 

OOcOO 

04.15 

34.67 

27.65 

00.423 

1477.2 

OBS 

OOoOl 

04.15 

34.670 

27.69 

1477.2 

Cos 

00651 

04.15 

34.660 

27.70 

1476.1 

SIO 

0O7O0 

0,.12 

34.69 

27.71 

00.470 

1476.6 

OBS 

007  00 

04.12 

34.6>0 

27.71 

1476.6 

OBS 

00760 

04.06 

34.690 

27.71 

1479.4 

SID 

ooaoo 

03.56 

34.69 

27.72 

00.616 

1475.6 

OBS 

OOBOl 

03. 5e 

34.690 

27.72 

14  75.6 

OSS 

00650 

03.50 

34.695 

27.73 

1460.4 

SIO 

005  00 

03.66 

34.69 

27.73 

00.562 

1481.1 

OBS 

00900 

03.60 

34.690 

27.73 

1461.1 

OBS 

00551 

03.64 

34.650 

27.74 

1461 .6 

SIO 

GIOOO 

03.62 

34.90 

27.75 

00.606 

1482.5 

OBS 

01001 

03.62 

34.900 

27.75 

1462.5 

OBS 

01005 

03.62 

34.691 

27.74 

1482.6 

■IND-OIP    03  INST    STD  PECOROER  TE4    SO    1306 

alNO-SPO  06  TRACE   DIA  0  i   SbJtRE      4 

alNO-FOR  OuRtTIOK  2    SSOIRE    66 

mEAIhER      X4  ORIC    Oil    238  1    SCJtRE    67 
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Table  I.     Observed  f)ceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


N    0 

0   C         SI 

[    6    T    1    0    f 

1         0    A    T    A 

ttf,:    i:     liss 

rE>) 

1S73 

60TOP    ul«tj 

tu 

TE"P         06, 

.4          01*    nCT   rc          nINO-OII)   06 

CONicC             JJ><i 

HOMTn     0* 

SHIP   (V 

HEI 

Bute        06, 

.4            05 

1         4             alNO-SPO   10 

L«T             «•    Ot.SN 

D«r 

20 

OtTl   USE       1 

emoKETt  1013, 

,7          SEA 

klND-FOD 

1010      9«t   S«      a 

nOJ» 

:i.o 

<ltE«            OS 

ClOOD    T/> 

CL/TR 

MEAIriER       A2 

CtSTNUX/tlMi 

IVLTYP 

oefTM 

TEMP 

S«l 

SIGM-I 

OVNOPTH 

SNO    «EL      OXrG             PO' 

STO 

00000 

-    0.83 

32.96 

26.52 

00.000 

1442.6 

11.0 

OBi 

00001 

-  o.a3 

32.964 

26.52 

1442.7 

OSS 

oooos 

-    0.85 

32.968 

26.52 

1442.6 

oas 

00007 

-    0.91 

32.950 

26.51 

1442.4 

DBS 

00009 

-    1.20 

33.070 

26.62 

1441.2 

SIO 

00010 

-    1.21 

33.07 

26.62 

00.015 

1441.2 

OBS 

00011 

-    1.24 

33.060 

26.63 

144L.1 

sro 

O0020 

-    1.33 

33.15 

26.68 

00.029 

1440.9 

oes 

00020 

-    I. 3* 

33.155 

26.69 

1440.8 

OoS 

00022 

-    1.33 

33.170 

26.70 

1.40.9 

ots 

0002) 

-    l.Ti 

33.294 

26.81 

1439.3 

STD 

OO030 

•    l.T, 

33.30 

26.82 

00.042 

1439.3 

OlS 

000.90 

-   l.T, 

33.^00 

26.82 

1439.3 

STO 

oooso 

-   J. 65 

33.30 

26. Bl 

00.067 

1440.1 

OBS 

OOOil 

-    1.64 

33.295 

26.81 

1440.1 

STO 

0007S 

-    1.37 

33.44 

26.92 

00.096 

1442.0 

ots 

00076 

-    1.36 

33.440 

26.92 

1442.1 

SIO 

00100 

-    1.35 

33.50 

26.97 

00.124 

1442.6 

oes 

00100 

-    1.35 

33.500 

26.97 

1442.6 

SID 

0012S 

-    1.10 

33.63 

27.06 

00.150 

1444.3 

oes 

0012S 

-   1.09 

33.630 

27.07 

1444.4 

STO 

OOISO 

-     0.66 

33.75 

27.17 

00.174 

1448.0 

ots 

OOISO 

-   0.65 

33.795 

27.18 

1448. 0 

OBS 

00175 

-    0.17 

33.980 

27.31 

1450.0 

oes 

001b<i 

-    0.05 

33.995 

27.52 

1*50.7 

OBS 

OOIBB 

00.26 

34.090 

27.38 

1452.4 

SIO 

002  00 

00.40 

34.11 

27.39 

00.214 

1453.2 

CBS 

00201 

00. ..2 

34.110 

27.39 

1453.3 

OBS 

00226 

00.86 

34.195 

27.43 

1455.6 

STO 

00250 

01.14 

34.31 

27.50 

00.247 

1*57.6 

OBS 

00251 

01.1c 

34.310 

27.50 

1457.7 

oes 

002  76 

01.47 

34.320 

27.49 

1459.9 

SIO 

00  9  00 

01.67 

34,43 

27.96 

00.275 

1461.0 

DBS 

C0300 

01.68 

34.430 

27.56 

1461.0 

oas 

00329 

02.05 

34,480 

27.57 

1463.1 

OSS 

00350 

02.13 

34.540 

27.61 

1*64.0 

oas 

00375 

02.13 

34.550 

27.62 

1464.4 

$10 

00«00 

02.29 

34.56 

27.61 

00.328 

1469.9 

OBS 

00401 

02.30 

34.560 

27.62 

1*65.6 

oes 

00«22 

02.49 

34.650 

27.67 

1466.9 

oes 

00«26 

02.69 

34.670 

27.67 

1467.9 

STO 

00500 

03.72 

34.81 

27.69 

00.376 

1473.7 

oes 

00500 

03.73 

34.815 

2  7.69 

1473.7 

oes 

00550 

04.08 

34.860 

27.70 

1476.1 

STO 

00600 

04.15 

34.87 

27.69 

00.42  3 

1477.2 

OBS 

00601 

04.15 

34.870 

27.69 

1477.2 

OBS 

00626 

04.15 

34.880 

27.70 

1*77.7 

OBS 

00651 

04.15 

34.880 

27.70 

1478.1 

oes 

00675 

04.15 

34.890 

27.70 

1478.5 

SIO 

007  00 

04.12 

34.89 

27.71 

00.470 

1478.8 

oes 

00700 

04.12 

34.890 

27.71 

1*78.8 

oas 

00725 

04.10 

34.890 

27.71 

1*79.1 

oas 

00750 

04.08 

34.890 

27.71 

1*79.4 

oas 

00776 

03.9  7 

34.890 

27.72 

1*79.4 

STO 

ooaoo 

03.96 

34.89 

27.72 

00.516 

1479.8 

oes 

ooeoi 

03.96 

34.890 

27.72 

14  79.8 

oas 

00626 

03.92 

34.900 

27.74 

1480. 0 

oes 

00B50 

03.90 

34.895 

27.73 

1480.4 

oes 

00675 

03.88 

34.900 

27.74 

1480.7 

STO 

ootoo 

03.88 

34.89 

27.73 

00.962 

14B1.1 

oes 

0O5O0 

03.88 

34.890 

27.73 

1481.1 

OBS 

00425 

03.85 

34.890 

27.74 

1481.4 

oas 

00551 

03.84 

34.890 

27.74 

1481.8 

oes 

009  76 

03.83 

34.89  0 

2  7.74 

1482.2 

SIO 

01000 

03.81 

34. B9 

27.74 

00.607 

1*82.9 

oes 

01003 

03.81 

34.690 

27.74 
•  ••• 

1482.5 

• 

INST    STO  BECOeOE*  Ten  SU  1306 

TBACE   Die  0  9   SSUAIE      * 

OUAATION  2    StrOAKE    66 

OK  10    Oil    23  9  1    SSUAKE    66 


POt     TOT   P"     NC2        N03        SI03 
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Table  I.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


i    T    1    T    1    0   N 


iieFiD     =1     an        TEt< 

i973 

BOTOP    00631            UK 

TEXP         02.8 

OIR    MGT    PER           UINO-Oia    03 

CONSec             mi          na-vTi 

M      0* 

SMlP    EV 

»ET 

BULB         02.8 

03 

0         2               HINO-SPD    16 

lAT           ^o   01      N           OAT 

20 

Dili    USE 

1           eiROHETD    1012.6 

SEA 

.INO-FOR 

LOVS      :iho   H      tl           hOjR 

a.t, 

tnil 

05           CLOUO    T/« 

Cl/Tk                          HEATHER      X2 

C«SI^u1/tI■<£      i.»lT»P 

DEPTH 

TEMP 

SIL 

S1G"«-T 

OrNOPTM 

SNO    VEL       OXirO              PO' 

SIO 

OOOOJ 

01.04 

33.25 

26.66 

00 

.000 

1451.6 

13. t        QSS 

COOJl 

01.04 

33.250 

26.66 

1451.6 

oes 

oooo; 

01.04 

33.260 

26.67 

1451.6 

jro 

OOOIJ 

01.02 

33.26 

26.67 

00 

.014 

1451.7 

sto 

0002  0 

00.66 

33.26 

26.69 

00 

.02  6 

1450.2 

061 

OOJiO 

00.63 

33.260 

26.69 

1450.1 

ObS 

000:2 

00.5  7 

33.230 

26.6  7 

1449.6 

SIO 

00030 

00.54 

33.27 

26.70 

00 

.041 

1449.9 

06S 

000>0 

00.54 

33.270 

26.70 

1449.9 

sro 

oooso 

00.95 

33.29 

26.7  0 

00 

.06  6 

1452.1 

OBS 

00051 

00.99 

33.220 

26.72 

1452.3 

36S 

00053 

01.04 

33.360 

26.75 

1452.6 

oes 

0006J 

01.13 

33.510 

26.61 

1456.5 

ObS 

000C2 

01.19 

33.480 

26.63 

1453.6 

OBS 

C0J|><> 

00.74 

33.040 

26.99 

1451.6 

OBS 

OOOoB 

01.22 

33.680 

26.99 

1454.1 

OBS 

OOOIO 

01.18 

33.700 

27.01 

1 4  54  .  0 

OBS 

00074 

00.53 

33.680 

27.03 

1451  .1 

STO 

00075 

00.57 

33.73 

27.06 

00 

.097 

1451.4 

OBS 

0007O 

00.61 

33.760 

27.11 

1 4  51  . 6 

OBS 

00078 

00.62 

33.790 

27.12 

1451.7 

OBS 

00081 

00.86 

33.620 

27.13 

14  52.9 

OBS 

000B3 

00. 7i 

33.840 

27.15 

1452.3 

OBS 

OOOBT 

00.68 

33.640 

27.15 

1452.2 

oes 

00095 

00.24 

33.860 

27.20 

1450.4 

STO 

00100 

-   0.09 

33.66 

27.21 

00 

.121 

1448.9 

OBS 

00100 

-    0.12 

33.860 

27.21 

1446.8 

OBS 

CO  106 

-    0.01 

;-3.960 

27.31 

1449.6 

OBS 

00112 

00.2  6 

33.960 

27.29 

1450.9 

085 

00121 

00.35 

34.100 

27.38 

1451  .7 

STO 

00125 

00.64 

34.12 

27.36 

00 

.140 

1453.0 

OBS 

00125 

00.67 

34.120 

27.38 

1453.2 

OBS 

00129 

00.67 

34.140 

27.40 

1453.3 

OBS 

OOlii 

01.28 

34.210 

27.41 

1456.2 

OBS 

00137 

02.57 

34.340 

27.42 

1462.1 

oes 

OOK', 

02.58 

34.340 

27.42 

1462.3 

OBS 

OOl-tc 

02.76 

34.400 

27.45 

1463.3 

SIO 

00150 

03.12 

34.45 

2  7.46 

00. 

.157 

1464.9 

OBS 

00152 

03.32 

34.480 

27.46 

1465.6 

OBS 

00171 

03.64 

34.560 

27.47 

1466.4 

OBS 

0017i 

04.02 

34.580 

27.47 

1469.2 

OBS 

00177 

03.99 

34.540 

27.44    • 

1469.1 

OBS 

00180 

03.81 

34.550 

27.47 

1466.4 

oes 

00184 

04.05 

34.590 

27.46 

1469.6 

OBS 

00188 

04.18 

34.600 

27.47 

1470.2 

OBS 

ooise 

02.24 

34.360 

27.46 

1461.7 

STO 

002  00 

02.10 

34.35 

27.46 

00, 

.169 

1461. J 

OBS 

00201 

01.98 

34.340 

27.47 

1460.6 

CBS 

00226 

01.69 

34.450 

27.56 

1459.9 

STD 

002  50 

02.11 

34.49 

27.57 

00. 

219 

1462.1 

OBS 

00251 

02.12 

34.490 

27.56 

1462.2 

OBS 

0027£ 

02.23 

34.550 

27.61 

1463.2 

SIO 

003  00 

02.41 

34.55 

27.60 

00. 

245 

1464,4 

OBS 

003  00 

02.42 

34.550 

27.60 

1 464  .  4 

oes 

00350 

03.35 

34.790 

27.71 

1469.6 

SIO 

OO400 

03.94 

34.69 

27.73 

00. 

291 

1473.0 

OBS 

OOiOl 

03.95 

34.890 

27.73 

1473.1 

OBS 

00451 

04. IB 

34.900 

27.71 

1474.9 

STO 

00500 

04.21 

54.69 

27.70 

00. 

335 

1475.8 

OBS 

005  00 

04.21 

34.67    P 

27.660 

OBS 

00550 

04.22 

34.690 

27.70 

1476.7 

STO 

006  00 

04.21 

34.90 

27.71 

00. 

361 

1477.5 

CBS 

00601 

04.21 

34.500 

27.71 

»••• 

1477.5 

ft 

INST    STO   RECOROER  TEX    Sil    1306 

TRACE    OIR                      0  i    SbUARE       4 

DURATION  2    SOUARE    6t 

ORIO    Oil    240  1    SQUARE    66 


P04       TOT    P" 
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TablIs  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION 


COhSEQ  OJio 

LIT  4!    53      H 


»£»< 

J973 

eoTOP  03a 

iO            >IR 

lEHP         03.5 

0I>    HOT    PED           HlNO-OIII    04 

IhST    STO   RECORDER 

TEH   SQ    liOt 

NONTn      04 

Ship  ew 

MET 

6ULB        02.6 

05 

2         2              BINO-SPO   20 

TRACE    OIR                     0 

>    SfaJARE       « 

tlT 

21 

DtTl   USE 

1           BIDOHETA    1007. a 

SEA 

»lN0-fQR 

DURATION 

2    SSJARE    46 

nOu« 

03. <• 

AilEl 

05           CLOOO    T/» 

CL/TB 

HEATnER      «6 

0«I0    Oil    241 

1    SOJARE    96 

LVLTrP 

DEPtM 

TEMP 

SAL 

SI  am- 1 

0»NOPTM 

SNO    VEL      OXJG             P04 

lOT    P-     N02         N03 

SI03         PH 

SIO 

00000 

03.18 

33.50 

26.70 

00.000 

1461.3 

QBS 

00001 

03.  le 

33.500 

26.70 

1461  .4 

STO 

00010 

03.19 

33.52 

26.71 

00.013 

1461.6 

oes 

00011 

03.19 

33.520 

26.71 

1461.6 

ObS 

00017 

03.17 

33.510 

26.70 

1461.6 

SIO 

OOOiO 

02.83 

33.46 

26.71 

00.02  7 

1460.1 

06i 

0002'. 

02.44 

33.440 

26.71 

145(1..5 

SIO 

00030 

02.28 

33.41 

26.70 

00.040 

1457.6 

OBS 

0003  0 

02.2  6 

33.410 

26.7  0 

1457.7 

OBS 

00036 

02.01 

33.390 

26.70 

1456.7 

oes 

OOOlO 

01.99 

33.410 

26.72 

1456.7 

oes 

0004S 

02.01 

33.410 

26.7  2 

1456.9 

oes 

000-.9 

04.60 

33.990 

26.94 

1468.0 

SIO 

00030 

04.71 

34.01 

26.94 

00.065 

1469.3 

DBS 

oooss 

05.54 

34.140 

26.95 

1473.0 

065 

oaos9 

05.78 

34.200 

26.97 

1474.1 

oes 

0006  0 

05.77 

34.210 

26.96 

1474.1 

oes 

00068 

06.03 

34.300 

27.02 

1475.4 

oes 

00072 

05.57 

34.350 

27.11 

1473.7 

SIO 

00075 

05.77 

34.39 

27.12 

00.091 

1474.6 

oes 

00063 

06.13 

34.4eO 

27.13 

1476.3 

oes 

oooe? 

06.15 

34.470 

27.14 

1476.4 

SIO 

00100 

06.12 

34.53 

27.18 

00.115 

1476.6 

oes 

00100 

06.12 

34.530 

27.19 

1476.6 

oes 

00102 

06.24 

34.540 

27.18 

1477.1 

oes 

00114 

06.07 

34.540 

27.20 

1 4  76 . 6 

SID 

00123 

06.44 

34.66 

27.26 

00.137 

1476.5 

oes 

00123 

06.45 

34.680 

27.26 

1478.5 

oes 

00137 

06.57 

34.690 

27.25 

1479.2 

oes 

00142 

05.92 

34.560 

27.24 

1476.5 

STO 

OOISO 

05.87 

34. 5t 

27.24 

00.156 

1476.4 

OBS 

00132 

05.86 

34.550 

27.24 

i476.4 

oes 

ooisa 

05.33 

34.530 

27.29 

1474.3 

oes 

00175 

05.12 

34.550 

27.33 

1473.6 

oes 

001  ee 

05.06 

34.550 

27.33 

1473.6 

oes 

001S6 

05.50 

34.660 

27.36 

1475.9 

SID 

00200 

05.55 

34.69 

27.39 

00 . 1 9  7 

1476.1 

oes 

00201 

05.56 

34.700 

27.34 

1476.2 

oes 

0022c 

05.27 

34.660 

27.41 

1475.4 

STO 

00250 

05.16 

34.69 

27.43 

00.233 

1475.4 

oes 

00251 

05.15 

34.690 

27.43 

1475.4 

oes 

00277 

05.00 

3A.7e0 

27.52 

1475.3 

STO 

00300 

04.94 

34.62 

2  7.56 

00.264 

1475.5 

oes 

O03O0 

04.94 

34.620 

27.56 

1475.5 

DBS 

00304 

04. 9S 

34.630 

27.56 

1475.7 

oes 

00310 

05.26 

34.690 

27.56 

1477.0 

oes 

00350 

05.06 

34.690 

27.60 

1476.9 

SIO 

00400 

05.09 

34.89 

27.60 

00.32  0 

1477.6 

oes 

00401 

05.09 

34.890 

27.60 

1477.9 

oes 

00451 

05.13 

35.010 

27.69 

1479.0 

SIO 

00500 

04.(9 

35.01 

27.72 

00.370 

14  76.6 

OBS 

005  00 

04.69 

35.010 

27.72 

14  76.6 

oes 

0055J 

04.70 

35.010 

27.74 

1476.9 

STO 

006  00 

04.59 

35.01 

27.75 

00.414 

1479.2 

OBS 

00601 

04.59 

35.010 

27.75 

1479.3 

06S 

00652 

04.51 

35.020 

27.77 

1474.8 

STO 

00700 

04.45 

35.02 

27.77 

00.455 

1460.3 

OBS 

00700 

04.45 

35.020 

27.77 

1460.3 

OBS 

00750 

04.34 

35.010 

27.76 

1480. 7 

oes 

00776 

04.39 

35.010 

27.77 

1461.4 

SIO 

00800 

04.25 

35.01 

27.79 

00.496 

1461.2 

OBS 

00603 

04.24 

35.010 

27.79 

1461  .2 

oes 

00850 

04. 2j 

35.010 

27.79 

1461.9 

SIO 

oosoo 

04.03 

34.99 

27.60 

00.536 

1481.9 

oes 

00900 

04.03 

34.990 

27.60 

1481.4 

OBS 

00551 

03.96 

34.440 

27.80 

1462.5 

SIO 

01000 

04.01 

35.00 

27.61 

00.576 

1463  .4 

OBS 

01001 

04.01 

35.000 

27.61 

1463.5 

OBS 

01005 

04. 0> 

35.000 

27.61 

1463.6 
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Table  I.     Observed  oceaiiographic  data  occuijicd  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    T    <    T    I    0   N 


consec  :>oii 


>E>t    1S73  B3T0P    00^92  ilA   T  EHP         03. i  DIB    HOT    PEK  alSO-OIII  36 

HO^Tn      0*  SHIP   EV  «ET    6Utb         03.9              02       2         2  »110-SPD  10 

0<t          21  OITA   JS£      1  tlROKETIi   0i9(.0  Sti  HINb-FOA 

nOo)    U.;  AREA              05  CLOJO    T/A  Cl/TR  hEITmER  X< 


INST    STO  HECOROER  TEN    SO    1306 

TRALE    1/lR  D  i    SyJARE      <• 

CURAT  ION  2    iOuARE    f. 

ORIG    on    242  1    SSJtRE    CS 


ULltP 

DEPTd 

TEMP 

SA(. 

S1G"A-T 

OYNOPTb 

SNO    VEI 

STO 

00  J  00 

01.43 

33.06 

26.48 

00, 

,00  0 

1463.1 

06S 

00001 

01.-3 

33.063 

26.46 

1453.1 

STO 

00010 

01.41 

33.07 

26.49 

00. 

.016 

1453.1 

c&s 

00013 

01.40 

33.066 

26.49 

1453.2 

on 

00014 

01.39 

33.060 

26.46 

1453.2 

STO 

00020 

01.40 

33.07 

26.49 

00, 

,031 

1433.3 

06S 

00020 

01.40 

33.072 

26.44 

1453.3 

STO 

00030 

01.39 

33.07 

26.49 

00, 

.047 

1453.4 

OSS 

00030 

01.39 

33.072 

26.49 

1453.4 

CbS 

0003B 

01.36 

33.066 

26.49 

1453.4 

06S 

000«t 

00.91 

33.100 

26.55 

1451.6 

STO 

00030 

00.6c 

33.10 

26.65 

00, 

,077 

1451.4 

oas 

00031 

00.74 

33.120 

26.57 

1450.9 

OBS 

00060 

-    0.05 

33.365 

26.61 

1447.6 

OBS 

00066 

-    0.12 

33.432 

26.87 

1447.7 

STO 

00075 

-    0.12 

33.51 

26.93 

DO. 

,110 

1447.9 

06S 

00076 

-    0.0  = 

33.520 

26.94 

1446. 1 

OBS 

00095 

00.65 

33.655 

27.01 

1431.6 

DBS 

00067 

00.52 

33.630 

27.00 

1461.2 

STO 

00100 

01.35 

33.64 

27.11 

00. 

,136 

1456.4 

OBS 

00100 

01.41 

33.B50 

27.12 

1455.7 

STO 

00125 

02. d7 

34.20 

27.26 

00. 

,156 

1463.0 

OBS 

00125 

02.90 

34.210 

27.29 

1463.2 

STO 

00150 

03.46 

34.46 

27.44 

DO. 

,177 

1466.3 

OBS 

00150 

03.47 

34.467 

27.44 

1466.4 

OBS 

00175 

03.66 

34.560 

27.49 

1467.6 

STO 

002  00 

03.63 

34.60 

27.60 

00. 

206 

1466.9 

OBS 

00201 

03.85 

34.e00 

27.51 

1469.0 

OBS 

00226 

04.12 

34.665 

27.54 

1470.7 

SID 

0025U 

04.2'. 

34.60 

27.63 

00. 

236 

1471.7 

OBS 

00251. 

04.24 

34. BIO 

27.63 

>*«•* 

1471.7 

• 

P04       TOT    P 


RcflO      31  6^55 

CONiEC  0056 

L>T           47  00      N 

LONu       0.16  1-       a 


CASTNua/IIHE       IWLTTP 


»EA» 

1975 

60TDP    00302 

AIR 

TEHP          02.8 

OIR    MOT    PER 

«INO-DIR 

03 

INST    STO  RECORDER 

TS4  s;  i: 

>06 

MO'^Tn      04 

SHIP  EV 

»ET 

BULB          02.5 

03 

3        3 

aIND-SPD 

15 

TRACE    DIR                     D 

i    SauARE 

4 

OAT 

21 

DATA    USE         1 

6AR0HEIR    0996.2 

SEA 

aIND-EOR 

DURATION 

2    SOoARE 

66 

nOJR 

14.7 

AREA               06 

ClOJO    T/A 

CL/TR 

BEATnER 

X4 

ORIG    Oil    243 

1    SuJARE 

76 

.WLTTP 

OEPTli 

TENP 

SAL 

SI5MA-I 

OTNOPTH 

SNO    VEL 

OATG 

P04 

TOT    P-     N02         N03 

SI03        PM 

STO 

OOOOJ 

01.41 

33.01 

26.44 

00.000 

1452.9 

OBS 

00003 

01.41 

33.010 

26.44 

1453.0 

STO 

00010 

01.41 

33.04 

26.46 

DO. 016 

14  63.1 

OBS 

00011 

01.41 

33.040 

26.47 

1453.1 

STD 

00020 

01.41 

33.04 

26.47 

00.032 

1453.3 

OBS 

ooo;j 

01. 4l 

33.04D 

26.47 

146J.3 

SID 

00030 

01.40 

33.05 

26.47 

00.04  7 

1453.4 

3tS 

00  032 

01.37 

33.050 

26.46 

1453.3 

STD 

00050 

00.84 

33.26 

26.66 

00.077 

1451.8 

OBS 

00051 

00.66 

33.290 

26.70 

1451.7 

OBS 

0DO62 

00.64 

33.660 

26.93 

1451.2 

STO 

00076 

01.32 

33.79 

27.07 

00.106 

14  54.8 

OBS 

00076 

01.36 

33.606 

27.06 
27.23 

1456.1 
1454.4 

OBS 

0D093 

02.19 

34.066 

OBS 

00097 

02.65 

34.130 

27. 2j 

1462.4 

STC 

DOlOO 

02.7, 

34.13 

27.24 

00.129 

1462.0 

OBS 

00100 

02.70 

34.130 

27.24 

1461.1 

OBS 

00102 

02.59 

34.153 

27.27 

1461.4 

OBS 

00106 

02.9  5 

34.200 

27.27 

1463.1 

OBS 

00119 

03.04 

34.340 

27.37 

1464.1 

OBS 

00123 

03.11 

34.340 

27.37 

1464.2 

STO 

00126 

03.21 

34.36 

27.36 

00.149 

1464.7 

OBS 

00127 

03.37 

34.400 

27.39 

1465.5 

STD 

00150 

03.06 

34.44 

27.46 

00.166 

1464.7 

OBS 

00160 

03.06 

34.437 

27.45 

1464.7 

OBS 

00177 

03.02 

34.490 

27.50 

1464.9 

STO 

002  00 

03.6  3 

34.53 

27.47    • 

00.196 

1467.9 

OBS 

00201 

03.67 

34.540 

27.46 

1466.2 

OBS 

00226 

04.2  9 

34.735 

27.57 

1471.5 

STD 

00260 

04.39 

34.61 

27.62 

00.227 

1472.3 

OBS 

00261 

04.39 

34.815 

27.62 

1472.4 

oes 

002  76 

04.41 

34.867 

27.66 

1472.9 

OBS 

00267 

04.36 

34.867 

27.68 

1473.0 

• 
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Table  I.     Observed  oceauograpliic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


S    I   «    T    I    0   N 


RlflJ      31       mi 
CONSEC  ))ii 

LIT  It    Sd.SN 


>Et« 

J«7i 

eOTOf    00556            H(. 

TE"P         02.0 

010    MOT    PER           «IND-OIR    33 

KOVti 

1      0<i 

Snip   EV 

MET 

6ULS         02.0 

33 

3        3              MINO-SPD   14 

^AV 

a 

OlTi   USE 

1             SAROnETR    09«4,4 

SEA 

irlNO-FOR 

HOUR 

16. B 

iREA 

06           tLOUO    I/» 

CL/TR 

aEATHER      14 

l.»LltP 

OEPIn 

TEXP 

SAl 

SlUHA-T 

OYNOPIM 

ShO  VEL     Oxrc           P3 

STO 

JCJJJ 

00.86 

33.11 

26.65 

00 

.000 

1450.7 

oei 

00301 

00.88 

33.107 

26.65 

1450.7 

STO 

00010 

00.67 

33.11 

26.66 

00 

.016 

1460.8 

DBS 

00011 

00.86 

33.105 

26.55 

1460.6 

sto 

00020 

00.63 

33.05 

26.55 

00 

.030 

1450.7 

OBS 

00020 

00. SO 

33.052 

26.55 

1460.6 

DBS 

0002d 

00.36 

33.085 

26.57 

1448.8 

STO 

0003J 

00. OS 

33.16 

26.66 

00 

.044 

1447.6 

JBS 

00030 

00.00 

33.212 

26.69 

1447.3 

OSS 

OOOi- 

-    0.36 

33.305 

26.78 

1445.8 

oas 

OOO^o 

-    0.38 

33.300 

26.77 

1446.6 

ots 

00038 

-    0.68 

23.316 

26.60 

1444.4 

OoS 

000-5 

-    0.6J 

33.410 

26.66 

1444.1 

CiS 

OOO'.S 

-    0.57 

33.440 

26.89 

1445.3 

STO 

00050 

-    0.67 

33.45 

26.90 

00 

.070 

1445.3 

DBS 

00053 

-    0.57 

33.514 

26.95 

1445.5 

OSS 

00072 

-    0.57 

33.648 

27.06 

1444.1 

STO 

00075 

-    0.67 

33.65 

27.06 

00 

.09  7 

1444.6 

OSS 

0007d 

-    0.77 

33.660 

27.08 

1445.2 

OSS 

O0OS5 

-    0.46 

33.860 

27.23 

1447.2 

SIO 

00100 

-    0.20 

23.97 

27.31 

00. 

.115 

1448.6 

DBS 

00100 

-    0.16 

33.990 

27.32 

1446.6 

STO 

00125 

00.66 

34.19 

27.43 

00 

.137 

1463.2 

JSS 

00125 

03.68 

34.150 

2  7.44 

1453.3 

SIO 

00150 

01.35 

34.33 

27.50 

00 

.152 

1456.5 

OSS 

00150 

01.36 

34.330 

27.50 

1467.0 

OdS 

00152 

Oi.42 

34.350 

27.52 

1457.3 

OSS 

00161 

02.26 

34.480 

27.56 

1461.4 

06! 

00163 

02.17 

34.537 

27.65 

1461.0 

OSS 

00165 

02. •.2 

34.550 

27.60 

1462.2 

OflS 

00175 

01.65 

34.450 

27.56 

1458.6 

OoS 

00176 

01.67 

34.460 

27.60 

1469.0 

STO 

002  00 

02.51 

34.52 

27.57    • 

00, 

,161 

1463.1 

OBS 

00201 

02.65 

34.560 

27.59 

«463.6 

OBS 

00205 

02. <6 

34.660 

27.64 

1466.4 

CBS 

00220 

03.26 

34.65  0 

27.64 

1466.9 

OBS 

00226 

03.05 

34.660 

27.63 

1466.1 

OBS 

002'>3 

02.56 

34.616 

27.64 

1464.2 

STO 

00253 

02.71 

34.69 

27.69 

00. 

.205 

1465.1 

OBS 

00251 

02.71. 

34.700 

27.69 

1465.2 

OSS 

00257 

02.6  5 

34.690 

27.67 

1465.8 

OSS 

00264 

03.06 

34.667 

27.65 

1466.8 

OBS 

00276 

03.28 

34.790 

27.71 

1466.1 

OSS 

002B1 

03.63 

34.820 

27.70 

1465.7 

STO 

00300 

03.75 

34.83 

27.70 

00. 

,226 

1470.5 

DBS 

00303 

03.76 

34.630 

27.70 

1473.6 

OBS 

00350 

04.30 

34.880 

27.66 

1473.7 

STD 

OOtuO 

0<>.1« 

34.89 

27.70 

00. 

270 

1474.1 

OSS 

00<.01 

04.19 

34.890 

27.70 

1474.1 

OBS 

00>i53 

04.01 

34.500 

27.73 

1474.2 

STD 

C05  00 

03.67 

34.50 

27.74 

00. 

313 

1474., 

OSS 

00500 

03. B7 

34.500 

27.74 

14  74.4 

OSS 

00536 

03.76 

34.654 

27.75 

1474.6 

INST    STO   RECORDER  TcN    SO    1306 

TRACE    Dili  0  5    SbJlRE      4 

OURATIOM  2    SiJARE    66 

ORIG    Oil    244  1    SOJARE    66 


P34      TOT    P 


»••••••••••«*•« 
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Table  I.     Observed  oceaiiographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


s   I  «  T   1  c  k 


((Flo  31  (3SS 
CONSEC  9060 
LIT  «7  03. Sn 
LONu   0«t  ««   h 


<lll.k 

1ST3 

BOTOP    010«6           il» 

TEKP         02.0 

0I«  l-CT   rcK 

•  IND-Olll    33 

IKST    610  RECOkOEk 

TEN   Su    1306 

MCMTh      0- 

SKir  Ev 

■  ET 

BULB        02.0 

33 

4       2 

kIND-SPO   20 

TRACE    CIB                     0 

5   SbUAkE      4 

OAT 

21 

OITA   USE 

1             BAIiC>IET« 

SEA 

«1^0-fOR 

OUkAIlOk 

2    SbUAKE     b6 

HO  LA 

IS.S 

AREA 

OS           CICUO    T/A 

CL/I( 

aEATnER     >4 

CalC    Oil    245 

i    iuUARE    76 

tVlTYf 

OtPTH 

lEKI' 

SAL 

S10«A-T 

OtNOPTH 

SKO    VEI. 

0»»C               ^4 

TOT    >     "»C2         liC3 

SIC3         PH 

STO 

coooo 

-    1.0<. 

33.30 

26.80 

00.000 

1442.1 

06S 

00001 

-    l.0<. 

2!.30; 

26.80 

1442.1 

$10 

COOIO 

-    1.04 

33.31 

26.61 

00.013 

1442.3 

oes 

00011 

-    l.Ot 

33.314 

26.61 

1442.3 

SID 

00020 

-   1.02 

33.31 

26.61 

00.023 

1442.5 

OH 

00020 

-    1.02 

33.310 

26.81 

1442.6 

oes 

000211 

-    1.0» 

32.29C 

26.79 

1442.5 

STO 

00030 

-    l.O* 

33.41 

26.89 

00.037 

1442.7 

oes 

00030 

-    1.05 

33.420 

26.90 

1442.7 

CDS 

00036 

-   1.20 

33.487 

26.9c 

1442.2 

UBS 

0CO<,0 

-    O.tt 

33.513 

26.46 

1444.6 

DBS 

000^3 

-   0.75 

3!. 51! 

26.96 

1444.5 

SID 

COOSO 

-   1.02 

33.56 

27.03 

00.059 

1443.4 

nes 

CwOSl 

-    1.07 

33.5<l 

2  7.04 

1443.2 

SIC 

00075 

-  O.Ba 

33.65 

2T.ce 

00.084 

1444.6 

OKS 

0C076 

-    0.67 

33. ceo 

27. UB 

1444.7 

STU 

00100 

-   u.«a 

!i.e4 

^7.21 

OC.lCt 

1447.1 

Odi 

C^lOO 

-     0.S6 

33.1150 

^7  .i:l 

1447.2 

C.i 

OOIU 

-    C.li 

;4.01C 

27.34 

144V. 1 

J  •$ 

UJ1a6 

00.2^ 

34.09  5 

27. ii 

i4:i.4 

:tc 

or  125 

C0.5J 

)4. 13 

27.40 

00.127 

I45>.-. 

» i3 

01125 

00.51 

.■4.i;o 

;;.4; 

14:.:. 5 

>I0 

C,15J 

CO.M 

14.  IS 

;7.4< 

00.144 

1454. 8 

IIU 

Ci.l'Jj 

CC.>.2 

14. If^ 

.  (.4J 

1..54.8 

_C; 

0U73 

Ol  .50 

J4.425 

27.57 

l4Sa. 3 

ITO 

:320J 

02.00 

34.51 

27. oO 

00.173 

14oO.V 

:3s 

0C2O5 

02.06 

24. 5! J 

27. t: 

I4cl.3 

0»5 

00226 

02.15 

34.540 

27.61 

1462.0 

STO 

00250 

02. 1« 

34.54 

27.61 

00.199 

1462.4 

DBS 

00251 

02.14 

34.545 

27.62 

1462.4 

OBS 

00276 

02.56 

34.685 

27.69 

1464.9 

SID 

00300 

02. «1 

34.68 

27.66    • 

00.223 

1466.7 

OBS 

00302 

02. «5 

34.683 

27.66 

1466.9 

OBS 

00350 

03.57 

34.823 

27.71 

1470.6 

STO 

OOkOO 

03.77 

34. B5 

27.71 

00.267 

1472.3 

OBS 

00«01 

03. 7B 

34.88    t 

27.740 

DBS 

00<.51 

0«.0» 

34.B70 

27.69   • 

1474.5 

STO 

CO  500 

0«.05 

34. 8B 

27.71 

00.311 

1475.2 

OBS 

00500 

C4.0S 

34.880 

27.71 

1475.2 

OBS 

00550 

0«.10 

34.895 

27.71 

1476.2 

STO 

00600 

0«.05 

34.90 

27.72 

00.355 

1476.8 

OBS 

00603 

0«.05 

34.900 

27.72 

1476.9 

CBS 

00651 

04.02 

34.900 

27.73 

1477.6 

STO 

00  700 

04.00 

34.90 

27.73 

00.999 

1478.3 

OBS 

COIOO 

Ot.OO 

34.900 

27.73 

1478.3 

OBS 

C0750 

03. «4 

34.900 

27.73 

1478.9 

STO 

ooeoo 

03. e7 

34.90 

27.74 

00.444 

1479.4 

oes 

ooeoi 

03.  a  7 

34.900 

27.74 

1479.4 

OBS 

OOB50 

03.65 

34.500 

27.74 

14E0.2 

STO 

00400 

03.76 

34.90 

27.75 

00.407 

1480.6 

OBS 

00900 

03.  76 

34.895 

27.75 

1480.6 

OBS 

00451 

03.73 

34.900 

27.76 

14E1.3 

STO 

01000 

C3.tt 

34.90 

27.76 

00.531 

1482.0 

OBS 

01001 

03. et 

34.895 

27.76 

14E2.0 

04S 

01033 

03.69 

34.900 

27.76 

1482.0 

> 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.-- Continued 


MUCC         STITICN        OtTi 


•  EFIO      }>       Uii 
CONSEC  0061 

lom;     hi  00    > 


lEia 

l«7i 

•UTOP    01134 

lU 

TEMP        04.1 

OM    HOT    fEB            .INO-0I8    32 

INST    STC   RECOBCEO 

TEh   Su    1306 

mCNTh      0« 

SMIP   Ev 

liET 

BULs        03.0 

33 

3        4              .INO-SPO   iO 

TIXC.E    OIK                     0 

5    SUJARE       4 

otr 

21 

OATl    USE       1 

BlKCNETk    0994.6 

SE< 

■InO-FOR 

OUIIATICk 

2    SwuAHE    66 

MOUK 

20.3 

l>t<             05 

CUUuO    I/» 

CL/TO 

hEATHiR       X2 

CBIC    Oil    246 

1    SuUtRE    77 

LVtTIP 

DieTH 

TEf  f 

SAL 

SH.N4-T 

DTNOPTn 

SKD    V£L       OXTb               P4J4 

TuT    P         K02        IIC3 

S103        Pn 

STL 

00000 

-   0.S7 

3.'.  37 

26.  t6 

OO.OOO 

1442.5 

06S 

00JO3 

-    O.il 

33.37J 

26.86 

1442.6 

STO 

COOIO 

-    0.45 

33.^0 

26.67 

00.012 

1442.6 

ca^ 

000  ii 

-    0.45 

33.400 

26.68 

1442.9 

SIC 

00020 

-    C.  4» 

33. '.O 

26.88 

00.024 

1443.0 

06S 

00020 

-    C.4« 

33.400 

26.66 

1443.1 

STO 

CDOiO 

-    0.45 

33.40 

26.88 

00.036 

1443.2 

OilS 

00010 

-    C.45 

33.400 

26.88 

1443.2 

STO 

oooso 

-    1.23 

33.44 

26.92 

00.054 

1442.2 

OS 

oooii 

-    1.2* 

33.440 

26.92 

1442.2 

DBS 

000S9 

-    1.29 

33.4SS 

26.43 

1442.1 

STO 

00075 

-    1.2* 

33.51 

26,98 

00.087 

1442.7 

OBS 

00076 

-    1.23 

33.517 

26.48 

1442.8 

OBS 

00076 

-    1.22 

33.510 

26.47 

1442.8 

OBS 

OOOSl 

-   0.79 

33.562 

27.02 

1445.0 

OBS 

oooeT 

-    0.67 

33.62C 

27.04 

1445.7 

OBS 

ooots 

-    0.42 

33.610 

27.05 

1444.7 

STO 

00100 

-    0.46 

33.64 

27.07 

00.113 

1444.6 

OBS 

00 100 

-    0.97 

33.650 

27.08 

1444.6 

STO 

0012S 

-    0.61 

33.77 

27.17 

00.136 

1445.4 

oas 

00125 

-    O.BO 

33.773 

27.17 

1446.0 

OBS 

00127 

-   0.78 

33.770 

27.17 

1446.1 

OBS 

00133 

-    C.52 

33.857 

27.23 

1447.5 

STO 

001  so 

-   0.1* 

34.01 

27.33 

00.151 

1445.7 

OBS 

00150 

-    0.13 

34.010 

27.34 

1449.6 

OBS 

00175 

00.56 

34.145 

27.45 

1453.7 

OBS 

OOIBO 

00.73 

34.220 

27.46 

1454.5 

STO 

00200 

01.39 

34.38 

27.54 

00.190 

1458.0 

OBS 

00201 

01.«<. 

34.39; 

27.55 

145B.3 

OBS 

00216 

01. B7 

34.485 

27.59 

1460.6 

OBS 

0022« 

C2.36 

34.54C 

27.59 

1463.0 

OBS 

00226 

02.37 

34.550 

27.60 

1463.0 

STO 

00250 

C2.42 

34.69 

27.67 

00.215 

1465.4 

OBS 

00251 

02.9'. 

34.695 

27.67 

1466.1 

OBS 

0027t 

03.20 

34.760 

27.71 

14C7.7 

STO 

C3]J0 

CJ.56 

34.82 

27.71 

00.237 

1469.7 

OcsS 

00300 

03.5  7 

34.625 

27.71 

1464. a 

OBS 

00352 

C3.44 

34.680 

2  7.71 

1472.4 

STD 

C0»00 

0«.1< 

34.68 

27.70 

CO. 260 

14  73.8 

JjS 

Oi-Ol 

C4.12 

34.8  60 

27.70 

1473.6 

0U:> 

00<.51 

O^.U 

3<..6VC 

27.71 

1474.6 

STO 

Cu50  3 

0<i.C6 

34.90 

a. 72 

00.324 

14  75.:- 

Dili 

CC5C0 

0<..09 

34.40C 

/7.72 

14  73.3 

.loi 

OJSSJ 

J'.. 05 

34.645 

27.72 

14)c.i. 

>T0 

c;6;o 

0'..01 

34. SO 

/7.7j 

00.367 

14  71  .7 

rii 

0C6J1 

C.Ol 

j4.  400 

.7.73 

1-.7...7 

-Ci 

aoi>5i 

J3.45 

34.900 

.7.7. 

1477.. 

iTS 

0J7CC 

03. 0d 

J4.40 

27.74 

00.411 

1477.6 

j.ii 

0J7O0 

03.60 

3-.. 400 

27.74 

1477.0 

3B3 

C0750 

03.63 

i4.400 

27.75 

1475.-, 

STO 

ooeoo 

03. El 

34.40 

27.15 

00.454 

1479.2 

OBS 

OCBOl 

03.61 

34.900 

27.75 

1479.2 

OBS 

0CB50 

03.75 

34.900 

27.75 

1479.7 

STO 

00«00 

03.72 

34.90 

27.76 

00.497 

1460.4 

OBS 

cotoo 

03.72 

34.898 

27.76 

1480.4 

OBS 

00451 

03.64 

34.400 

2  7.76 

1481.2 

STO 

01000 

03.65 

34.90 

27.76 

00.540 

14(1.6 

OBS 

01001 

03.65 

34.900 

27.76 

1481 .6 

OBS 

01005 

03.66 

34.(00 

27.76 

14£1.4 

• 
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Table  I.     Obsened  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


MCOC    iltTIOk 


tEMu     !i     tui        yeiK 

1«73 

BOTtf    00732           >1C 

TEMP        00.0 

Oi>    K,J     PER            alhO-OlH    26 

CJSSCC             0J>2          nCNTh     0<. 

ShlP    t» 

.ET 

BULB          00.0 

13 

2        4              ilhC-SPC   25 

KT           «7   01      k           OK 

21 

OlTl   USE 

1             SmOXETH    0996.1 

SE> 

nlMLl-PUk 

IJNu      0«r   11      a          nCM 

22.3 

tkH 

05           CLCuO    T/A 

CL/TP                            HtATHEA       X4 

c«sihuN/ime    i«LT»p 

C6PTI1 

TEXP 

Sll. 

$IGH«-T 

OlhOPTn 

S^U    VEL       C«TC               PU' 

STO 

00000 

-   l.tl 

33.09 

26.64 

00J)00 

1439.1 

22. J        on 

00003 

-    l.tl 

33.CtO 

26.64 

1439.2 

SIO 

00010 

-   1.62 

33.10 

26.65 

00.014 

1439,3 

OSS 

soon 

-    1.62 

33.100 

26.65 

1439.3 

STO 

00020 

-    1.62 

33.11 

26.66 

00.026 

1439.4 

08  S 

00020 

-    1.62 

33.110 

26.66 

14J9.5 

STO 

00030 

-   1.67 

33.17 

26.71 

00.042 

1439.5 

DBS 

00033 

-    1.67 

33.170 

26.71 

1435.5 

OSS 

000«1 

-    1.7* 

33.300 

26. B2 

1439.5 

STO 

00JS3 

-    1.71 

33.32 

26.63 

00.C67 

1435.6 

OilS 

00051 

-   1.71 

33.320 

26.63 

1439.6 

STO 

OCOli 

-    1.69 

33.  J2 

26.63 

00.09  6 

1440.3 

aas 

3CPTb 

-    1.69 

J3.320 

26.63 

1443.3 

STO 

OJIOO 

-    1.65 

jj.44. 

.;o.53 

00.127 

1441  .1 

JdS 

00100 

-    1.6S 

33.4*,0 

<6.93 

1441.1 

Slu 

00125 

-   l.-.* 

33.52 

26.59 

00  . 1 5  5 

l44i.C 

jd:, 

301  <5 

-    l.«J 

J3.53C 

.7.00 

l..*2.7 

Jns 

a^in 

-    i.3i 

31.570 

Jl.Oi 

14',j.u 

un: 

o:uj 

-     1.  11 

Ji. t JC 

27.07 

1  i.**  .s 

sio 

0J15U 

-    i.UZ 

3.. 75 

27.16 

0C.17S 

1445. 3 

Oul 

c;is2 

-    l.Cl 

3^.760 

.7.17 

1445.4 

J 11 

JJt^s 

-  o.<.« 

JJ.79C 

-7.17 

14'.i..2 

0-> 

uJlci 

-    0.0-, 

iJ.oSO 

.-7.ij 

l-<7.5 

09S 

0C17> 

-    0.  li 

33.650 

27.21 

1444.0 

STO 

0C200 

00.3d 

33.97 

27.30 

OC. 222 

1451.5 

OSS 

C0231 

00.13 

33.9B0 

27.30 

1451.7 

OSS 

00209 

-  o.ie 

34.000 

27.33 

1450.5 

OSS 

00226 

-    0.07 

34.010 

27.33 

1451.3 

ObS 

0022S 

-    0.06 

34.060 

27.34 

1451.5 

OSS 

00232 

00.15 

34.120 

27.41 

1452.6 

OaS 

00236 

00.19 

34.120 

27.41 

1452.6 

OSS 

002«1 

C0.«2 

34.130 

27.40 

1454.0 

STO 

002S0 

00.  6« 

34.11 

27.43 

00.25E 

1455.2 

OBS 

002S1 

00.67 

34.190 

27.44 

1455.4 

OBS 

00276 

01.19 

34.330 

27.52 

1456.3 

OSS 

00295 

01. S7 

34.4B0 

27.59 

1461.6 

STO 

00300 

02.12 

34.53 

27.61 

00.267 

1463.1 

OBS 

CO  300 

02.16 

34.540 

27.61 

1463.3 

OBS 

00333 

02.  S<. 

34.66    P 

27.610 

OBS 

00335 

32. SB 

34.670 

27.65    • 

1467.2 

OSS 

03352 

03.19 

34.760 

27.71 

1468.9 

STO 

C0«00 

03.12 

34.  B4 

27.71 

00.333 

1472.1 

OBS 

00403 

03.75 

34.69    P 

27.750 

OBS 

00«S1 

0*.02 

34.660 

27.71    • 

1474.2 

STO 

oosoo 

C3.9  7 

34. B9 

27.72 

00.376 

14)4.6 

OBS 

00500 

03.57 

34. esc 

27.72 

1474.8 

OBS 

03552 

03.  B<. 

34.690 

27.74 

1415.1 

STO 

COcOO 

03.77 

34.69 

27.74 

00.419 

1475.6 

OSS 

03601 

03.77 

34.690 

27.74 

1475.7 

OoS 

COoSl 

03.  7« 

34.d90 

27.75 

l4  7t.4 

STO 

00700 

03.  12 

34. «S 

27.75 

00.461 

1477.1 

OSS 

00  730 

03.72 

34.690 

27.75 

1477.1 

UBS 

00729 

03.72 

34.690 

27.75 

1477.6 

INST    SIC   PECOkOEk  T6  h   :>u   1306 

Tk«Ct    CIP  D  5    Si.u4kE      4 

0Uk6IlC»  <    SW6PE    60 

OmC    CU    247  1    SuuAkc    77 


4      TOT    P         kC< 
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Table  I.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
3-22  April  1973.— Continued 


STATION 


ktn^    31     am        in< 

1973 

BOTOP    00567 

AIR 

TEMP         00.3 

DID    HOT    PEIt 

■UNO-om    29 

COIiSEC              0063           NOmTi 

■1      0« 

Ship   Ev 

MET 

BULB         00.3 

UlNO-SPO    16 

LIT           ^1    01. IN           DAT 

21 

OITA   USE      1 

BAROMETR    0996.5 

SEA 

<INO-fOk 

LON»       ^-1    i-       •            HOJS 

ij.e 

ASEA               05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

WEATHER       A* 

CASTMU*4/T  !•(£      LVLTTP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

oxro          po 

SID 

00303 

-   i.eo 

33.10 

26.65 

00.000 

1*36.8 

23.6        06S 

0..031 

-     1.6B 

33.100 

1*38.8 

OlS 

00003 

-     1.68 

33.100 

1*36.9 

06% 

OOOOS 

-     1.68 

33.100 

1*36.9 

oes 

00007 

-    1.6B 

33.100 

1*38.9 

SI6 

00010 

-     1. 61) 

33.11 

00.01* 

1*39.0 

oes 

00011 

-    1.6d 

33.110 

1*39.0 

SIO 

00020 

-     1.66 

33.10 

00.028 

1*39.2 

oes 

00020 

-     1.66 

33.100 

1*39.3 

STO 

00030 

-    1.65 

33.17 

00.0*2 

1*39.5 

oes 

00030 

-    1.65 

33.170 

1*39.6 

oes 

OOOiiS 

-    1.76 

33.310 

1*39.5 

SIO 

00030 

-    1.75 

33.32 

00.067 

1*39.6 

OBS 

000S3 

-   1.75 

33.32U 

1*39.7 

STO 

00075 

-    1.49 

33.30 

00.098 

1**1.3 

oes 

00076 

-    l.*S 

33.300 

1**1.3 

STO 

00100 

-    1.58 

33. *3 

00.128 

1**1.* 

OdS 

00100 

-    1.58 

33.*30 

l**i.* 

SIO 

00125 

-    l.*0 

33.51 

00.156 

1**2.8 

OSS 

00125 

-    1.37 

33.530 

1**3.0 

STO 

C0150 

-    1.22 

33.62 

00.181 

1***.2 

OsS 

00150 

-    1.22 

33.620 

1***.2 

ObS 

00173 

-    0.85 

33.780 

1**6.5 

OBS 

OOIBO 

-    0.29 

33.860 

1**9.* 

STO 

00200 

-    0.12 

33. B6 

00.226 

1*50.* 

oas 

00201 

-    0.11 

33.860 

1*50.5 

OiS 

00226 

00.01 

3*. 010 

i*51.l 

STO 

00250 

00.53 

3*. 18 

00.266 

1*5*. 6 

OBS 

002  51 

00.53 

3*. 190 

1*5*. 7 

OBS 

00257 

00.66 

3*. 210 

1*55.* 

DBS 

00262 

00.98 

3*. 290 

1*57.1 

OBS 

00266 

01.02 

3*. 310 

1*57.* 

OBS 

00272 

01.  *2 

3*. 3*0 

1*59.3 

OBS 

0027c 

01. *5 

3*. 3*0 

1*59.5 

OBS 

002te 

01.96 

3*.*90 

1*62.3 

STO 

00300 

01.92 

3*.*B 

00.295 

1*62.1 

OBS 

003  00 

01.89 

3*.*eo 

1*62.0 

OBS 

00323 

02.18 

3*. 5*0 

1*63.6 

OBS 

00352 

02.*  7 

3*. 560 

1*65.5 

OBS 

00378 

02.67 

3*. 680 

1*67.0 

STO 

00<iOO 

02.95 

3*. 77 

00.3*1 

1*68.7 

OBS 

ootoi 

03.02 

3*. 780 

1*69.0 

OBS 

00*07 

03.32 

3*. BID 

1*70.* 

OBS 

00*20 

03.50 

3*.a*0 

1*71.5 

OBS 

00*26 

03.  8  J 

3*. 860 

1*72.9 

OBS 

00*51 

03.90 

3*. 690 

1*73.7 

STO 

005  00 

03.89 

3*. 67 

00.383 

1*7*.  5 

OBS 

00503 

03.89 

3*. 670 

1*7*. S 

OBS 

0053* 

03.91 

3*.B90 

1*75.2 

• 

INST    SIO   RECORDER  TEN   Sb    1306 

TRACE    DIR  0  5    SCUARE      * 

DURATION  2    S;<OARE    66 

ORIG    Oil    2*6  1    S03ARE    77 
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Table  II.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 

8-28  May  1973. 


S    T    «    T    1    0    N 


mm    31  an 

CONiEC  00c- 

i«r        li  IS    n 

lOs.    oio  a    > 


KOVIK       05 

OiT  12 

rtOj>    12.<> 


BOrD>>    3J0T1 
SHIP    E« 
DATl   USE      1 
AllEi  05 


llil   TEHP        05.6 

aET  bULB  05,0 
ttKOHETR  1021.2 
ClUUD    T/A 


OK    HIT    PER 

19      2        1 
SEA 

CL/IR 


alNb-DIR   13 

msO-SPO    20 
■INO-FOR 
nEATnER      X2 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
GRIG    Oil    24« 


TEN  iu  1307 
5  SxJARE  1 
2  SOJaRE  20 
1    SOJARE    30 


castnjvtixe    iviTtp      depth 


STO 
DBS 
STO 

oes 
oes 

STO 
JoS 
OBS 
065 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

aos 


ooojo 

00001 
00010 
00011 
00013 
00020 
0002  0 
0002<i 
0002B 
00030 
00030 
000^3 
000->5 
000>>9 
0005  0 
00051 
00055 


TEMP 

02.50 
02.50 
02.6  7 
02.67 
02.67 
02.65 
02.65 
02.36 
Ol.t* 
00.65 
00. eo 
00.16 
00.32 
00.07 

-  0.05 

-  0.31 

-  0.*6 


SAL 

32.32 

32.320 

32.31 

32.313 

32.3^0 

32. «1 

32.-'.  7 

32. 653 

32.557 

32.63 

32.653 

32.«23 

32.B60 

32.62  5 

32.66 

32.«*5 

33.115 


SICiHA-T       dtndpth     sno  vec     oxy6 


pa«    TOT  p      Na2 


25.76 

25.76 

25.76 

25.76 

25.62 

25.67 

25. to 

26. Of 

26.06 

it.n 

26.20 

26. «5 

26. 3«   ' 

26.37 

26.40 

26. >6 

26.63 


1«56.5 
i45b.6 
1456.6 
1456.6 
1457. 6 
1457.? 
I'.SO.J 

1*57.1 
1452. « 
1450.4 
1445.5 
1447.4 
14..6.5 
1447.4 
1446.5 
1445.5 
1445.5 


RcPlO      31      6355 

«EA«    1573 

SOIOP    OOJ73 

AIR    TEHP 

07.0 

OIR    HGT     PER 

HIKO-OIR   22 

CONSCC             OObJ 

■ONTn     05 

SHIP   EV 

MET    6016 

05.6 

22      1        2 

KIND-SPO    16 

LIT          43   10     N 

DAT           12 

'   DATA  USE      1 

BAROHETR 

SEA 

UIND-POR 

LONG      050  2  0     « 

HOUR    13.1 

AREA            05 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

HEATHER      14 

INST    STO  RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORIG    Oil    250 


TEN  i3  1307 
5  SOUARE  1 
<  SQUARE  20 
1    SOJARE    30 


CASTNUN/TINE     LVlTfP        DEPTH 


STO 

00000 

03.16 

32.53 

25.(2 

OBS 

00000 

03.16 

32.530 

25.52 

oas 

00009 

02.  «9 

32.51T 

26. «3 

STO 

00010 

02.71 

32.53 

25.(6 

D6S 

00013 

01.26 

32.617 

26.14 

OBS 

00017 

00.44 

32.765 

26.32 

STD 

00020 

00.17 

32.62 

26.37 

OBS 

00020 

00.10 

32.637 

26.36 

STO 

00030 

-    0.20 

32.56 

26.45 

OBS 

00030 

-    0.21 

32.565 

26.50 

SID 

00050 

-    0.54 

33.20 

26.70 

OoS 

00051 

-    0.55 

33.210 

.<6.71 

DBS 

00060 

-    0.56 

33.202 

26.70 

SIGNA-T         OVNDPTH       SNO    VEL       OXTG 


1460.0 
1460.0 
145«.3 
1456.2 
1451.9 
1446.5 
1447.4 
1447.1 
1446.0 
1446.0 
1445.1 
1445.1 
1445.1 


P04     TOT   P-     N02 


REFID      31      6^55 
CONSEC  0066 

;AT  43    35. 5N 

lON^      090  21.56 


TEA)  1(73 
MONTH  05 
CAT  12 

HOUR    14.2 


BOTDP    03076 
SHIP    EV 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEMP  05.7 

MET  BULB  05.5 
BAROHETR  1021.6 
CLOUD    T/A 


OIR    HGT    PER 

aiNO-OIR    14 

INST    STD   RECORDER 

TEN   S.    1307 

22      0        2 

BIND-SPD    10 

TRACE    DIR                     D 

5    SfaUARE       1 

SEA 

ulNO-fOR 

DURATION 

2    SUJARE    2Q 

CL/TR 

WEATHER       X4 

ORIG    Oil   251 

1    SGJARE    30 

CASTNUM/TME       LVLTyP 


SIGMA-T         DTNOPTh       SNO    VEL       DXTG 


P04    TOT  p-   no; 


STD 

00000 

03.16 

32.  64 

26.01 

00, 

.000 

1460 

OBS 

00001 

03.16 

32.642 

26.01 

1460 

OBS 

00009 

03.13 

32.642 

26.02 

1460. 

STO 

00010 

03.07 

32.60 

25. 9(    • 

00. 

,020 

1455. 

OBS 

00013 

02.73 

32.520 

25.55    • 

1456. 

DBS 

00017 

02.10 

32.520 

26.32 

1456. 

STO 

00020 

02.06 

32.(7 

26.37 

00. 

.035 

1456. 

DBS 

00020 

02.05 

32.5(0 

2c. 36 

1456. 

OBS 

00024 

00.57 

32.633 

26.35    • 

1445. 

DBS 

00026 

00.17 

32.(00 

26.43 

1447. 

STO 

00030 

00.03 

32.(2 

26.45 

00. 

.055 

1447. 

06S 

00030 

00.00 

32.930 

26.46 

1446. 

DBS 

00034 

00.16 

33.300 

26,51 

1447, 

OBS 

00036 

00.21 

33.004 

26.51 

1446. 

OBS 

00036 

00.12 

32.595 

26.51 

1447. 

STO 

00050 

-    0.36 

33.11 

26.62 

00. 

.06  5 

1445. 

OBS 

00051 

-    0.40 

33.117 

26.63 

1445. 

06S 

00064 

-    0.71 

33.202 

26.71 

1444. 

OBS 

00074 

-    0.52 

33.340 

26.61 

>•••< 

1445. 

• 
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Table  II.     Observed  oceanogi-aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NODC  STATION         OiTA 


CONSEl  }J6> 

LAT  t3    JO      N 

iDn;      JSJ    12.51. 


CiSlNu'</IlME 


ItAi 

lili 

oOTD''     JJi-0 

Alt. 

lEHP         06. 5 

Die    hGI    PER 

kIND-jIR 

17 

MCNTi 

«      05 

5HIP    EV 

I.ET 

oULb         08.0 

17 

0         2 

«IND-SPD 

08 

OAT 

12 

OATl    uii       1 

6A,.0«£T« 

SEA 

MINO-FDR 

MOJl 

15.- 

AREA               0^ 

CLOl 

(J     T/A 

CL/TR 

.EATnER 

X4 

.vlTTP 

DtPTn 

TEKP 

SAL 

SIO"A-T 

OYNOPTn 

SNO    VEL 

Oxro 

RD 

STD 

OOJCJ 

02.49 

32.— 

25.07 

00.000 

1-54.1 

DBS 

JJOOO 

02.44 

3^.-5 

25.87 

14  54.1 

STO 

00010 

00.0. 

32.92 

26.45 

00.019 

1-46.6 

oes 

00010 

00.01 

52.420 

26.45 

l--e .6 

STO 

00020 

-    0.2- 

32.48 

26.51 

00.05- 

1-45.7 

OdS 

00020 

-     .^.2- 

32.485 

26.51 

1-45.7 

ilZ, 

OOOiO 

-    0.6- 

35.03 

26.57 

00.0-4 

1-44.1 

aes 

ooo:-o 

-    0.6- 

55.030 

26.57 

1-44.1 

STO 

00050 

-    0.72 

35.04 

26.62 

00.078 

1-44.1 

OdS 

00050 

-    0.72 

35.040 

26.62 

1444.1 

DBS 

OOOoO 

-    0.82 

55.140 

26.70 

14— .0 

STD 

00075 

-    0.f>2 

33.20 

26.71 

00.115 

1444.2 

OoS 

00075 

-    0.82 

53.200 

26.71 

1444.2 

STO 

00100 

00.06 

33. «2 

26.85 

00.1-5 

1  —  4.0 

an 

00100 

00.06 

55.420 

26.85 

1449.0 

• 

INST    STD   RECORDER  Tin    SO    1307 

TRACE    OIR  0  5    SOJARE       1 

DURATION  2    SUOARE     20 

ORIO    Oil   252  1    SOJARE    50 


RcFlO      51 

0555 

YEA*    1975 

80IDP     00j49 

AIR    TEMP         10. 

>  5 

OIR    HOI 

PER 

UINO-DIR 

13 

INST    SID   RECORDER 

TEN    S.    1507 

CONSEC 

0068 

MOITn      05 

Ship  £v 

.ET    euLB         08, 

.4 

16      2 

3 

.INO-SPD 

10 

TRACE    DIR                     0 

5    SOJARE       1 

lAT             42 

5c      N 

DAT            12 

DATA   USE       1 

SARCMETR    1022, 

.2 

SEA 

»INO-FOR 

DURATION 

2    SwJARE    20 

CDNO      050 

25      a 

MO J)    16.1 

AREA               05 

CLOUj    T/A 

CL/IR 

»t«TH£R 

X4 

ORIO    Oil    255 

1    SOJARE    20 

CASTNUK/TlnE       L«lT»P 


SND    VcL      OXYG 


P04      TOT    P 


STO 

OOOOO 

02.88 

32.67 

.06 

00, 

.OjO 

1-5B 

06i 

OOOOl 

02.88 

52.671 

.06 

1-59 

085 

00005 

02.55 

52.705 

.12 

1457, 

DBS 

00007 

01.95 

32.660 

.13 

1-54 

STD 

00010 

01.03 

32. B3 

.35 

00, 

.018 

1-51, 

08  S 

00011 

00.60 

32.915 

.42 

1449 

STO 

00020 

-    0.2  5 

35.07 

.58 

00. 

.05  4 

1  —  5 

08S 

00D2U 

-    0.51 

33.085 

.60 

1—5 

STO 

00030 

-    0.57 

35.17 

.68 

00, 

.048 

1--4, 

DBS 

00050 

-    0.58 

53. .75 

.68 

14— , 

STO 

00050 

-    0.8- 

55.25 

.75 

00. 

,075 

14-3, 

05S 

00051 

-    0.85 

53.255 

.76 

1-45, 

STO 

00075 

-    0.84 

33.51 

.80 

00. 

.107 

14—, 

08S 

00076 

-    0.90 

55.520 

.81 

1—4, 

oes 

00097 

-    0.47 

33.560 

.84 

14-4, 

STu 

00100 

-    0.96 

35.35 

.64 

00. 

,156 

1444, 

OBS 

00100 

-    0.96 

35.355 

.84 

1444, 

STO 

00125 

-    0.82 

55.-6 

.92 

00. 

,167 

1445, 

DBS 

00125 

-    0.82 

55.465 

.92 

1445. 

STO 

00150 

-    0.66 

35.55 

.99 

00. 

196 

1446, 

OBS 

00150 

-    0.66 

35.550 

.99 

1446, 

OBS 

00177 

-    0.55 

33.54  7 

.97 

1446, 

STD 

00200 

i:i.  17 

55.68 

.05 

00. 

2-7 

1451. 

OBS 

00201 

00.22 

55.t42 

.06 

1-51. 

OBS 

00215 

00.57 

5,>.750 

,12 

1-53. 

OBS 

00215 

00.80 

53.650 

.14 

14  5-. 

OBS 

00226 

00.7  8 

55.850 

.14 

1-55. 

oes 

00259 

01.41 

34.010 

,24 

1-58. 

SIO 

00250 

01.84 

54.04 

.2-:, 

00. 

293 

1-60. 

OBS 

00251 

01.88 

54.040 

25 

1460. 

oes 

00276 

02.20 

34.1-5 

,29 

1462. 

STO 

00500 

02.44 

3-.24 

55 

00. 

354 

1-64. 

OBS 

00500 

02.46 

54.258 

55 

1464. 

OBS 

00504 

02.54 

34.250 

,35 

,••  •• 

1464. 

• 
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Table  II.     Observed  oceanofrraphic  data  occupied  l\v  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION 


SEflo      Jl      <j53 
C01SEC  JJe9 

L»T  >,r  H.SI 


XO^Tn       05 
3JY  12 

nJJ*    17.1 


BOTOP    01000 
SnlP   Ev 
OtTl    uSc      1 
iJlU  05 


«1R  TEMP  04.2 
NET  iUI.6  OS. 8 
eiKOHETR  10^2.5 
ClOUu    T/« 


DID    HGI 

le     1 

SCA 
CL/TR 


•  I^D-DU    23  INST    STO   >ECOI<OEI>  TEN    ii    1307 

HINO-SPO   111  TRACE    DIR  D  i    SUUARE       1 

■IND-FOR  DURATION  2    SUJARE    20 

IrEATHtR      x«  ORIG    Oil    25'.  1    SbJARE    20 


CASTnuH/IIHE      lvlTVP 


SIGMA-T         OYNOPTm      inO    VEL       OXYG 
21.36  00.000      1*51,. 4 


PO*      TOT    P- 


OdS 

00003 

02.30 

33.008 

26.36 

1456.5 

STO 

00010 

01.77 

33.01 

^6.42 

00 

.016 

1454.7 

OBS 

oooi; 

01.71 

33.007 

26.42 

1454.4 

OBS 

00015 

01.64 

33.010 

26.43 

1454.2 

OsS 

00019 

01.3- 

3:.. 017 

26.-5 

145... 5 

STO 

OJo;u 

01.26 

33.00 

26.44 

00 

.032 

1452 .6 

OBS 

00022 

00.61 

32.543 

26.48 

14-5.7 

OBS 

0002". 

-    0.20 

33.033 

26.55 

1446.0 

OdS 

0UO26 

-    0.73 

33.062 

26.61 

1*43.7 

STO 

00030 

-    0.87 

33.21 

26.72 

00 

.04  7 

1443.3 

OBS 

OG030 

-    O.Bi 

33.226 

26.74 

1443.2 

OBS 

O0Oj2 

-    0.79 

33.317 

26.60 

14-3.8 

OBS 

OOOJC 

-    1.10 

33.310 

26.81 

1442.4 

STO 

0G050 

-    1.22 

33.34 

26.64 

00 

.073 

1442.1 

OBS 

00051 

-    1.23 

3^.342 

26.64 

1442.1 

STO 

00075 

-    1.34 

33.34 

2  6.84 

00 

.103 

1442.0 

OBS 

00076 

-    1.35 

33.340 

26.84 

1442.0 

OBS 

000*5 

-    1.43 

33.453 

26.93 

1441.9 

STO 

00100 

-    1.30 

33.45 

26.46 

00 

.132 

1442  .8 

OBS 

00.00 

-    1.25 

33.450 

26.56 

1442.5 

STO 

00125 

-    1.21 

33.50 

26.56 

00 

.155 

1443.6 

OBS 

00125 

-    1.21 

33.500 

26.57 

1443.7 

OBS 

00131 

-    1.17 

33.540 

27.00 

14-4.0 

OBS 

00135 

-    0.51 

33.650 

27.09 

1447.4 

OBS 

001<>2 

-    0.2j 

33.757 

27.14 

1446.5 

DBS 

001.,t 

00.54 

33.833 

27.16 

1452.6 

STO 

00150 

00.7- 

33.84 

27.15 

00, 

,165 

1453.5 

OBS 

00150 

00.7c 

33.637 

27.15 

1453.6 

OBS 

00175 

01.  3o 

J4.015 

27.25 

1457.0 

OBS 

00150 

02.00 

34.15    P 

27.310 

STO 

00200 

01.51 

34.04 

27.23    • 

00, 

.229 

1455.6 

OBS 

00201 

01.65 

34.040 

27.23 

1459. B 

OBS 

00205 

02.14 

34.040 

27.21 

1461.0 

OBS 

00213 

02.  3S 

34.160 

27.29 

1462.3 

OBS 

00224 

02.54 

34.215 

27.32 

1463.2 

OBS 

00226 

02.84 

34.230 

27.31 

1464.6 

STO 

00250 

02.02 

34.17 

27.33 

00. 

,270 

1461.3 

OBS 

00251 

01.55 

34.163 

27.32 

1461.2 

OBS 

002  76 

01.58 

34.250 

27.39 

1461.7 

STO 

00300 

02.3  7 

34.40 

27.48 

00. 

,305 

1464.0 

OBS 

00  300 

02.41 

34.407 

27.49 

1464.2 

OBS 

00306 

02.75 

34.500 

27.53 

1465.5 

OBS 

00310 

02.61 

34.500 

27.53 

1466.2 

OBS 

00316 

03.10 

34.555 

27.54 

1467.6 

OBS 

00325 

03.15 

34.573 

27.55 

1-66.0 

OBS 

00350 

03.25 

34.580 

27.54 

1465.0 

Ooi 

00375 

03.51 

34.553 

27.53 

1470.4 

STO 

00400 

03.72 

34.73 

27.62 

00. 

3t2 

1471.5 

OBS 

OO'.Ol 

03.  74 

34.740 

27.63 

1472.0 

OBS 

00<.26 

04.02 

34.620 

27.66 

1473.7 

OfcS 

00-5; 

04.  01 

34.640 

27.68 

14  74.1 

OdS 

00475 

04.15 

34.870 

27.69 

.475.2 

STO 

00  5  00 

04.26 

34.87 

27.68 

00. 

411 

147t.O 

OBS 

GO  5  00 

04.2  6 

34.870 

27.66 

1476.0 

OBS 

00525 

0-.21 

34.520 

27.72 

1476.3 

OBS 

00550 

04.1- 

34.532 

27.74 

1  4  76  .  4 

OBS 

00576 

04.17 

34.540 

27.74 

1477.0 

STO 

00600 

04.17 

34.52 

27.72 

00. 

457 

1477.4 

OBS 

00601 

04.17 

34.515 

27.72 

1477.4 

DBS 

00626 

04.17 

34.520 

27.73 

1477. B 

OBS 

ooesi 

04.13 

34.530 

27.74 

147B.1 

OBS 

00675 

J4.1- 

3-.5:o 

27.74 

1476.5 

SID 

00700 

04.11 

34.53 

27.74 

00. 

501 

1476.6 

OBS 

00700 

04.11 

34.530 

27.74 

14  78.6 

OBS 

00725 

04.11 

34.530 

27.74 

1475.2 

OSS 

00730 

04.05 

34.540 

27.75 

1474.5 

OBS 

00  776 

04,08 

34.440 

27.75 

1479.9 

STO 

JOSOO 

04.07 

34.54 

27.75 

00. 

544 

1460.3 

OBS 

00601 

04.07 

34.940 

27.75 

1480.3 

OBS 

00626 

04.06 

34.940 

27.75 

1480.6 

oes 

00o50 

04.04 

34.940 

27.76 

1481.0 

OBS 

00675 

04.04 

34.530 

27.75 

1461  .4 

STO 

00500 

04.02 

34.54 

27.76 

00. 

588 

1481,6 

OBS 

00502 

04.02 

3-. 540 

27.76 

14B1  .6 

OoS 

00525 

03.48 

34.540 

27.76 

1462.0 

OBS 

00531 

03.55 

34.5-0 

27.76 

1482.5 

DBS 

005  76 

03.57 

34.540 

27.76 

>•••• 

■  •••< 

1462.8 

1 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N    0 

DC         ST* 

T    I    0    N 

0   A   T 

A 

ntfio    J*     <is& 

»IH 

i«»i 

aoTop  01 66a 

kit   TEHP         06.7 

OIK    HOT    PER 

MlNO-DU 

la 

CONSIC             JJ73 

HONIH      05 

SnlP   EV 

MET    ejCB          OB. 6 

16 

2        2 

■INO-SPD 

14 

i»T        *j  ;t    n 

o»r 

12 

DAT«    USE       1 

a»(lOMET6    1022.6 

SEl 

MIND-FOa 

LONC      3iJ   25      k 

HOU» 

it.* 

Oct             OS 

CLOUD 

T/« 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

CtSTMUN/TINE 

IVlTYP 

DEPTH 

TEHP 

S«L 

510K4-T 

oynoptb 

SND   VEl 

OxrO 

P3 

STO 

00000 

02. «2 

33.00 

26.36 

00.000 

1457.4 

li.-> 

Oti 

00001 

02.42 

33.002 

26.36 

1457.4 

oes 

OOO03 

02. *6 

32.990 

26.35 

1457.6 

06S 

00007 

02.22 

3<.990 

26.37 

1456.6 

OSS 

0000% 

01.73 

33.005 

26.42 

1454.5 

STO 

oooij 

01.7  0 

33.03 

26.44 

00.016 

1450.4 

OBS 

03013 

01. cl 

33.  14e. 

26.54 

1454.2 

STCp 

ouoao 

02.26 

33.33 

2  6.64 

00.031 

1457.6 

oas 

aooio 

02.3<> 

33.347 

2  6.64 

1457. B 

STO 

00030 

02.42 

33.35 

26.64 

00.046 

1456.3 

DBS 

30030 

02.42 

33.350 

26.64 

1456.3 

DdS 

oao3« 

02.33 

33.346 

26.64 

1456.0 

ots 

0003  e 

02.07 

33.350 

26.67 

1456.9 

oas 

000^3 

01.52 

33.233 

26.61    • 

1454.4 

oas 

ooo«s 

01.25 

33.340 

26.72 

1453.4 

oas 

000^7 

01.22 

33.343 

26.72 

1453.3 

STO 

oooso 

00. a4 

33.35 

26.75 

00.073 

1451.6 

oes 

ooosi 

03.69 

33.350 

26.76 

1451.0 

OoS 

00060 

01.21 

5;. 650 

26.97 

1453.9 

oes 

00002 

01.61 

33.556 

26.65    • 

1456.5 

ObS 

OOOob 

01.51 

33.557 

26.66 

1455.2 

oes 

00070 

01.57 

33.690 

26.95 

1457.5 

STO 

00075 

02.35 

33.69 

2e.9i    • 

00.103 

1459.3 

oes 

ooo7e 

02.54 

33.700 

26.91 

1463.1 

oas 

000»» 

02.36 

33.795 

2  7.00 

1459.9 

STO 

OOIOJ 

^i.'.i 

33.66 

2  7.34 

00.131 

1460.3 

OBS 

OOIOJ 

02.  ..6 

33.670 

27.35 

1460.5 

oes 

00  lo: 

02.46 

33.760 

26.96    • 

1463.3 

oes 

00106 

01. 7i 

33.766 

27.03 

1457.0 

STO 

00125 

00.64 

33.79 

27.12 

00.155 

1452.6 

oas 

00125 

00.63 

33.790 

27.12 

1452.6 

oas 

00137 

01.54 

33.645 

27.16 

1452.6 

STO 

00150 

00.66 

33.91 

27.20 

00.176 

1454.2 

DBS 

00150 

00.67 

33.910 

27.20 

1454.2 

oes 

00175 

01.4  3 

34.040 

27.27 

1457.3 

STO 

00200 

01.62 

34.16 

27.35 

00.219 

1456.7 

oes 

00201 

01.63 

34.160 

27.35 

1456.6 

OBS 

00211 

01.45 

34.160 

27.36 

1456.2 

oes 

00217 

02.34 

34.340 

27.46 

1461.1 

oas 

0022<> 

02.40 

34.39  3 

27.47 

1462.9 

DBS 

00230 

03.33 

34.495 

27.47 

1467.1 

oas 

00232 

03.40 

34.495 

27.47 

1467.5 

3BS 

0023- 

03.79 

34.590 

27.53 

1469.3 

STO 

00250 

04.  17 

34.70 

27.55 

00.252 

1471.3 

oes 

00251 

04.19 

34.710 

27.56 

1471.4 

oes 

00277 

04.25 

34.703 

2  7.55 

14  72.1 

STD 

00300 

04.10 

34.71 

2  7.56 

00.260 

1471.6 

OBS 

003  00 

04.10 

34.71U 

27.57 

1471  .8 

CBS 

00325 

04.06 

34.643 

27.67 

1472.3 

oes 

00352 

04.60 

34.930 

27.69 

1475.1 

oes 

00375 

04.76 

34.933 

27.67 

1476.1 

SID 

OOtOO 

04.63 

34.93 

27.66 

00.331 

1476.0 

OBS 

OOiiOl 

04.62 

34.930 

27.66 

1 4  76  . 0 

OBS 

00'>26 

04.42 

34.540 

27.71 

1475.6 

oes 

00«51 

04.46 

34.920 

27.69 

1476.1 

oes 

00*75 

04.42 

34.920 

27.70 

14  76.3 

STO 

005  03 

04.40 

34.93 

27.71 

00.377 

1476.7 

OBS 

005  00 

04.40 

34.930 

27.71 

1476.7 

oes 

00525 

04.39 

34.937 

27.72 

1477.1 

OBS 

00550 

04.56 

34.940 

27.70 

1476.2 

DBS 

00576 

04.56 

34.985 

27.73 

1476.6 

STO 

00600 

04.55 

35.02 

27.76 

00.420 

1479.1 

OBS 

00603 

04.54 

35.320 

27.76 

1479.1 

OBS 

00626 

04.66 

35.04  0 

27.77 

1460.0 

OBS 

00651 

04.56 

35.030 

27.77 

1460.0 

OBS 

006  75 

04.54 

35.030 

27.77 

1480.3 

STD 

00700 

04.51 

35.03 

27.76 

00.461 

14  60.6 

oas 

00  700 

04.51 

35.030 

27.76 

1460.6 

oes 

00725 

04.45 

34.96    P 

2  7.740* 

oas 

00750 

04.33 

34.94    P 

27.720 

OBS 

00776 

04.24 

34.93    P 

27.73S 

STO 

00B03 

04.20 

oes 

00603 

04.20 

34.93    P 

27.730 

OBS 

00626 

04.19 

.34.93    P 

27.730 

OBS 

00650 

04.15 

34.93    P 

27.740 

oes 

00675 

04.11 

34.92    P 

27.730 

STD 

OOiOO 

3...  10 

oes 

30«00 

04.10 

34.92     P 

27.730 

OBS 

00«2  5 

0^.39 

34.92    P 

27.730 

oas 

00451 

04.07 

34.92    P 

27.740 

oes 

00(76 

04.06 

34.92    P 

27.740 

iij 

01000 

04.06 

oes 

01003 

0«.06 

34.92    P 

27.740 

• 

INST   STD  RECORDER 
TRACE   DtR  0 

DURATION 
0R16    Oil    255 


TEN  SO  1307 
5  SOJARE  1 
2  SOUARE  20 
1    SOJARE    20 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  XJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N   0 

0    C          STAT 

ION        0    A   r    A 

mHil       il       dii:> 

»E»* 

157i 

SOTO?    02435           HB 

TEKP         11.5 

Om    HOT    PER           alNO-Oll)   20 

CONStC             )07l 

HOr«Ti 

n      05 

SnlP   EV 

»ET 

BJLB        n.o 

22 

1         3               MINO-SPD    14 

i«T        »;  :o    N 

0«T 

i2 

0>I1    JSE 

1           StROHEIII    1023.1 

SEA 

•  INO-fOll 

LONu       050    .-O.S. 

nous 

il.t 

ma 

05           CLOJO    T/» 

CL/If 

,                            UEATHEk      >4 

CASThuH/r  l<i£ 

L»llIP 

OePIn 

TEHf> 

SAL 

SIOHA-T 

OVNDPTh 

SNO    VcL       OXrC               PO' 

sia 

00000 

05.01 

32.75 

25.55 

00 

.000 

l4£B.l 

Zi.t 

oas 

00001 

05.01 

32.750 

25.55 

1466.1 

CsS 

00003 

04.57 

32.77. 

25.96 

1466.3 

06$ 

OOOOS 

04.02 

32.755 

26.02 

1464.1 

STO 

00010 

03.66 

32.76 

26.06 

00 

.02  0 

1462.5 

Jus 

00013 

02.10 

32.760 

26.15 

1455.9 

OBS 

OJ015 

01.52 

32.535 

26.35 

1466.3 

STO 

00020 

02.01 

3^.55 

26.38 

01 

.03  6 

1456.9 

oas 

00020 

02.02 

33.000 

26.39 

1456.0 

QdS 

00022 

02.02 

33.027 

26.41 

1456.0 

oas 

0002<. 

01. SO 

32.860 

26.31    • 

1454.9 

OSS 

00026 

01.4  7 

33.016 

26.44 

1453.6 

3c  S 

00026 

01.37 

33.047 

26.46 

14  33 .5 

STO 

00030 

01.15 

33.06 

26.50 

00 

.054 

1452.5 

oes 

00032 

00.57 

33.064 

26.53 

1451.6 

oas 

00034 

00.67 

33.160 

26.60 

1451.3 

oas 

000«5 

01.67 

33.390 

26.73 

1455.3 

3SS 

00047 

02.45 

33.570 

26.61 

1455.1 

SID 

00050 

02.16 

33.54 

26.81 

00 

.082 

1457.5 

JbS 

00051 

02.02 

33.527 

26.61 

1457.2 

Oi% 

00053 

02.55 

33.660 

20.65 

1455.9 

oas 

00055 

02.7  7 

33.560 

20.76    • 

1460.6 

oas 

00057 

02.71 

33.540 

26.77 

1460.3 

OSS 

00055 

02.75 

33.616 

26.56 

1461.1 

oas 

00062 

03.26 

33.600 

26.93    • 

1463.1 

D6S 

00064 

03.63 

33.865 

26.54 

1464.8 

STO 

00075 

03.55 

33.67 

26.91    • 

00 

.112 

1466.3 

□es 

00076 

03.56 

33.653 

20.53 

1406.6 

OoS 

0007% 

04.06 

34.030 

27.03 

1467.2 

cas 

OOOBl 

04.50 

34.145 

27.06 

1469.1 

oas 

oooa3 

04.74 

34.033 

26.96    • 

1470.0 

DBS 

00093 

05.17 

34.160 

27.03 

1472.2 

OBS 

00055 

05.25 

34.37    f 

27.178 

OBS 

00057 

06.58 

3-«.330 

27.10   • 

1474.1 

oas 

00055 

05. o2 

3,. 2 3    P 

27.01W 

SID 

00100 

05.6, 

34.35 

27.11 

oc, 

.135 

14  74.4 

OBS 

00100 

05.66 

34.355 

27.11 

1474.5 

oas 

00102 

05.66 

34.24    P 

27.010* 

oas 

0C115 

06.37 

34.573 

27.15 

1478.0 

STO 

00125 

06.42 

34.55 

27. lo    • 

00. 

.16.: 

1478.2 

oas 

00125 

06.42 

34.547 

27.10 

1476.2 

oas 

00157 

Od.22 

34.44     P 

27.100» 

oas 

00142 

05.63 

34.530 

27.22 

1476.1 

SIO 

0015  0 

06.25 

34.56 

27.21 

00, 

,186 

1478.2 

OoS 

00150 

06.31 

34.566 

27.21 

1476.2 

oas 

00163 

06.45 

34.550 

27.15 

1475.2 

OBS 

OOlcS 

06.3s 

34.520 

27.16    • 

1476.7 

oas 

00171 

05.54 

34.495 

27.23 

1475.4 

OBS 

00175 

05.41 

34.520 

27.27 

1474.9 

STO 

00200 

05.65 

34.58 

27.26 

00, 

.228 

1476.4 

OBS 

00201 

05.67 

34.585 

27.29 

1476.5 

oas 

00226 

05.50 

34.703 

27.35 

1478. 0 

STO 

00250 

05.23 

34.55 

27.35 

00, 

.268 

1475.5 

OBS 

00251 

05.2  0 

34.550 

27.35 

1475.4 

oas 

0027» 

04.56 

34.660 

27.45 

1474.9 

STO 

00300 

05.12 

34.71 

27.46 

00. 

304 

1476.0 

OBS 

00300 

05.12 

34.710 

27.45 

1476.1 

oas 

00325 

05.00 

34.717 

27.47 

i476.0 

OBS 

00350 

05.  Id 

34.84  0 

27.55 

1477.3 

oes 

00375 

05.31 

34.875 

27.56 

I47a.3 

STO 

00400 

06.28 

34.52 

27.61 

00. 

365 

J47e.2 

OSS 

00401 

05.17 

34.920 

27.61 

2476.2 

OBS 

00,2c 

05.45 

P       34.530 

27.5eO« 

ObS 

0045i 

04.83 

34.520 

27.65 

1477. c 

OSS 

004  75 

04.69 

34.533 

27.66 

1476.3 

SIO 

00500 

04.53 

34.53 

27.65 

00. 

418 

1476.9 

OBS 

005  00 

04.53 

34.525 

27.65 

1478.5 

OBS 

00525 

04.56 

34.540 

27.66 

1479.5 

oas 

00550 

04.86 

34.540 

27.66 

1475.5 

OBS 

0057S 

04.8  7 

35.020 

27.73 

1460.0 

STO 

00600 

04.60 

35.02 

27.74 

00. 

465 

1460.1 

oas 

OOcOl 

04.  BO 

35.022 

27.74 

1460.1 

OSS 

00626 

04.77 

35.030 

27.75 

1480.4 

OBS 

00652 

04.75 

35.025 

27.75 

1460.6 

OBS 

00675 

04.41 

34.53    P 

27.7ia» 

STO 

00700 

04.42 

35.00 

27.76 

00. 

506 

14S0.2 

OSS 

00700 

04.4  2 

34.53    P 

27.71li» 

OSS 

00727 

04.45 

34.54    P 

27.710 

oas 

00750 

04.47 

34.565 

27.75 

1461.2 

oes 

00776 

04.46 

34.565 

27.75 

1481.6 

STO 

00600 

04.35 

oas 

0080. 

04.3  5 

34.^4     P 

27.720« 

DBS 

00d26 

04.36 

34.54     P 

27.72U 

OSS 

00S50 

04.3  7 

36.02    P 

27.760 

DBS 

00675 

04.34 

34.57    P 

27.750* 

STO 

005  00 

04.33 

OBS 

005  00 

04.33 

34.95    P 

27.734 

05< 

00526 

04.31 

34.94      P 

27.730 

OBS 

00551 

04.26 

34.94     P 

27.730 

OSS 

00576 

04.2  7 

34.54     P 

27.730 

STO 

01000 

04.23 

OSS 

01005 

04.22 

34.54    P 

27.74U 

INST    SIO  DECOItOEIl  TEN   SO    1307 

TKACE    OIK  0  S    SbJAKE      1 

OUKAIION  2    SgJADE    20 

0«I0    Oil   256  1    SOJARE   20 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N    0    0^ 


STtTION         OAT> 


kifl^      31       eiii 

IHi     197; 

SOTOP     03(55 

CO-.se:              307.' 

HDITm       05 

Ship  ev 

LAT            ...    ii       ^ 

0««             13 

OATl   USE       1 

lOw^      JSO   ii.i. 

k;j*   oD.s 

AkcA               05 

AIR    TEMP         IZ.2 
XET    tUlb  11.7 

eAkONETR    102...3 
ClOUO    1/A 


DID    HOT     PEk 

It       2         3 
SEA 
CL/Tk 


klNO-OIK    1* 
.llNO-SPD    16 
<IND-FOk 
UEATnEk      ><■ 


INST     STO   kECOkOEk 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORIG    Oil    257 


TEN  S}  1307 
i  SCJARE  1 
2  SQUARE  20 
1    SSUARE    20 


CASTNUH/TIMe       LVLTYP         DEPTH 


STO 

oes 
oes 

STO 
DuS 

oes 

06S 
OdS 

STO 
OeS 
DBS 
OoS 

STD 
OdS 
06S 

oes 

STO 
OSS 
OoS 

oes 

06S 

oes 

STO 

oes 
oes 
oes 

ObS 
STO 

oes 
oes 

STO 

oes 
jes 
oes 

STJ 

oes 
oes 
oes 

ObS 

STD 
DSS 

oes 
oes 
oes 
oes 

OoS 
STO 

oes 
oes 
oes 
oes 

STO 

oes 
oes 
oes 

DBS 

SID 
OBS 

oes 
oes 

DBS 
STO 

oes 

DBS 

oes 
oes 

STO 

oes 
oes 
Des 
oes 

STD 
03S 
OBS 
OBS 

oes 

STO 
DBS 
ObS 
OBS 
OBS 

STj 
OBS 

oes 

oes 

OdS 
StD 

oes 
oes 


OOJOO 
OOOOl 
00005 
00010 
OOOII 
00013 
00017 
OOOIS 
00020 
00020 
0OO22 
000>6 
00030 
00030 
COOS'. 
DwJ3b 
00050 
OOOSi 
00053 
00060 
OOObb 
OOObd 
00075 
0007e 

oooei 

OOOBy 
00055 
00100 
001  00 
00115 
00125 
00127 
001«0 
001<.<. 
00i50 
00150 
001b3 
00U9 
00175 
002JJ 
00203 
00205 
00211 

002le 
0022i> 
00236 
00250 
00251 
0025J 
002bO 
0027t 
003  00 
003  00 
0032  5 
00350 
00375 
00..  00 
00*01 
0D..26 
00..51 
00..75 
00500 
00502 
00525 
00550 
0057c 
00600 
OOcOl 
00626 
00651 
00675 
00700 
00  700 

00  72  5 
00750 
00776 
OObOu 

ooaoi 
ooe26 
ooeso 
ooee3 

C0500 
00515 
00527 
00551 
00976 

01  000 
OlOOl 
OlOle 


TEMP 

06.2  5 
06.2  5 
0t.07 
05.75 
05.66 
05.56 
0'..22 
03.59 
Oj.  ..6 
03. ..2 
03. 5^. 
05.69 
05.9a 

06.01 

06.17 

05.  Id 
05.50 
05. 5» 
05.<.> 
05.53 

06.6  0 

06.ee 

07.62 

07. eo 

07. Be 
07. 3» 

06. ei 

06.79 

06.  7b 
06. ..7 
06.99 
07.16 
07.07 
06.73 
06.50 
06. '.9 
06.  5e 
07.02 
07.17 
07.37 
07.1.0 
07.04 
06. 6<. 

06.2  2 
06.  U 
06.16 

06. 3e 

06.4  0 

06.36 
06.04 
06.11 
06.20 
Oe.20 
05.37 
05.73 
05.65 
05.39 
05.37 
05.31 
05.31 
05.34 
05.23 
05.23 
05.24 
04.94 

04.7  6 
04.76 
04.76 
04.7  1 
04. 7d 
04.7b 
04.69 
04.69 
04.  64 
04.64 
04.  6j 
04.55 
04.56 
04.54 
04.4  9 
04.4  3 
04.  3b 
04.35 
04.36 
04.49 
04.46 
0...  39 

04.3  9 
04.33 


SIGMA-T  DITNDPTH       SNO    VEl 


P04      TOT    P        N02 


32.67 

32.670 

32.655 

32.  66 

32.662 

32.660 

32.967 

33.000 

33.07 

33.130 

33.21U 

33.663 

j3.6b 

J3.69  5 

33.625 

33.690 

33. bS 

33.655 

3J.696 

34.220 

34.363 

34.440 

34.57 

34.590 

34.567 

34.520 

34.413 

34.41 

34.400 

34.390 

34.53 

34.373 

34.563 

34.517 

34.52 

3, .515 

34.560 

34.713 

34.723 

24.  73 

34.735 

34.715 

34. 710 

34.567 

34.560 

34.597 

34.70 

34.7j0 

34.720 

34.667 

34.723 

34.73 

34.735 

34.700 

34.630 

34.660 

34.65 

34.650 

34.6  70 

34.920 

34.947 

34.94 

14.9,2 

34.947 

34.9..0 

34.930 

34.94 

34.940 

34.917 

34.940 

34.940 

34.95 

34.950 

3:. 0(0 

35.030 

35.030 

3b. Oj 

35.030 

35.027 

35.030 

35.020 

35.02 

J5.020 

35.020 

35.040 

:5.037 

35.03 

36. j25 

36.020 


25  .e6 
25.66 
25.67 
(5.92 
25.93 
25.94 
26.19 
26.26 
26.3  3 
26.38 

26  ...3 
26.63 
26.54 

(6.54 

26.63 
26.64 
26.  76 
2t.7t 
25.77 
26.97 
27.01 
27.02 
27.01 
27.00 
26.99 
27.01 
27.00 
27.00 
27.00 
27.03 
27.07 
2  7.06 
27.10 
27.10 
27.13 
27.13 
27.17 
27.21 
27.20 
27.16 
27.17 
27.21 
27.23 
27.22 
27.22 
27.24 
27.29 
27.25 
27.31 
27.32 
27.34 
27.34 
(7.34 
27.42 
27.47 
27.46 
27.53 
27.53 
2  7.56 
27.60 
27.61 
27.62 
27.62 
27.63 
2  7.66 
27.67 
27.66 
27.66 
2  7.66 
27. c7 
27.67 
27.69 
27.65 
27.75 
27.76 
27.77 
27.77 
27.77 
27.77 
27.76 
27.76 
27.76 
27.79 
27.76 
27.79 
27.79 
27.79 
27.79 
(7.79 


1473.3 
X473.3 
1472.6 
1471.4 
1471.1 
1470.7 
1465.4 
1462.7 
1462.3 
1462.2 
1462.9 
1473.3 
1473.6 
1473.9 
1474.6 
1470.6 
1472.4 
1472.6 
1472.1 
1474.6 
1477. B 
1479.0 
1462.1 
1462.9 
1463.3 
1461.2 
1479.2 
1479.1 
1479.1 
1476.1 
1460.4 
1461.2 
14B1.1 
1479.7 
1476.9 
1476.9 
1479.4 
1401.5 
1462.2 
1463.4 
1463.6 
1462.2 
1461.5 
1479.0 
1478.6 
1479.1 
1480.3 
1480.4 
1460.3 
1479.1 
1479.7 
1460.4 
1480.5 
1477.5 
1479.5 
1460.5 
1479.0 
1478.9 
1479.1 
1479.6 
1480.2 
1460.1 
1480.2 
1480.6 
1479.6 
1479.4 
1 4  79  .  6 
1  4  79  .  9 
1460.0 
1 4  60 . 8 
1461,2 
1481.2 
1481.2 
1481.7 
1461.9 
1462.2 
1462.4 
1462.4 
1462.8 
1483.0 
1463.2 
1463.3 
1483.6 
1463.6 
1464.7 
1465.0 
1466.1 
1485.1 

l4b5.1 
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Table  II.     Observed  oceanograpliic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC    STATION    OAT> 


KEFIO      31      a^ii  >tA<    li73 

COhSlC             JOTj  nOlTn     Oi 

I.AT             «1    i;       N  DAT            13 

LONO      3SJ   <4      i<  HOJR    33.0 


eOTOP    03ti5o  AIR    TEMP          16.5  OIR    HOT  Pb  (t            HIND-OIR    lb 

Ship    EV  »EI    bULB         17.7  23      3  3              .ISO-SPO    13 

DATA    USE       1  eAROHETR    1024. <  SEA  ulND-FOR 

AREA               03  CLOJj    T/A  CL/TR  ifEATNER       XI 


INST     STD    RECORDER  TEN    ii    i3J7 

TRACE    Dlk  D  5    SuJARE       1 

DURATION  2    &3JARE     DO 

ORIG    Dll    238  1    SjJARE     10 


LVLTTP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNOPTh 

SNO    Vc 

STD 

DDOOD 

14.62 

33.  36 

26.50 

00 

.000 

1  5  Ot  .  5 

OSS 

ODDDl 

14.62 

35.560 

26.50 

1606.9 

SID 

ODOIO 

14.50 

35.61 

26.57 

00 

.015 

1  5  06  . 7 

oes 

00011 

14.46 

35.616 

26.58 

1 60t . 6 

STD 

0002  0 

14.12 

35.63 

20.67 

00 

.02  9 

15  05.7 

DBS 

00020 

14.10 

33.630 

26.67 

1505.6 

cas 

000:2 

14.07 

33.620 

26.67 

1503.5 

06  S 

00024 

13.54 

35.500 

26.69 

1503.7 

SID 

00030 

13.64 

35.62 

26.73 

00 

.043 

1504.4 

OSS 

DD030 

13.70 

35.630 

26.73 

1504.5 

ilC 

00030 

13.45 

35.62 

26.79 

00. 

.065 

1 5  04  . 1 

09S 

00031 

13.47 

55.616 

26.79 

1504.0 

SID 

00073 

13.15 

35.54 

26.74 

00 

.101 

1503.4 

oes 

0007O 

13. le 

35.542 

26.75 

1503. « 

SID 

00100 

12.84 

35.55 

26.67 

00 

.132 

1502.6 

OSS 

00100 

12.62 

35.555 

26.66 

1502.6 

SID 

00123 

12.36 

35.42 

26.86 

00. 

.163 

1501.3 

DBS 

00125 

12.35 

33.416 

26.  8^ 

1501  .3 

SID 

00150 

.2.40 

3  5.53 

26. 9l 

00 

.192 

15  32.0 

OBS 

00150 

12.40 

35.530 

26.96 

1502.0 

OBS 

00152 

12.42 

35.550 

26. 9S 

1502.1 

06S 

OOiSo 

12.65 

35.617 

26.96 

1503.0 

OBS 

00165 

12.63 

35.617 

26.  4» 

1503.1 

OSS 

0017J 

12.34 

35.540 

26.56 

1502.2 

OSS 

00175 

12.30 

35.530 

26.96 

1502.0 

SID 

002  00 

11.60 

35.51 

2  7.03 

00. 

.246 

15  00.9 

DBS 

00201 

U.B3 

35.510 

2  7.04 

1500.6 

CpS 

OOi.o 

11.36 

35.423 

27.05 

1495 .5 

Zbi 

OOi'.i. 

10.75 

33.400 

27.14 

1457. B 

SIO 

002  5  0 

10.75 

35.39 

27. li 

00, 

.300 

14  97.7 

OSS 

0025.> 

10.33 

33.2s   P 

27.100» 

OBS 

00277 

09.62 

35.240 

27.19 

1494.6 

STD 

003  00 

05.61 

35.26 

!7.24 

00. 

.347 

1494.2 

OSS 

00302 

09.36 

35.267 

27.25 

1494.1 

06  S 

00325 

OS. 99 

35.210 

27.30 

1492.3 

OSS 

00350 

06.65 

35.193 

2  7.34 

1491.4 

OSS 

00373 

06.26 

35.175 

27.39 

1450.3 

OSS 

00397 

07.71 

3S.063 

27.39 

1466.4 

SID 

OOt  00 

07.67 

35.07 

27.40 

00. 

431 

1488.3 

DBS 

OO'.Ol 

07.64 

35.070 

27.40 

1468.2 

OBS 

0042O 

07.26 

35.070 

27.46 

1487.2 

OBS 

00«51 

06.73 

35.070 

27.53 

1466.6 

OSS 

00475 

06.55 

35.065 

27.55 

1485.3 

STD 

00500 

06.10 

33.04 

27.59 

00. 

49  8 

1463.8 

OBS 

OOSOo 

06.02 

34.92    P 

27.510' 

OSS 

00525 

05.87 

35.020 

27.61 

1483.2 

OBS 

oos^: 

05.44 

34.940 

27.60 

1461.7 

03S 

005-6 

05.05 

34.920 

27.63 

1480.1 

OSS 

003«S 

05.05 

34.940 

27.64 

1460.2 

OSS 

00550 

03.29 

34.945 

27.62 

1481.2 

OSS 

00353 

05.45    P 

34.927 

27.5o0« 

OSS 

00574 

O4.90 

34.437 

27.65 

1460.2 

DBS 

0057S 

05.30    P 

34.940 

27.61U* 

OBS 

00590 

04.93 

34.933 

27. c5 

1460.4 

SIO 

DOcOO 

05.12 

34.94 

27.63 

00. 

553 

1461.3 

OSS 

00633 

05.17 

34.937 

27.63 

1461.6 

OBS 

00620 

03.26 

35.030 

2  7.69 

1482.4 

OSS 

00626 

05.16 

35.030 

27.70 

14  62  .0 

OSS 

0063S 

04.76 

34.66    P 

27.610* 

OBS 

OOCl 

04.56 

34.933 

27.65 

1479.7 

OBS 

00651 

04.53 

34.430 

27.69 

1479.7 

OBS 

00664 

04.52 

34.430 

27.70 

1475. > 

OSS 

006  77 

04.59 

35.03:^ 

27.72 

1462 .2 

STD 

00  7  00 

05.03 

35.05 

27.73 

00. 

60j 

1462.7 

DBS 

007  00 

05.03 

35.050 

27.73 

1462.6 

Ooi 

00727 

04.79 

35.0:5 

27.74 

14  62.2 

OBS 

00750 

04.6  7 

35.040 

27.74 

1462.9 

OSS 

00776 

04.64 

35.050 

27.73 

1483.2 

STD 

OOSOO 

04.63 

33.04 

27.75 

00. 

649 

1483.6 

OBS 

OOSOl 

04.63 

35.040 

27.75 

1463.6 

OSS 

O0S26 

04.60 

35.056 

27.76 

1483.5 

OBS 

00S50 

04.75 

35.050 

27.77 

1464.1 

OBS 

OOS75 

O4.66 

35.050 

27.77 

1484.2 

SIO 

ooioo 

04.63 

35.04 

27.77 

00. 

643 

1464.4 

OSS 

OO500 

04.63 

35.040 

27.77 

1484.4 

OSS 

009.5 

04.36 

35.040 

27.78 

1484.6 

OSS 

00%51 

04.62 

36.055 

27.7a 

.483. 3 

CBS 

00976 

04.59 

35.050 

27.76 

1406.6 

SIO 

01000 

04.54 

35.05 

27.79 

00. 

737 

1465.7 

OBS 

01003 

04.53 

35.04> 

27.75 

!••«• 

1485.7 

P04      TOT    P 
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Table  II.     Observed  oceanoffraphic  data  occupied  l)y  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NODC    STATION    OATi 

klUC,       a       a;33             lc<<     li73            iJTOP    03c7c            1 1  Ik    TEnP          17.^            DIK    HOT     l>£  >            ilIND-DI>    a»  INST     STC   KECOKOED               TEl    %j    liJi 

COnSEC             ii7,          NONTn     05          SnIP   Ev                   .ET    cULil        1I..0            21      1        2             lIHCi-iPU   10  TRICE    DIK                   0          5   SwulKE      1 

LIT             ..1    SI       N            CAr            IS            DATA    uSE       1            BAROnETK    102^.2             SEA                                  HlNO-EOK  bJKATlON                                       2    SJUtllE     00 

L0.<>.,      J50   27      •           nSji    0C.<.           AI)£A             0}           CLJJb    T/A                          CL/TA                          HEATHEt      XI  Otlo    Oil    2»«                          1    S»JA«E    ICr 

C1STNJII/I11E      L>ll>r         OEPTn                TEMP              SAL              Sl^KA-T         OTNOPTn      SND    vEl       Oil H             Pa«  TOT    P.     N02        N03        SI33        PH 


STO 

OOJJJ 

15. ..5 

36.87 

2o.  56 

03 

.000 

1534.9 

oas 

00035 

15. •.5 

35.670 

26.50 

1610. D 

STC 

03310 

15.24 

J5.81 

26.55 

00 

.016 

1504.5 

3bS 

00011 

15. 2« 

35.833 

26.55 

1504.3 

STO 

03320 

15.03 

35.66 

26.65 

DO 

.024 

1506.9 

06S 

333.3 

1...44 

35.873 

26. CO 

1536.8 

STD 

03030 

14. »* 

35.76 

26.71 

Om 

.043 

1506.9 

OES 

03333 

14.34 

35.7o3 

26.71 

1506.9 

OSS 

3333« 

14.25 

35.7J3 

26.73 

1506.5 

06  S 

03036 

14.04 

3S.T30 

26.76 

1505.8 

STO 

00353 

13.77 

35.72 

20.61 

03 

.06  4 

1605.1 

aes 

00351 

Ij.  75 

35.720 

26.81 

1505.1 

SIO 

00376 

13.77 

35.75 

26.64 

33 

.101 

1535.6 

oes 

03076 

13.77 

35.755 

26.64 

1505.6 

J6S 

000<7 

13.5a> 

35.730 

26.86 

1535.2 

STD 

OiiOJ 

13.66 

35.75 

26.65 

00. 

.132 

15  35.6 

jes 

00100 

13.64 

35.755 

26.85 

1505. e 

STu 

00125 

13.62 

33.73 

26.85 

03 

.163 

1535.9 

JBS 

33125 

13.61 

35.730 

26.85 

1506.9 

ots 

03i;3 

13.53 

35.713 

26.86 

1535.6 

06S 

031«2 

13. 3o 

35.615 

26.87 

1534.2 

Obi 

3014.. 

13.32 

35.603 

26.87 

1534.1 

OdS 

ooite 

12.76 

35.543 

26.86 

1533.2 

STO 

03153 

12.72 

35.34 

26.64 

03 

.192 

1503.1 

JcS 

03153 

12.71 

35.544 

26.69 

1503.0 

JdS 

33175 

12.42 

35.520 

26.43 

1632.4 

STC 

03233 

12.47 

35.54 

.'6.94 

00, 

,252 

1503.0 

J6i 

Uu2ul 

12.47 

35.545 

26.44 

1532.1 

oas 

00226 

12.17 

35.550 

27.00 

1502.5 

jes 

00234 

11.43 

35.520 

27.02 

1501. S 

STl, 

30253 

11.76 

35.46 

27.01 

03, 

.311 

1531.4 

oes 

0025o 

11.63 

35.425 

27.01 

1531.0 

oes 

002  76 

11.27 

35.405 

27.06 

1503.3 

oes 

032S6 

10.78 

35.383 

27.13 

1448.6 

STC 

00333 

10.73 

35.36 

27.13 

00. 

.364 

1498.4 

36  S 

33336 

13.45 

35.293 

27.12 

1447.4 

OoS 

03325 

04.46 

55.270 

27.19 

1496.0 

OdS 

..3353 

34.51 

35.220 

27.23 

1494.6 

OiS 

33375 

34.15 

35.230 

27.27 

1443.7 

STO 

03<i33 

06.61 

35.20 

27.32 

00. 

,457 

1492. B 

aes 

33h31 

38.74 

35.233 

27.33 

1442.6 

JoS 

03..26 

08.35 

35.163 

27.37 

1451.5 

JbS 

03*27 

08.19 

35.17C 

27.40 

1491  .1 

OdS 

03'>5>t 

07.73 

35.373 

27.39 

1464.5 

06S 

03'.75 

37.46 

35.383 

27.42 

1488.6 

STC 

CCsCO 

06.44 

35.38 

^7.53 

33. 

532 

1407.3 

JtiS 

33  5  00 

06.48 

35.363 

27.51 

1467.3 

OBS 

00525 

06.56 

35.030 

27.52 

1486.0 

36S 

0053d 

36.37 

35.020 

2  7.54 

1485.4 

oes 

03552 

05.61 

34.445 

27.56 

1463.3 

OiS 

30=75 

05.51 

34.430 

27.56 

1462.4 

OdS 

00576 

35.45 

64.430 

27.54 

1462.3 

OSS 

00568 

05.44 

34.440 

27.59 

1482.6 

OoS 

00542 

35.23 

34.433 

27.59 

1481.6 

STO 

00633 

05.34 

34.44 

27.61 

00. 

596 

1462.2 

Oii 

00631 

03.2  5 

34.440 

27.61 

1482.3 

OSS 

00626 

05.24 

34.420 

27.60 

1482.2 

OSS 

00651 

05.12 

34.436 

27.63 

1462.2 

OSS 

03675 

05.16 

34.435 

27.63 

1482.7 

STO 

00733 

04.45 

34.94 

27.65 

00. 

650 

1482.3 

OdS 

00732 

04.44 

34.437 

27.65 

1462.3 

OBS 

03725 

04.92 

34.420 

27.64 

1482.5 

OSS 

00750 

04.60 

34.453 

27.67 

1482.5 

SIC 

03633 

04.76 

34.43 

27.67 

03. 

703 

1483.1 

OSS 

00S2S 

04.74 

34.440 

27.66 

1463.5 

3SS 

00(52 

34.62 

34.453 

27.73 

1483.5 

OSS 

03677 

34.58 

34.450 

27.71 

1463.7 

STO 

00430 

04.60 

34.44 

27.71 

00. 

752 

1463.7 

OBS 

C3903 

04.53 

34.940 

27.71 

1463.7 

OSS 

00461 

04.49 

34.440 

27.71 

1464.7 

OBS 

034  76 

34.18 

34.430 

27.71 

1464.5 

SICi 

31333 

04.43 

34.44 

27.72 

00. 

803 

1465.0 

OSS 

01031 

04.4  3 

34.440 

27.72 

1485.0 

OSS 

01337 

04.57 

34.430 

27.71 

1465.3 

OeS 

OlOiS 

04.36 

■4.4,2 

27.72 

1486.2 
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Table  II.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC          SIlTlO 

h        0   A    T 

A 

>EFII>       21       tin            tin 
COmScC             mi          Ml/ST 

147i 

eoTop  01'. 

'lo           6III 

TtHP          16. 

0           DIR 

MCT    PER 

HIND-Olli   33 

iNsi  STO  hecodoer 

lis    SO    1307 
5    ^.olfiE      1 
2    SOuttE    00 
1    SOJAftE    .0 

n      Oi 

SniP    EV 

-£T 

auie       It, 

,6               22 

2        2 

"ItO-SPC    .0 

T»ACE  om               D 

13 

OHi    JSc 

1           ell.: 

.1ET6    1024. 

.4             SEA 

HINO-fOR 

OJRATION 

lOn;     J'O  19     a         tcj» 

0».7 

AftcA 

33           ClO. 

.3    T/A 

CL/TIi 

HtATHEfi       X2 

OKIO    Oil    260 

CA>Tr«UN/TlM£       lvlTYP 

uCflH 

Ifc«P 

SAL 

SIGMA-T 

DTNOPTm 

SMO    VEl 

OxrO              P04 

TOT    P"      N02          N03 

SI03        Px 

STD 

OOOJJ 

li.iC 

33.74 

26.52 

00.000 

1508.8 

u«.r     oes 

00001 

15.16 

33.740 

26.52 

i506.8 

STO 

00010 

15.16 

35.74 

26.62 

00.016 

1509.0 

oas 

OOOll 

15. lo 

35.740 

26.52 

1509.0 

STi 

ooc:o 

I'-.B'. 

3  5.75 

26.60 

03.030 

1508.1 

OSi 

OOJ../ 

1<..62 

35.762 

26.61 

15  08.1 

SIO 

00030 

U-tB 

36.73 

2t  .62 

00.044 

1507.8 

oes 

00033 

14.66 

35.730 

26.63 

1507.7 

on 

000j.> 

14.45 

36.723 

26.67 

1307.1 

OSS 

0003a 

14.36 

35.732 

26.69 

1506.9 

OdS 

003..0 

14.22 

35.716 

2o.7i 

2  3  06  . 4 

SIO 

00050 

13. it 

J5.c2 

26.75 

00.07. 

1504.8 

Oo5 

00031 

13.65 

35.617 

26.75 

1504.6 

STD 

00075 

14.00 

35.74 

26.77 

00.105 

15  36.3 

06  S 

00076 

14.01 

35.742 

26. 7d 

16  06.4 

SIO 

00100 

14.03 

35.76 

26.79 

00.137 

1306.8 

:>oi 

00130 

14.00 

35.7t0 

26.79 

1506.8 

STO 

00U5 

14.09 

35.76 

26.77 

00.170 

1507.4 

an 

00125 

14.09 

35.85    P 

26.840 

%lu 

00150 

13.48 

35.75 

26.79    • 

00.203 

1507.5 

on 

o:i>3 

13.96 

!5.75J 

26.79 

1537.5 

oas 

00175 

13. Bl 

35.756 

26.63 

1507. 4 

06S 

0315i 

13.39 

35.61C 

26. BO   • 

1606.1 

STJ 

OOijO 

13.24 

35.61 

26.84 

00.268 

1605.7 

OiS 

00^31 

13.21 

36.614 

26.84 

1506.6 

oas 

00226 

13.03 

35.630 

26.89 

1506.5 

STD 

002  50 

12. B9 

33.61 

26.91 

00.330 

1605.4 

oas 

00251 

12. BS 

35.6lu 

26.91 

1635.3 

oes 

0027O 

l2.6e 

35.617 

26.96 

15  06.1 

STO 

DO  3  33 

12.31 

35.56 

26.97 

00.390 

1604.2 

oes 

OO302 

12.27 

35.545 

26.98 

I3O4.O 

oes 

00325 

11. e7 
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m 

0JJ71 

04. tb 

3, .050 

.■7.4^ 

1  4  7b  .  0 

C6  5 

OJjTj 

0<..;2 

3,.5c.J 

27.40 

1474.6 

an 

OOjTb 

0«.<>0 

34,645 

27.40 

1474.2 

OiS 

003B1 

0-.  07 

34.080 

27.46 

1476.3 

OcS 

OOjbb 

05.0. 

3,. 700 

2  7.4t 

1477.1 

OSS 

0031. 

0'..72 

3, .000 

27.4b 

14  75.9 

STD 

00,30 

0«.«0 

34. o7 

^7.10 

00.38  b 

1474.7 

oes 

00..01 

0«.3c 

.>4.b70 

27.51 

1474.5 

Dos 

00-13 

0«.2> 

34.b70 

27. 52 

1474.4 

OsS 

OO-^o 

0,.cO 

34.t95 

27.50 

147C.0 

Ooi 

00-^1 

»,.  7o 

3,.fa.O 

27.59 

14  76.8 

^iS 

00-.  5 

05.15 

3,.b03 

27. 5» 

1,78.8 

33S 

00-'.'> 

05.22 

3, .890 

27.50 

1479.2 

]dS 

OO-oO 

Ob. 32 

35.135 

^7.06 

l,o4.1 

JsS 

JOsTj 

00.37 

35.170 

.7.t3 

1465.4 

SIC 

UJ5  0J 

Ot,.3- 

li.U 

27.03 

00.447 

1404 .0 

3BS 

00500 

Ob. 32 

;5.120 

:7.<..' 

1 ,  84  . 8 

3oS 

OO3O0 

05.5, 

35.0,0 

27.01 

J403.3 

ObS 

00521 

05.03 

36.020 

27.03 

1462.3 

06  S 

00524 

O-.t: 

34.890 

.7.03 

1479.0 

oes 

OOsit^ 

0,.oo 

34.O0O 

27.62 

1478.4 

OSS 

00553 

0*.oi 

3,.beo 

27.0^ 

1479.4 

on 

0057c 

03.1. 

3, .990 

27. 00 

1481.0 

sto 

OOuJj 

03.  uo 

33. Oj 

.7.69 

0J.499 

1481  .2 

CdS 

OJcO. 

05.0c 

36.000 

27.09 

1481.. 

ObS 

00o2i> 

03.15 

35.033 

27.70 

1 4  82  . 0 

OoS 

00o5i 

05.3b 

33.040 

27.08 

1483.4 

Os! 

00c  73 

05. 3» 

35.0.0 

27. £7 

1483.4 

Sli, 

0070J 

05.31 

33.02 

27.06 

00.6,9 

14  83.9 

OdS 

0070J 

05.3. 

35.020 

.7.68 

1483.9 

OsS 

Ju7i5 

05. iT 

36.040 

27.71 

1483.7 

Obi 

00750 

04.9  7 

35.015 

27.71 

J483.3 

OaS 

0077c 

04.43 

35.020 

27.72 

1453.6 

STO 

i3QiJ 

0-..03 

35.03 

27.74 

00.597 

2  403.6 

OoS 

OOsOi 

0-.i2 

36.030 

27.74 

l«d3.5 

Cii 

00112b 

0,.7j 

35.u,0 

27.70 

1433.0 

JBS 

OObSJ 

O-.bo 

35.030 

27.76 

1463. 8 

ObS 

O0o75 

04.C4 

36.030 

27.76 

2464.0 

STO 

00900 

04.01 

35.03 

27.77 

00.O4J 

1464.3 

ObS 

00900 

04. ol 

35.030 

27.77 

l4b4.3 

OdS 

0o42  5 

04.5b 

35.026 

.7.70 

1404.6 

JbS 

00'.51 

04.52 

ii.:icO 

27.77 

1404.8 

DbS 

0OS7C 

04.-7 

36.010 

27.7c 

1485.0 

STO 

01000 

04.42 

35.01 

27.77 

00.687 

1485.2 

ObS 

01001 

04., 2 

36.010 

27.77 

1485.2 

ObS 

01016 

04.39 

35.010 

27.77 

1466.4 

R 
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Table  II.  Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NOOC    STATION    JATA 

«tfU       31       0J:>3             <t»<  147j  oJIkJf    OjjOl             »1«    T  6HP          IJ.O            CilR    MGI    PER             «lNi>-Jl«    iO            INiT     STD    RECOxOtk               TtN    Sb    I9O6 

COHiEC              JJIil           "LNlH      05  SrtlP    EV                     WET   6ULb         JO. 3  16      1         .              «110-SP0    16           TRACE    OIR                     0           5    SauARE      i 

lAT           «;    a      N           CAr            1,  DATA   oSc       1           bAROHETk    102^.3           SEA                               .IhO-FOK                   DJIvAT10».                                   2    SOJARE    28 

LONG       J'.o    li       '            n^J<  J'.t  ARtA               05            ClOUJ    T/A  Cl/IR                            .EATHcR       K-            ORIG    Oil    it3                            1    SiJARE     28 

CASTnjVTImE       LVfcllP  OEPTm  TErtP               SAL  Sl&MA-T  OYNOPTh       SNJ    VcL       OXfG               PO..       TOT    P"      N02          N03         SI03         PM 

STL  GOOGJ  Oo.J^  3-*.l3  £0.5c  OO.OJO       1^83.0 

0...O         Joi  OOOJj  0a..92  3.I.1.V  26.5b  I'.bj.l 

WD^  OJJJi  J8.3I  3^.1lo  26.5c.  1483.1 

ObS  OOJO^  08. 00  i'f.'tiS  26.70  1485.6 

STo  oo;;i3  os.s?  :>■..■,'.  26. 7i  oo.oi-.     nso.o 

OdS  OOOli  OS. 31.  .>n.53u  tc.72  1467.8 

OSS  00015  11. SS  35.J2U  26.72  149&.J 

STO  00023  11.55  35.14  26.73  00.028       1497.8 

ObS  00020  11. >5  35.150  2t.73  1498.0 

OeS  00024  11.97  35.140  26.72  1497.9 

STG  00030  10.14  34.71  26. 7>  00.041      1491.0 

3BS  00030  10.06  34,690  26.72  14S0.7 

ObS  00034  10.00  34.e73  ^6.72  1490.5 

ObS  00038  09.00  34.460  26.72  1466.6 

OBS  00040  08.94  34.497  26.75  1486.5 

ObS  00041  09,1c  34.672  26.86  1487.6 

ObS  00047  10.77  35,050  26,87  149... 0 

OBS  00049  11, Oc  35.130  26.86  1495.2 

STO  00050  11.06  35.13  26.68  00.060       1495.2 

ObS  0005i  11.07  35.130  lo.es  1495.2 

OeS  00059  11.15  35.160  26.89  1495.7 

ObS  00063  11.45  35.230  26.89  1496,9 

OSS  000c4  11,47  35,227  26.88  1497.0 

ObS  00070  11. Oo  35.094  2b. 85    •  1495.5 

ObS  0007^  10.61  35.000  26.8b  1493.6 

SIO  00075  10.57  35.02  26,69  00.096       1493.7 

ObS  0007o  10.51  35.0.90  26.91  1493.5 

065  00079  10.0c  34.912  26.89  1491.8 

G8S  000b7  10.02  34.SoO  26.67  1491.7 

08S  J0095  10.77  33.188  26.98  1495.0 

STO  OOIOO  10.74  35. Ic  26.97  00.125       1494.9 

ObS  00100  10.74  35.155  26.96  1494.9 

08S  0010.,  06.89  34,610  27,01  1487,6 

DbS  00114  08.6b  34.625  27.05  1487.2 

ObS  0011b  08.05  34.690  27.04  1484.6 

STO  00125  08.04  34.67  27.03  00.152       1484.7 

ObS  00125  08. Oj  34.670  27.03  1484.7 

OaS  00131  07.94  34.655  27.03  1484. 4 

ObS  00137  07.4b  34.550  27.02  1482.5 

D6i  00144  07.23  34.550  27,05  1481.7 

OeS  00146  06,54  34.473  27.09  1479.0 

STO  00150  06.52  34.48  27.09  00.176       1478.9 

ObS  00150  Ob. 52  34.480  27.10  1478.9 

OsS  0016t  06.55  34.488  27.10  1479.2 

2:5  00154  .b.i9  34. .,1.7  27.12  1478.2 

JaS  00'  75  Ot.57  J... ..7    P          ^7.080* 

Ou!  0019,  06.67  J4.530  27.11  1480.3 

STO  OJPOO  Jb.;7  34. ,9  «7,12  00,227       1,79,2 

CiS  00.01  Ob.:-J  3, .,77  27.12  1476.9 

ObS  :o;2c  Ob. 13  34.450  27.12  1478.6 

OeS  00249  05.54  34.34O  27.11  1476.4 

STO  MZid  05.54  34.3,  27.11  00.277      1476.4 

OBS  00253  03.52  34.335  27.11  1476.4 

ObS  00255  05.32  34.300  27,10  1475.6 

OBS  00264  05.19  34.327  27.14  1475.2 

06S  00270  06.81  34.630  27.17  1482.3 

Q8S  0027b  06.29  34.540  27.17  1480.2 

□8S  0027>  06.29  34.550  27.16  1480.2 

38S  00163  05.79  34.460  27.17  1478.2 

ObS  00287  05.77  34,4bO  27.18  1478.2 

OBS  00269  Ob. 31  34.560  27.19  1460.5 

OBS  00295  07.78  34.865  27.24  1466.8 

STO  OOjOJ  07.60  34.88  27.25  00.324       l48t.9 

ObS  00300  07.61  34.660  27.23  1467.0 

OBS  00304  07.85  34,900  27,24  1487,2 

ObS  003ic  08.4,  35,000  27.23  1489.8 

ObS  00325  06,0b  35,010  27.29  148b. 5 

OBS  00333  07.96  34.990  27,29  1468.3 

OSS  00336  07,55  34,910  27.29  1466.6 

ObS  00338  07.51  34.9i0  27.30  1486.5 

ObS  00342  07.23  34. b<    P  27.270* 

ObS  00346  07.13  34.870  27.32  1485.1 

OBS  00354  07.85  35.030  27,34  1486,2 

Obi  00363  07,58  34.99    P  27.350 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


$    T    <    T     1    u    N 


C>irhJVTI>lE      lvlTtp 

DEPIrt 

TtMP 

Sll 

SIOHA-I 

OYNDPlM 

ilxi    V£L 

ObS 

tiOjbl 

07. ii 

J4.«90 

27.32    • 

1485.8 

06S 

0037i 

06. B-. 

J4.8i5 

27.32 

1464.3 

on 

00375 

Oo.7* 

34.850 

27.33 

1464.2 

SIO 

004  JJ 

Oc.51 

34.  b; 

27.40 

J^ 

.407 

1462.7 

DBS 

OO'.Ol 

Oc.30 

34.633 

27.40 

1462.7 

3BS 

oa-.;j 

06. HO 

34.695 

27.43 

1483.7 

OtS 

JO..:-. 

05. bo 

34.620 

.7.43 

14S1.3 

JBS 

OO'.i.c 

03.0  0 

34.bc5 

27.40 

1461.4 

3fS 

00«2il 

05.99 

34.090 

27.49 

l4di  .9 

OcS 

00%j7 

05. B.. 

3,.b75 

27.50 

14S1  .5 

OeS 

LJ.*'** 

Ob.  £<> 

34.490 

.7.53 

14  03.3 

CcS 

00.»7 

Jl.ii 

J... 995 

^7.:2 

1464.0 

ki^'i 

0-..S1. 

Ob.-.! 

j5. wbo 

27  .52 

l..wb.  J 

OtS 

«.>TTi. 

J7.  J3 

j5.  IbO 

27. ic, 

)4o7.2 

C3S 

OJ^ij 

Ot.65 

35.i;o 

27.  5t 

In 6b'.  7 

SIO 

005  00 

05.78 

34.95 

27.5b 

00 

.474 

1482.4 

DOS 

0J5J* 

0S.«4 

34.B90 

27.55 

1461.2 

OuS 

OOSJg 

05. *7 

34.6b0 

27.55 

1461.1 

OaS 

0J51J 

04. ib 

34. blO 

2  7.5b 

1479.0 

06$ 

OJSij 

05. .J 

-,.900 

27.00 

14  80.1 

DbS 

0055J 

05.7  0 

;5.0i5 

27.62 

1462.9 

OoS 

0057s 

05. CO 

35.037 

27. b2 

1484.1 

SIO 

ooeoj 

05.7c 

35. o: 

27. C2 

00. 

.533 

1  4  64  .  1 

06  S 

OOoOl 

05.77 

35.o;o 

^7.62 

1484.1 

OSS 

OJciB 

05.55 

35.030 

2  7.C5 

1463.7 

OBS 

00c51 

05.5; 

35.040 

27.67 

1463.9 

OcS 

0:c75 

05.45 

35.0:0 

27.66 

1464.0 

SIC 

00700 

05.2c 

35.04 

27.60 

00. 

.567 

I464.I 

OBS 

00700 

05. jc 

35.  J4O 

27.69 

1464.1 

OcS 

0J7i5 

05. iJ 

35.030 

27.69 

1464.1 

OBS 

00750 

05.12 

j5.o:o 

27.70 

1463.9 

OcS 

O0  7  7o 

05.  J» 

35.0»0 

27.71 

1463.9 

SIu 

OOBOO 

05. Oi 

35.0; 

27.72 

00. 

.6^6 

1464.3 

DBS 

OOdJl 

05.0^ 

35.030 

27.72 

1464.4 

OBS 

00S2t> 

04.  7> 

35.015 

27.73 

1463. B 

/                 OBS 

00850 

J...b^ 

J5.01J 

27.75 

1483.5 

OBS 

OOB75 

J... 57 

35.010 

27.75 

1463.7 

SIO 

00$00 

04.59 

35.01 

27.73 

00. 

663 

1 4  84  . 2 

OBS 

OOiOJ 

04.54 

J5.010 

27.75 

14B4.2 

OBS 

OOS^S 

04. bl 

35.030 

27.77 

1464.7 

OBS 

OOSSi 

04.39 

35.0^0 

27.7c 

1485.1 

OBS 

O0'i7o 

04.5b 

35.020 

27.76 

1465.4 

SID 

01000 

04.5  5 

35.02 

27.7b 

00. 

72  6 

1465.7 

OBS 

01  oo; 

0...55 

35.02.^ 

27.76 

1485.7 

OBS 

01010 

04.53 

35.020 

27.77 

1483.8 

OcS 

OIOIB 

04.54 

35.020 

27.7b 

'•*••! 

1 4  66  .  0 

P04      lOI    P 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NODC         SrtTlON         0171 


CONSEC  33Tt 

LIT  ^2    56      N 


1ik\  lt73 
MNTh  05 
Oat  !<• 

njun    J  7.0 


bOTOP    :iiit3 
SHIP    EV 

0>.TA    Jit       I 
AKcl  0& 


IIR  TEHP  11.3 
■  ET  i\iLb  13.3 
biROlETR  15J1.7 
ClJJ./    I/A 


Bit    HOT  PER           alxO-Ola    2i  IKST    STD  DECOROER  Ttx    S]    130c 

18      0  i              alNO-SPO   a  TRACE    OIR                     0  i    S1.UARE      2 

SEA  HinO-FOR  OURATION  2    StJARE    26 

CL/TR  KEATncx       lit  OklO     Oil    2t>'f  1    SlrJARE    2B 


CASTNUH/TME       LVlTYP 


.vlTyp 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-I 

OrNOPTn 

SNO    VE, 

SIJ 

OJJOO 

J=.7o 

:.<..0I 

26.40 

00c 

,000 

.484.6 

06  i 

JJJOl 

OB.  7o 

3h.o;o 

26  .40 

1484.6 

ObS 

OJOJi 

08.77 

33.986 

26.36 

1484.6 

a»s 

OOOJS 

08.  7> 

3-.. 105 

26.47 

1484.9 

STO 

00010 

11. .4 

35.00 

2o.6l 

00, 

.015 

1497.6 

OBS 

00017 

....5J 

35.714 

26.64 

1507.1 

SIC 

uJj:o 

1^.5.. 

35.70 

26.64 

00, 

.030 

15  07..0 

OoS 

00020 

l..-* 

^5.700 

26.64 

1S07.0 

OES 

0002^ 

13.33 

35.380 

26.64 

1502.9 

an 

0002  c 

12.58 

35.203 

26.65 

1500.1 

STO 

OOOiO 

U.5i 

35. .2 

26.66 

00, 

,044 

1  5  00  .  0 

on 

00050 

12. '.s 

35.220 

26.69 

1499. e 

OoS 

000;c 

10.4» 

34.853 

26.68 

1494.3 

OES 

0003b 

i0.7i 

34.820 

26.69 

1493.6 

OBS 

000..1 

U.O'i 

34.532 

28.73 

1494.9 

06S 

000^7 

10.27 

34.64  5 

28.80 

144. .9 

ST., 

00030 

10.73 

34.98 

26.63 

00. 

,070 

1493.6 

aes 

00051 

11.03 

35.070 

26.64 

1495.0 

OcS 

00055 

11.58 

35.347 

28.68 

1456.7 

JsS 

OJJoO 

U.4* 

jS.iiO 

26.68 

1496.7 

06S 

^.IJt.-, 

A.  .t  c 

35.240 

26.6c 

1497.7 

ST.. 

OOJ75 

11.79 

35.32 

26.90 

00. 

,100 

1496.4 

OBS 

0007O 

11.52 

35.357 

26.90 

1498.9 

OcS 

O007i 

i^.5l 

35.507 

2c. 89 

1501.3 

OSS 

OOOBl 

12.58 

35.510 

28.69 

J  501 .4 

OsS 

00083 

12.6s 

35.562 

26.69 

1502.8 

sio 

CO  100 

12.7. 

35.59 

26.92 

00. 

.125 

1502.3 

CBS 

00100 

12.70 

35.590 

26.93 

1502.3 

OBS 

00106 

12. CO 

35.570 

26.93 

1502.0 

DBS 

001  (.0 

12. 2i 

35.480 

28.95 

1500.7 

OSS 

OOIH 

12.19 

35.490 

26.95 

1500.6 

06S 

OOUB 

10.18 

35.030 

26.96 

1493.0 

oes 

OOili 

08.82 

34.890 

28.96 

1486.6 

OBS 

00121 

07.85 

34.575 

28.96 

1483.8 

OBS 

00123 

07.63 

34.560 

2».97 

1463.7 

srt 

00125 

Oo.Ec 

34. ,2 

27.00 

00, 

,158 

1479.8 

oes 

00125 

Oo.5- 

34.387 

27.00 

1478.5 

oes 

00127 

oo.o; 

34.253 

27.01 

1476.3 

DBS 

OOlit 

OC.OO 

34.340 

27.05 

147e.3 

ots 

00131 

06.18 

34.417 

27.09 

J477.1 

OSS 

00133 

07.13 

34.577 

27.09 

1481.2 

OBS 

O0137 

07.78 

34.716 

27.10 

1484.0 

QiS 

0013i 

07.65 

34.722 

17.10 

14S4.2 

0?; 

001  ..2 

08. C 

34.685 

27.11 

1487.5 

J;S 

OUl  VH 

06.55 

34.876 

.7.11 

1487.4 

3:S 

iOl-t 

07.5, 

34.79; 

27.14 

1464.8 

STO 

0C»50 

07.90 

34.79 

27.14 

00. 

.183 

1464.7 

OeS 

00150 

07. 9J 

34.7dB 

2  7.14 

1464.7 

OBS 

00175 

07. .c 

34.670 

2  7.14 

1482.5 

STO 

002  00 

07.2". 

34.67 

27.14 

00. 

.231 

1482.8 

OBS 

oo.;oi 

07.23 

34.ct5 

27.14 

1462.6 

OBS 

00207 

07.21 

34.665 

27.15 

1482.8 

OBS 

0021B 

06. CO 

34.530 

27.12    • 

1460.4 

oes 

00220 

06.38 

34.470 

27.11 

1479.5 

OBS 

00222 

06. 3e 

34.460 

27.10 

1479.5 

OBS 

o:ii2i 

05.71 

54.395 

27.13 

1476.5 

OBS 

0023J 

05. C  6 

34.403 

27.14 

1476.6 

OBS 

00230 

07.5. 

34.780 

27.15 

1464.6 

OBS 

0023'i 

07.3, 

34.780 

27.19 

1464.8 

OSS 

002'.3 

06.14 

34.900 

27.19 

1467.3 

OBS 

002..5 

06.1. 

34.900 

27.20 

1467.3 

STO 

00250 

07.31 

54.72 

27.18 

0  0. 

279 

1484.0 

OBS 

00255 

06.65 

34.595 

27.17 

1461.3 

OBS 

0025B 

0C.3C 

34.560 

27.18 

1460.2 

OBS 

00271. 

06.57 

34.61 5 

27.19 

1461.3 

OBS 

0027O 

06.3  6 

34.550 

27.17 

1460.5 

OBS 

00245 

06.2  5 

34.640 

27.26 

1480.5 

STO 

00  3  00 

05.23 

34.46 

27.24 

00. 

32  4 

1476.2 

OBS 

003  00 

05.13 

34.450 

27.25 

14  75.8 

ObS 

0030.. 

O-..*-. 

34.475 

27.29 

1475.1 

JBS 

003.0 

0-..9; 

34.480 

27.29 

1475.1 

OBS 

00317 

05.36 

54.537 

27.29 

1477.2 

OBS 

00325 

05.75 

54.670 

27.34 

1479.0 

OBS 

00327 

05.61 

J4.735 

27.39 

1479.3 
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Table  II.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  XJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


c«siKun/rmt    i.»i.t»p 

DEPTH 

tEHP 

S.L 

Sl&n«-T 

OTNtjPTH 

SNO    1U 

on 

o:ijii 

0I..13 

3, .790 

27.39 

1480.7 

Oii 

jji-; 

05.51 

34.675 

27.38 

1478.3 

oas 

JJjjJ 

jj.31 

i'..670 

27.40 

1477.6 

3dS 

Oi3ic 

05.32 

34. ..;5 

27.40 

1477.7 

id 

Oiioi 

Oo.lB 

34.610 

27.40 

1481.5 

39S 

0037i 

06.17 

34.83J 

27.42 

1461.7 

3oi 

jjasj 

07.23 

jS.OjJ 

27.43 

14B6.2 

sro 

JO-.JJ 

07.21 

.5.0j 

^7.43 

00 

.404 

1466.5 

SiS 

JWTJl 

u7.21 

;5.j3j 

.7.4J 

1466.5 

.a 

00-.JS 

07.05 

35.010 

27.44 

14»5.9 

i3ci 

OJ<,U 

06.51. 

.4. 910 

J7.43 

1464.0 

3>i 

:js.-« 

06.  Ou 

J4.91U 

;7.49 

1402.2 

j.-S 

Oi-Sl 

C5.711 

;4.cB7 

.7.51 

1-01.5 

:es 

J.1,75 

05.;; 

34.301; 

2  7.56 

1480.0 

on 

OOiil 

05.71 

34.905 

2  7.54 

1481-.  9 

STD 

00S03 

05.66 

34.89 

27.53 

00 

.472 

1481.8 

OSS 

OOS  00 

05.66 

27.53 

1481.8 

DBS 

OOSjl 

05.56 

34.930 

27.57 

1482.0 

OsS 

aos3.> 

CS.is 

34.410 

2  7.56 

14B1.9 

OoS 

00550 

05.23 

34.060 

27.57 

1480.9 

an 

OOilc 

05.02 

34.876 

27.60 

1480.4 

sro 

OOeOO 

04.66 

■4.91 

27.64 

00, 

,530 

1480.3 

06S 

OOoOl 

0'..fl7 

34.906 

27.64 

'   1480.3 

oes 

0062  8 

.><!.  76 

34.677 

27.63 

1480.2 

OBS 

00651 

04.-.0 

J5.000 

27.71 

1481.3 

OoS 

00675 

04.97 

35.007 

27.71 

.482.0 

SIJ 

007  00 

04.68 

35.00 

27.71 

00. 

.581 

1462.1 

OBS 

00700 

0>..BB 

35. J03 

27.71 

1 4  62  . 1 

DBS 

00725 

05.16 

35.020 

27.69 

1403.7 

OeS 

007SO 

05.10 

35.030 

27.70 

1484.1 

oas 

00776 

05.10 

35.023 

27.70 

1484.3 

SIO 

00400 

05.12 

35.03 

27.71 

00. 

629 

14  84.7 

OdS 

0060. 

05.12 

35.0^0 

27.71 

1484.6 

oes 

00626 

w5.06 

•5.J30 

27.71 

1484.9 

OBS 

00850 

05.04 

35.040 

27.72 

1485.3 

ObS 

00875 

04.99 

35.040 

27.73 

1465.5 

SIO 

00^30 

04.74 

35.03 

27.75 

00. 

677 

1464.9 

OBS 

oo«Ov 

04.74 

35.025 

27.75 

1484.9 

DBS 

0092  5 

04.5  7 

35.010 

2  7.75 

1464.5 

oes 

00951 

.14.54 

35.010 

27.76 

1464.9 

OBS 

00553 

04.53 

35.013 

27.76 

1484.9 

OoS 

00976 

04.61 

35.030 

27.77 

1465.6 

STCl 

OluOO 

04.64 

35.04 

27.77 

00. 

723 

1466.1 

OBS 

01001 

04.64 

35.040 

27.77 

1466.1 

OoS 

01018 

04.6a 

35.040 

27.77 

'••••1 

14B6.3 

• 
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Table  II.     Observed  oceanograpliic  data  occupied  liy  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION 


coNset         om 

KT  i2    «7.SN 


CASTNUH/T IME 


tE«< 

1473 

BOTOP    020B:>            <II> 

lEHP        12.2 

oin  1 

40T    PER           ulND-Dlll    26           INST    SIO  RECOROEK 

T:N    S3    1206 

nCSIn     05 

SHIP    E» 

UEI 

BULB         10.4 

24 

;         3              HINO-SPD    17           TRACE    OIR                     0 

5    SGoARE      i 

i»T 

1« 

OAll    USE 

1            BAkOHcTR    1021.9 

SEA 

KlSO-fOR                   DURATION 

2    SOOARE    26 

>lOU» 

JS.l 

AREA 

06            ILOUO    I/A 

CL/IR                          mATnER      X4           Oklt.    Oil    265 

1    S(3ARE    28 

LKLltP 

OEflH 

TEKP 

SAL 

SIGKA-T 

OTNOPTh 

SNO    VEL       0«»C               P04       TOT    P,      N02          ND3 

S103      ei 

SID 

oo:>aj 

Oa.bZ 

34.06 

26.45 

00 

.000 

1484.8 

JBS 

00.101 

Od.e2 

34.070 

26.45 

1484.5 

OBS 

OGJo; 

06.  BB 

34.110 

26.46 

1485.2 

ass 

OOODS 

04.2'. 

34. 186 

26.46 

1486.7 

SIO 

00010 

04. .5 

34.21 

26.48 

00 

.016 

1486.9 

CSS 

OJJll 

04 .  ;■  j 

J4.260 

26.44 

1487.2 

oes 

OOOlj 

05.23 

•4.207 

26.46 

1486.6 

an 

0001  s 

06.42 

34.130 

26.47 

14  65-.  5 

SIu 

oo.>;o 

05.^5 

33.  66 

26.62 

00 

.03. 

1470.6 

OBS 

OOOiO 

0..46 

3j.64L 

26.63 

1465.3 

06S 

000^^ 

04.72 

33.642 

26.65 

1468.4 

OiS 

OOO^c 

05. ".t 

33.670 

26.75 

1471.8 

jbS 

oooie 

05. So 

33.B60 

26.73 

1472.3 

SIO 

00030 

05.36 

33.62 

26.72 

00 

.045 

1471.4 

OBS 

OOO-iO 

04.53 

33.760 

26.76 

1468.1 

OBS 

OOO'.l 

04.50 

33. o20 

26.62 

1468.1 

OBS 

OOO".* 

06.3  6 

34.240 

26.47 

14  76.3 

3BS 

JJ0..7 

Ou.56 

34.340 

26,56 

1477.3 

STD 

00060 

07.64 

34.55 

26.54 

00 

.06  4 

1482.0 

OoS 

0C061 

08.22 

34.653 

26.54 

1 4  84  . 2 

OoS 

00053 

06.  SI 

34.770 

26.55 

1  4  66  . 6 

OciS 

00035 

04.0  5 

34.745 

26.57 

1467.5 

OBS 

000O6 

04.43 

34.660 

26.57 

1465.2 

■      SIu 

00075 

04.37 

34.44 

27.00 

00 

.056 

1450.0 

365 

0007c 

04. c2 

34.4e0 

27.00 

1440.2 

OBS 

00074 

04. B7 

35.033 

27.02 

1491.3 

SIO 

00100 

10.03 

33.12 

2  7.06 

00 

.122 

1442.3 

OBS 

OOl  vO 

10.03 

33.120 

27.06 

1452.3 

CBS 

OOlJo 

10.03 

25.120 

27.06 

1452.4 

OBS 

00110 

06.35 

34.780 

27.07 

1465.6 

OBS 

0011'.' 

07.14 

34.617 

27.11 

1481.2 

OBS 

00121 

06.66 

34.S40 

27.10 

1475.4 

STD 

001^5 

06. B4 

34.55 

27.10 

00 

.146 

1479.9 

OBS 

00  U  5 

06.64 

34.547 

J7.ll 

1475.9 

OBS 

001«2 

06.73 

34.634 

27.11 

1474.7 

JTO 

00150 

06.47 

34. B6 

27.13 

00. 

.172 

1487.0 

OBS 

00150 

08.33 

34.853 

27.13 

1487.3 

OBS 

OOlol 

k.e.  56 

34.B43 

27.12 

1467.6 

OoS 

00U7 

07.37 

34.673 

27.13 

1462.8 

OBS 

00175 

07.23 

34.685 

27. .6 

1462.4 

OcS 

01-177 

07.20 

34,683 

27.16 

148,:. 3 

0:>S 

OOIBO 

Oi.77 

34.627 

27.16 

1480.6 

OdS 

001  B.. 

06. BC 

34.662 

27.21 

1481.1 

OBS 

OOiOO 

06.65 

34.650 

27.21 

1480.3 

OES 

OOi** 

Oi.On 

J^.SiO 

27.20 

1477.8 

SI3 

00:00 

05.57 

34.34 

27.21 

00. 

,214 

1477.6 

0  =  S 

OOiOl 

05.55 

34.640 

27.22 

1477.6 

OBS 

00205 

05. 3B 

34.460 

27.22 

1476.2 

OoS 

00207 

06.36 

34.440 

27.21 

■   1475.2 

OBS 

00215 

04.66 

34.350 

27.23 

1473.2 

OBS 

002:6 

05.46 

34.532 

27.27 

1476.0 

OoS 

002jJ 

05.53 

34.337 

27,27 

1476.3 

STO 

00250 

Oc.  7o 

34.76 

27.26 

00, 

.262 

1461.5 

OBS 

002  55 

07.06 

34.820 

27.24 

1483.3 

OBS 

0023B 

06.6  0 

34.750 

27.33 

1481.4 

OBS 

002  72 

06.63 

34.827 

27.35 

1461 .8 

OBS 

00277 

07.06 

34.500 

27.35 

1483.8 

CiiS 

002  0  3 

07.6. 

36.015 

27.33 

1466.4 

OC'S 

002St 

07.56 

•5.020 

27.37 

1  4  66  . 2 

sio 

00300 

07.40 

35.01 

27.34 

00. 

,30,; 

1485.6 

OBS 

00300 

07.32 

36.006 

27.40 

1465. 2 

ObS 

0030.< 

07.28 

35.005 

27.40 

1486.2 

OBS 

003>0 

06.27 

34.810 

27.39 

14B1.0 

oes 

00316 

06.06 

34.600 

27.41 

1480.2 

OBS 

00329 

05.33 

34.677 

27.40 

1477.4 

oes 

00333 

05.24 

34.640 

27.28 

1477.0 

OBS 

00336 

04.83 

34.556 

27.40 

1475.3 

OBS 

003<.B 

04. tt 

34.610 

27.43 

14  74.7 

OBS 

O035« 

04.(1 

34.670 

27.45 

1  4  76  . 0 

ObS 

00375 

04,32 

34.650 

27.47 

1474.7 

OBS 

0037B 

04.^2 

34.63     P 

27.480 

OBS 

003B< 

0J.B4 

34.536 

27.45    • 

1471.9 

OBS 

003116 

03.7a 

34.540 

27.46 

1471.7 

DBS 

003it 

03.47 

34.595 

27.45 

1472.7 

OBS 

00  J  « 

04.30 

34.683 

27.52 

1474.3 

ST., 

00<,oO 

04.30 

34. c8 

27.52 

00. 

370 

1474.3 

OdS 

00«0. 

04. 2B 

34.670 

.7.52 

14  74.2 

OoS 

OO'.JJ 

04.23 

34.640 

27.54 

14 7.. I 

OBS 

Mm 

0.1.45 

34.660 

27.54 

1472.4 

OBS 

00«26 

04.04 

34. 700 

27.56 

1473.9 

OsS 

O0..-1 

04.7  7 

3.,. 830 

27.55 

1477.1 

3=S 

00-»7 

03. ;o 

34.405 

27.58 

1474.8 

ObS 

oo..;i 

03.  Jd 

34.400 

27.57 

14  74.9 

0:5 

00-.c^ 

05.43 

3, .500 

27.57 

14B0.2 

OBS 

oo-.^.. 

05.77 

35.0.0 

27.61 

1461.8 

OBS 

0>,..7.. 

05.77 

34.440 

27.60 

1481.4 

OBS 

O0.ib5 

05.  34 

34.3OU 

27.58 

1480.3 

OBS 

00<tSl 

05.20 

34.6;7 

27.55 

14  74L.b 

OBS 

oo..%.> 

04. 4i 

34.840 

27.58 

l47d.6 

SIO 

005  00 

04.  BO 

34.67 

.7.62 

00. 

4.6 

l47fl.3 

OBS 

oosoo 

0,.B0 

34.873 

27.62 

1476.3 

OBS 

00512 

05.04 

34.880 

27.60 

>•*• 

•  •••< 

1475.5 
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Table  II.     Observed  oceanoRraphic  data  occupied  li.v  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1073.— Continued 

hOOC    STtTIUN    DATA 

Dc^lO       il       iiii             >E4>    1S73            6JT0P    0J.)71            lit    I£NP          Oi.i            UIO     HOT    P(ll            alNO-JIII    10  INST    STD   KECOkOER               TEN    Sb    1^36 

CONSEC              0J61           nOVTn      OS           SHIP   Ev                     «ET    6ULe         05.5              10      2         2              MlMD-SPD  2i  TR>:E    Dlfl                     D           i    SwjlKE      •. 

LIT           «c    W      N           0>r           18           0<T>    USE       1           BOiCMETR    1021.0           SEl                               nIND-FDIt  DUklTION                                   2    S.JtRE    CB 

LONa       0*S    tS      a            nOJi    .2.S            IKEA               05            ClCUD    T/<                            CL/TR                            aEATMER       xt  Dai(,    Oil    2t>6                            1     SOjAdE    6b 

CASTNUM/TIHE       l^lTtP          DEPTri                 TEMP               SAL               5IGMA-T         OYNDPTH       ShO    VEL       OnYC               f^ti  TOT     P"     NOi          NGJ         SID3         PN 


STO 

00000 

01 

.40 

3^- 

25 

00. 

,000 

US- 

DdS 

00001 

01 

.40 

32. 

,  <t60 

25, 

1-5. 

STD 

00010 

01 

.  42 

32. 

25, 

00. 

,02  0 

1-5- 

OSS 

OJOil 

01 

.92 

32, 

.450 

25, 

1-5- 

SIJ 

00020 

01 

.4^ 

32. 

25, 

00. 

0-1 

1-5- 

OBS 

000.., 

0* 

.42 

32  1 

it^-O 

2:< 

1-5- 

ObS 

oco:; 

01 

.40 

22. 

.H'tO 

25, 

1-5-. 

UbS 

000.  ■, 

-    0 

.oa 

32. 

.  3'tB 

25, 

1  —  5, 

JBS 

ooo;t 

-    1 

.10 

32. 

,o50 

26 

1  —  1 

STO 

JJJJO 

-    1, 

.25 

32. 

26. 

00. 

06  0 

1  —  0, 

OBS 

00032 

-    1 , 

.33 

32, 

.743 

26, 

1--0, 

STD 

00050 

-    1 , 

.27 

32. 

2b. 

00. 

042 

1—1, 

OSS 

00051 

-    1 

.2c 

32. 

,483 

26. 

1--1, 

oes 

UlJtiO 

.3B 

33. 

,120 

26. 

.66 

>•••• 

1--1 

* 

HcflO       31  S35>  tcA»    1S73  60T0P    0008S  AIR    TEBP         0-.5  DiR    KIT    PER  KlNO-OIR    04  INST    SID    RECORDER  TEN    Si    130t 

CONSEC  00»;  nOVTM      05  inlP    Ev  -ET    bOLb         0-.5               10      1         5  »1»D-SP0    24  TRACE    DIR                       0  5    S.JARf       - 

lAT            -6  07      N  DAY           16  DATA    USt       1  bAfcOBETR    1020.1  SEA  alNO-fOR  OJRATION  2    SOJARE    68 

LO^-       0-8  40      •  nOJK    »3.6  AREA               05  CI.  OJO    I/A  CL/TR  »E«lMER       At  DRIO    Oil    2t7  1     S.OARE     18 

CASINO-l/IIKt       LVlTiP         OEPIm  TEMP  »AL  SIWA-T         DYNDPIM       SND    VEE       JXY^  PJ-       TOT    P'      N02  N03         S 1 03  Prt 

00.000       1-5-.6 

i-5-.6 
00.020       1-5-.B 

1-54.4 
Oj.O-J       1-5-.4 

1-5-.S 

1-5--. 2 

1-50.8 
00.054       1—4.- 

1--B.a 

1--6.5 

1—3.7 

1--3.4 

1--6.9 

1--7.2 

1—5.7 
00.092       1-— .2 

1—3.5 

1--3.0 

1—2.- 
00.128       1--1.1 

1--1.0 

1—1.0 


S70 

00000 

01. 

j2. 

.-0 

25, 

,94 

OBS 

00001 

01, 

32. 

.-8- 

25, 

.44 

SIO 

00010 

01, 

32. 

,5. 

2b, 

.00 

DBS 

000.1 

01, 

32. 

,510 

2e, 

,01 

STO 

C0020 

01. 

32. 

.52 

26 

.0. 

ObS 

00020 

01. 

32. 

,  5.5 

26. 

,  0. 

DBS 

00024 

01, 

32, 

,505 

2t , 

.01 

DBS 

00028 

01. 

.01 

32. 

,-70 

26. 

,0- 

STC 

00030 

00. 

.o2 

32. 

,  66 

it. 

,21 

OBS 

00030 

00. 

I  -8 

32. 

,710 

2c, 

.26 

OBS 

0003. 

-    0. 

.05 

32. 

,742 

2b, 

.35 

ObS 

0003t 

-    0. 

,7i 

32. 

,878 

2t, 

.-5 

OBS 

00038 

-    0. 

,  64 

32. 

,447 

26. 

.5- 

OBS 

000-0 

-    0. 

.Oc 

33. 

,010 

26. 

,53 

DBS 

000-1 

00. 

,00 

33. 

,001 

2c, 

.52 

DBS 

00047 

-    0. 

.3- 

33. 

,003 

26. 

.53 

STO 

00050 

-    0. 

,68 

33. 

.01 

26. 

.55 

OBS 

00051 

-    0. 

,8- 

33. 

,02  0 

26, 

.57 

OoS 

00060 

-    1. 

,02 

33. 

,14- 

26. 

,67 

OBS 

000c- 

-  1. 

.15 

33. 

.1-0 

26  , 

.67 

STu 

00075 

-  1. 

-4 

33. 

,14 

26. 

,72 

DBS 

0007c 

-  1. 

.50 

33. 

,140 

26. 

.72 

OBS 

00074 

-  1. 

,52 

33. 

,200 

26. 

,73 

REFIO       31       6.' 55 
CONSEC  0083 

LAI  -6    C2.5N 

LONo       O-o    31       b 


LASTNON/f  IHE        LVLT  TP 


YEAt 

1473 

80T0P     00095 

AIR 

lEUP          03. 

5 

DIR    nCT    PER 

-nO-DIR 

li 

INSI     STD    RECOROER 

T: 

IN  SO  i: 

3  06 

novli 

n      05 

SnIP    Ev 

MET 

BULB         03. 

,0 

15 

2        3 

»INO-SPD 

20 

TRACE    OIR                       D 

5 

SyJARE 

4 

OAY 

14 

00.4 

DATA    USE 
AREA 

1 
J5 

8AR0HETR    1019, 
CLOUO    T/A 

,B 

SEA 

CL/TR 

WINO-FOR 
HEATHER 

Xb 

DURATION 

; 

SUJ4RE 
SOJARE 

68 

MJJS 

ORIG    Oil    2o6 

1 

68 

.•ITYP 

DEPIn 

lEXP 

SAL 

SIONA-I 

DYNOPTh 

SND    ¥EL 

OXYO 

PD4 

TOT    P         N02          N03 

SI  03 

Pn 

st: 

OOJJO 

01. -c 

3^.67 

.0.17 

00.000 

1-52.7 

06  3 

O00.ll 

01. -o 

32.670 

16.17 

1452.7 

SIi 

COOIO 

01.-7 

32. Ob 

26.16 

00.019 

14  52.9 

ObS 

OJOll 

01.-7 

3<.<.60 

^6.16 

1-52.4 

JbS 

00017 

01. -1 

32.t-9 

26.15 

1-52.7 

SIC 

00020 

01. -1 

32.  (.6 

ib.lo 

00.037 

1-52.6 

OcS 

00J20 

0..-. 

32.(57 

26. Ic 

1  -  5.  .  6 

Oci 

C002- 

01.2  6 

32.CO0 

26.17 

1-52-2 

DBS 

03028 

00.51 

32.790 

26.32 

1--9.0 

sio 

00030 

-    O.CO 

32.63 

2c. -1 

00.055 

1-— .0 

OBS 

00030 

-     0.42 

32.8-7 

26.-3 

1-42.5 

OBS 

00038 

-    0.66 

32.97; 

26.53 

1--3.0 

^cS 

000-3 

-    I.i7 

32.94b 

2  6.50 

1--1.B 

STO 

OOOij 

-    0.81 

33.  12 

26. t5 

00.065 

1--3.8 

OBS 

00051 

-    0.7  = 

33.i3c 

26.66 

1— .2 

OBS 

00057 

-    1.51 

33.1-8 

26.64 

1440.6 

OBS 

00070 

-    1.57 

33.205 

26.7- 

1440.6 

SIC 

00075 

-    1.52 

33.21 

26.74 

00.114 

1-41.0 
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Table  II.     Observed  oceanofrraphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NODC         STATION        C>r> 


kifl3      jl      iiii 

tc«<     1573 

BJTOP    0^ 

COhSE.            JJ«<i 

■<0>(lH      0  5 

inlP   t< 

lAT            ->    4,       h 

OAT           15 

DATA   USE 

LON.^       J^fl    16       M 

nOj*   o:.tj 

AAEA 

AIR  TEMP  J3,7 
hET  oULb  03.2 
bAftONETfi  1018.5 
CLOU.)    T/A 


OIR     hOT 

li       1 
SEA 

Cl/TIl 


Kl-ID-OIli    \2  INST    STO   KECOKOER  TEN   SO    1306 

MJNO-SPD    m  TKACE    OIK  0  i    SOUtRE       t 

mIno-for  Duration  2  Swjare  ^4 

MEATnER   <6  ORIG  Oil  265  1  SQUARE  56 


CASTNJI/riME   i.»/lT»P    OEPTrt 


STO 
06S 

sio 

OdS 

OSS 

OdS 

SIC 

OdS 

oas 

OdS 

SID 
06S 

STJ 
Jd] 
0;sS 

STO 
OJS 

STO 

:is 

SIu 

OSS 
OdS 


00000 
OOOJ. 
00010 
00011 
0001  T 
00015 

ooo:o 

000.0 
00022 
0002<i 
OuJ3  0 
00030 
00030 
00091 
O00C6 
U0w73 
O0JT6 
OJIOJ 
OOIJO 
0012  3 
C012S 
00139 


00.92 
00.5^ 
00.50 

00. e; 
00.18 

-  0.11 

-  0.36 

-  l.ld 

-  HO 

-  1.-.2 

-  1.57 

-  1.58 

-  1.6l 

-  1.61 

-  1.61 

-  1.57 

-  1.57 

-  1.51 

-  1.51 

-  1.51 


SAl 

32.87 

32.87  0 

32.67 

32.075 

32.857 

32.675 

32.55 

32.557 

33. jOO 

33.130 

33.16 

33. 166 

;3.2i 

33.210 

3J.215 

JJ.JI 

33.320 

33.35 

;.•.  3  50 

3j.j5 

33.350 

33.352 


SICMA-T         OVNOPTh       SNO    VcL       OXrO 


P0»      TOT    P  .     tt>2 


26. 3o 
26.  3e 
26.37 
26.37 
26.37 
26.41 
26.48 
26.52 
26.53 
26. t7 
26.70 
26.70 
26.74 
26.74 
26.75 
26.82 
21.. 83 
2c  .85 
26.  85 
26.85 
26.95 
26.85 


00.017 


00.047 


Ou.106 
00.136 


145U.5 

1450.6 
14  50.6 
14  50.6 
1449.7 
1447.5 
1446.5 
1446.3 
1445.2 
1441.6 
1440.7 
1440.6 
1440.3 
1440.3 
1440.4 
1440.7 
1440.7 
1441.3 
1441.4 
1442.0 
1442.0 
1442.3 


REFIO      31  8153 

CuNScC  0j85 

LAI           45  SO      N 

LO«w      .Ke  0^      « 


TEA«  1573 
NOlTn  OS 
CAT  It 

njjA    O3.5 


BOTOP    00358 
SHIP    £» 
DATA    USE       1 


AIR  TEUP  03.5 
i^ET  8Ut.8  03.2 
8ARunETR  1017.5 
CLJUU    T/A 


OIR   MOT   PER 

15      1        2 
SEA 
CL/TR 


aINO-OIR    13 
1.IID-SPI/    15 
■  INO-FOR 
HEATHER       X6 


INST    STD   RECORDER 
TRACE    Oik 
DURATION 
ORIG    Oil    270 


TEN  SO  1306 
i  SQUARE  4 
2  SaJARE  41 
1    SOJARE    i» 


CASTWH/II-<£       L»LT»? 

OEPIM 

IFMP 

SAl 

SIOMA-T 

OYNOPIn 

SND    »E1 

STO 

00000 

00.52 

32.57 

J6.47 

00.000 

1448.5 

03.5         08S 

00001 

00.52 

32.571 

26.47 

1448.9 

oes 

00007 

00.52 

32.566 

26.46 

1449. J 

STO 

00010 

00.51 

3.. 57 

26.46 

00.016 

1445.0 

OoS 

00011 

00.51 

32.570 

26.4  7 

1445.0 

stc 

00020 

00.53 

32.57 

26.46 

00.032 

1445.2 

06  S 

00020 

00.  5j 

32.570 

26.46 

1445.2 

STD 

00030 

00.5, 

3.. 57 

26.46 

00.047 

1445.4 

C8S 

00030 

00.54 

32.570 

26.46 

1445.4 

081 

JJOje 

00.53 

32.570 

26.46 

I445.5 

J8S 

OOO43 

-    0.87 

35. .38 

26.(6 

1443.4 

sio 

00050 

-     1.50 

33.16 

26.71 

00.076 

1441.5 

065 

00051 

-     1.58 

55.184 

26.72 

1441.2 

SIO 

OOJI5 

-      1.5C. 

^i.  Z  1 

26.74 

00.110 

1441.7 

CbS 

00076 

-     1.3o 

33.215 

26.74 

1441 .7 

SIO 

00 1 00 

-    l.el 

33.55 

26.86 

00.141 

1441 .2 

DBS 

00100 

-   l.el 

33.353 

26.86 

1441.2 

06S 

00112 

-     1.64 

33.350 

26.86 

1441.2 

SIC 

00125 

-    1.53 

33.35 

26.85 

00.171 

1441.5 

06S 

00125 

-    1.53 

35.350 

26.85 

14,1 .5 

SIO 

00150 

-    1.32 

33.45 

26.56 

00.200 

1445.3 

oas 

00150 

-    1.32 

33.490 

26.96 

1443.5 

DBS 

00175 

-    1.14 

33.570 

27.02 

1444.5 

STD 

D0200 

-     1.06 

33.54 

27.00 

00.253 

1445.7 

035 

..0201 

-    1.04 

55.542 

26.55 

1445.6 

oas 

D02<6 

-    0.54 

33.817 

27.20 

1448.9 

oas 

00235 

-    0.07 

34.014 

27.34 

1451.6 

OoS 

Oj241 

-    0.08 

34.030 

27.35 

1451.6 

SIS 

00.50 

00.^5 

34.05 

27.35 

00.298 

1453.2 

OSS 

00251 

00.29 

34.066 

27.35 

1453.5 

06S 

00276 

00.74 

34.240 

27.47 

1456.2 

STC 

003  00 

01.42 

34.38 

27.54 

00.331 

1455.8 

08S 

00300 

01.44 

54.384 

27.54 

1455.9 

08  S 

00325 

02.10 

34.520 

27.60 

1463.4 

DBS 

00346 

02.32 

34.575 

27.63 

1*64.8 

• 

P04      TOT    P . 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION 


RcflO      31 

«i3} 

TEl) 

H73 

eOTOI>    OJ522            <Ili 

TEDP         03.0 

0I«    MOT    PER            irlNO-DKi    12 

COhSEC 

)J6i. 

NOMTh      05 

Ship  h 

•  ET 

BULB         02.6 

12 

0        2              alNO-SPO    14 

l*T          ,i 

<,i.iK 

04  » 

15 

OtTA   USE 

1            BAdOnETR    lOlt.e 

SEA 

KIND-fOR 

lIMG      (M> 

01       • 

HkiJ^ 

35.2 

A<EA 

05            ClCUO    T/A 

Cl/TR                          i<EATHE»      X6 

CASTNUH/TIME 

lVLT>f 

DEPTn 

TEHf 

SAL 

SI0N4-T 

OTNOPTn 

SN3    VEL       OITG               P3' 

STO 

0«030 

01.06 

32.06 

26.35 

00 

.000 

1451.1 

9i.2 

ots 

OJOOi 

01.06 

32.663 

26.35 

1451.2 

oes 

00007 

01.06 

32.653 

26.34 

1451.3 

SIC 

00313 

01.06 

32.85 

26.34 

30 

.017 

1431.3 

oes 

00311 

01.04 

32.850 

26.34 

1451.2 

OSS 

00J17 

03.67 

32.67  3 

26.36 

1453.6 

oes 

03319 

00.06 

32.933 

26.46 

1447^1 

STJ 

000^3 

03.47 

32.55 

26.45 

00 

.033 

1446.9 

OSS 

03323 

33.73 

32.960 

26.45 

1450.1 

oes 

0302c 

00.46 

32.570 

26.47 

1445.0 

OdS 

0002a 

-    0.03 

32.970 

26.49 

1446.8 

STO 

333i3 

-    0.12 

33.33 

26.52 

00 

.045 

1446.5 

ces 

003^3 

-    0.16 

33.010 

20.53 

1446.2 

oes 

303S2 

-    3.56 

23.310 

26.55 

1444.4 

oes 

003j'< 

-    0.76 

33.010 

26.55 

1443.6 

oes 

003X. 

-    3.64 

33.303 

26.55 

1443.2 

oes 

33o:-9 

-    1.32 

33.333 

26.56 

1442.4 

OoS 

ooo'*a 

-    1.38 

23.120 

26.66 

1440.9 

SIO 

03353 

-    1.55 

22.15 

26.65 

03 

.076 

1440.3 

j3S 

00051 

-    1.57 

33.150 

io.O 

1440.3 

STO 

03075 

-    1.52 

33.21 

26.74 

00 

.111 

1441 .0 

DBS 

0037c 

-    1.5., 

33.21( 

26.74 

1441.0 

ioS 

000«5 

-    1.62 

23.310 

26.62 

1441.0 

STU 

3C1J3 

i.c: 

23.22 

^6.84 

00. 

.142 

1441.1 

..OS 

001  JO 

1  .t; 

i3.:>50 

Jt  .64 

1441.1 

STO 

JL1.'5 

-      1.44 

3j.4S 

26.53 

00 

.172 

1442.5 

'Jsi 

jOIl: 

1.4  J 

:->.453 

26.53 

l44.^.t 

STO 

noiso 

I.IJ 

■•  3  .  S  5 

27.00 

Oj 

.199 

14,4.5 

3a  s 

33153 

-    1.13 

33.547 

27.00 

1444.5 

oes 

00175 

-    0.5O 

33.570 

27,01 

1445.6 

STO 

002  00 

-    0.71 

33.69 

27.10 

03. 

.253 

1447.5 

oes 

03201 

-    3.65 

33.690 

27.10 

1447.6 

oas 

00226 

-    0.53 

33.700 

27.10 

1446.8 

STO 

03253 

-    0.41 

33.62 

27.19 

00. 

.296 

1449.5 

oes 

00251 

-    0.35 

33.630 

27.20 

1450.0 

OdS 

oa26<< 

-  o.oe 

34.030 

27.32 

1451  .9 

06S 

00270 

00.  <4 

34.027 

27.33 

1453.5 

oes 

002  76 

00.24 

34.02  5 

27.33 

1453.6 

oes 

0327S 

00.24 

34.040 

27.34 

1453.7 

oes 

002e5 

00.51 

34.170 

27.43 

1455.2 

oes 

00253 

03.63 

34.162 

27.43 

1455.9 

oes 

0325e 

03.53 

34.230 

27.45 

1457.2 

STO 

00300 

03.93 

34.23 

27.46 

00. 

.334 

1457.4 

oes 

003  03 

30.56 

34.237 

27.46 

1457.6 

oes 

00325 

31.55 

34.370 

27.52 

1460. e 

oes 

00523 

01.74 

34.473 

27.55 

1461.9 

oes 

03335 

02.01 

34.530 

27.62 

1463.2 

oes 

00350 

02.31 

34.590 

27.64 

1464. e 

oes 

00375 

32.65 

34.705 

27.66 

1467.9 

STO 

004  30 

03.20 

34.72 

27.66 

00. 

.385 

1470.0 

oes 

OOkOl 

03.3  3 

34.740 

27.67 

1470.2 

oes 

33»35 

03.3  7 

34.640 

27.74 

1470.7 

OcS 

C0'.13 

03.65 

34.860 

27.73 

1472.0 

oes 

00«.26 

03.66 

34.670 

27.72 

1473.1 

oes 

OO'.Sl 

04.00 

34.540 

27.76 

1474.2 

oes 

00475 

34.37 

34.523 

27.74 

1474.9 

STO 

00500 

04.11 

34.54 

27.75 

00. 

453 

1475.5 

oes 

00502 

04.11 

34.940 

27.75 

1475.5 

06S 

00525 

34.11 

34.523 

27.74 

1475. S 

oes 

00550 

04.04 

34.930 

27.75 

1476.3 

oes 

00576 

04.01 

34.530 

27.75 

1476.4 

$10 

00603 

04.00 

34.53 

27.75 

00. 

474 

1476.7 

oes 

OOcOl 

04.00 

34.530 

2  7.75 

1476.7 

oes 

03626 

03.  )6 

34.530 

27.75 

1477.0 

oes 

00651 

03.55 

34.530 

27.76 

1477.3 

3es 

00o75 

03.65 

34.530 

27.76 

1477.5 

STO 

03733 

02.07 

34.53 

27.77 

00. 

515 

1477.0 

3es 

03700 

02.67 

34.930 

27.77 

1477.0 

ces 

30725 

33.05 

34.927 

;7.77 

1476.1 

LoS 

33753 

02.63 

J4.92i 

27.76 

1476.4 

3:S 

JU77n 

u2.0c 

3«.vi0 

;7.76 

1476.0 

511/ 

33I1JU 

32.60 

34.5  2 

;7.7t 

00. 

55  7 

14  75.1 

oes 

ooeoi 

03.60 

34.930 

27.76 

1479.2 

jes 

33e26 

03.62 

34.520 

27.76 

14  79.6 

oes 

00650 

03.61 

34.520 

2  7.76 

1460.0 

OcS 

00675 

03.6  3 

34.523 

27.76 

1460.4 

STO 

035  03 

0.1.  6  0 

34.92 

27.76 

00. 

555 

14  63.6 

aes 

30533 

32.63 

34.5cO 

27.76 

1483.8 

oes 

03513 

03.60 

34.916 

27.76 

•  ••• 

•  ••*. 

14  61.0 

INST    STO  DECOROER  T24    S3    1^06 

TRACE    OIR  0  5    SOOARE      4 

OURATION  2    SOUARE    48 

ORIS    Oil    271  1    SOJARE    56 


P34      TOT    P  •      NC2 
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Table  II.     Observed  oceanofrraphic  data  occiipif-d  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


hOOC    STATION    DAT* 


RtflJ   31   «i53 

consel    JJ6^ 

LAT     -i    jl   N 


C*SINU«/t !«£ 


TEA) 

i973 

OOTOP    0.42* 

AIR    TEMP          05.1 

OIK    HOT    PER           alNO-UIft    IB            INST    STO   RECORDER 

TEN    SO    1306 

HQ\1 

•>      OS 

SnIP    CV 

kEI     OULb           05.1 

16 

1         2               »110-SPO    10            TRACE    OIR                       0 

6    SI.OARE       4 

DAY 

1^ 

OATA    J3C        1 

bAkuHEIR    101c. 5 

SEA 

nUO-FOR                   DURATION 

2    SOJARE    46 

nJjl 

07. t 

AilEA               05 

CLOJD 

T/A 

CL/TR 

UEATHER       X6            ORIO    Oil    272 

1    SI.OARE     67 

LWLT»P 

DEPTn 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

OVNDPIn 

SNO    VEL       OXTG               PO*       TOT    P         hOt          N03 

S1D3         Pi 

STO 

0000.. 

0...60 

3^.87 

26. 3B 

00 

00  0 

1**4.1 

06$ 

00001 

00.60 

32.870 

26.36 

1**4.1 

ST. 

00010 

00.54 

32.45 

26. *5 

00 

016 

1**4.3 

OsS 

00011 

00.54 

3.'. 460 

26  .*5 

1**4.3 

STC 

OOJiO 

00.60 

32.46 

<6.*5 

00 

032 

1**4.5 

OcS 

coo.o 

00. C3 

32.4CC 

26.  *c 

1**4.7 

CcS 

coo;* 

00. e: 

32.440 

2...*7 

1*50.7 

OBS 

000. 0 

00.62 

33.000 

26. *7 

1*50.7 

STO 

oooso 

-    0.;* 

33.10 

2c  .t  1 

00 

0*7 

14*^.6 

OBS 

00030 

-    0.*4 

23.115 

26.63 

1**4.'' 

OES 

coos; 

-    l.OJ 

33.155 

26.68 

1**2.6 

OBS 

0003* 

-    1.25 

33.200 

26.72 

1**1.6 

CoS 

00038 

-    1.34 

33.213 

26.7* 

1**1.0 

Obi 

000*0 

-    1.31 

33.210 

26.7* 

1**1.2 

STC 

OOOiv 

-     1.56 

33.  31 

26.62 

00 

07* 

1**0.5 

OSS 

00051 

-    1.6o 

33.317 

A6.83 

l*-0.* 

J3S 

ooot,; 

-     I.CJ 

33.3*3 

26.65 

I*i0.* 

STC 

00075 

-     i.il 

3J.35 

2  0.65 

00 

10* 

1**0.8 

OSS 

OCOTt 

-    i.5> 

33.350 

^6.66 

1**0.8 

STO 

00100 

-    l.*". 

33.44 

26.46 

00 

133 

1**1.9 

CeS 

00100 

-     l..,6 

33.-40 

<6.47 

1*42.0 

5TD 

oous. 

-    0.44 

33.5* 

26.44 

00 

160 

1***.7 

OoS 

00U5 

-    0.48 

33.6-.0 

26.44 

l4H*.6 

SIO 

00130 

-    0.7  1 

33. 6o 

27. »0 

00 

166 

1**6.5 

OoS 

OOliO 

-    0.73 

33. 606 

27.10 

1**6.6 

OoS 

00»7j 

-     U.*H 

33.B40 

i7.25 

1**6.6 

oes 

00182 

-     0.1* 

53.458 

27.29 

1*50.2 

oes 

OOlBt 

00.*^ 

3*. 0*0 

27.33 

1*52.9 

OoS 

0019t 

00.  51 

3'.. 0*0 

27.33 

1*53.5 

OoS 

001S6 

00.26 

3*. 037 

27.3* 

1*52.* 

SID 

002  00 

00.31 

3'..lO 

27.39 

00 

22  7 

1*62.8 

OBS 

«0201 

00.38 

3*. 145 

27. *2 

1*53.2 

06S 

002  OS 

00.42 

3*. 200 

27.43 

1*55.8 

CbS 

00217 

02.39 

3*. 365 

27.47 

1*62.7 

S6i 

00226 

03.25 

3*. 570 

27.5* 

1*66.6 

OoS 

0023'i 

03.54 

3*. 540 

27.52 

1*68.5 

OBS 

002*3 

03.4  2 

3*. 540 

27. *9    • 

1*70.0 

STO 

002S0 

0*.26 

3*. 70 

27.5* 

00 

254 

1*71.7 

OoS 

00251 

0*.31 

3*. 710 

27.5* 

1*71.4 

OBS 

00272 

0*.l* 

3*. 57    P 

27.*5u< 

OBS 

0027c 

03. *2 

34.5*7 

27.51 

1*66.3 

STj 

00  5  00 

03.2  4 

3*. 56 

27.55 

00 

286 

1*68.2 

OoS 

00300 

03.29 

3*. 547 

27.56 

1*68.3 

OBS 

0030c 

03.64 

3*. 710 

27.61 

1*70.2 

OBS 

00310 

03. Bl 

3*. 720 

27.60 

1*70.6 

OoS 

00317 

0*.14    P 

3*. 730 

27.570« 

OBS 

00325 

o^.o. 

3-.  72  0 

27.58 

1*71.9 

OOS 

^O-^ki 

0*.01 

3*. 730 

27.69 

1*72.0 

OoS 

003*0 

0*.59 

3*. Boo 

27. tS 

1*7*. 6 

OoS 

Oo3s2 

0*.54 

3*. 670 

27.64 

1*74.6 

OoS 

003*t 

0*.07 

34.035 

27.67 

1*72.6 

OBS 

00350 

03.4  7 

3*. 623 

27.67 

1*7^.3 

OaS 

OwjSo 

03.  C  3 

3*. 72    P 

27.620» 

OoS 

0035  7 

03.54 

3*. 71    P 

27.620 

OBS 

00361 

03.4  0 

3*. 655 

27.70 

1*72.. 

OBS 

003C7 

o*.o* 

3*. 880 

27.71 

1*72.4 

Oo< 

00j73 

0,.e4 

3-. 42     P 

27.67u» 

OoS 

00375 

0*.65 

34.437 

27.69 

1*76.7 

OSS 

0037c 

0*.66 

3*. 41     F 

2  7.66U« 

STO 

00*03 

0*.32 

3*.  43 

27.72 

00 

336 

1*7*. 7 

OES 

0J*O. 

j.* .  3  0 

3-. 430 

.7.72 

1*7*. 0 

OiS 

00*26 

0*.05 

St.-flO 

27.73 

1*7*.  LI 

OoS 

00*51 

o*.o* 

3*. 4*5 

.7.76 

1*7*.* 

065 

00*75 

0*.**    P 

3-. 415 

27.6406 

STO 

C05CJ 

0*.30 

3*. 4* 

27.73 

00 

381 

1*76.3 

OoS 

005-0 

0*.30 

3*. 4*0 

.7.73 

1*76.3 

OoS 

00525 

... .  i6 

3*. 430 

..7.73 

1*76.2 

OBS 

00550 

o*.o* 

3*. 426 

27.7* 

i-7o.0 

OBS 

00576 

0*.0C 

3*. 932 

27.75 

1476.5 

STO 

OOoOO 

o*.o* 

3*. 43 

27.7* 

00 

*2* 

1*76.8 

CB< 

00601 

o,.o- 

3*. 425 

27.7* 

1*76.8 

DBS 

00620 

o*.oo 

3*. 430 

27.75 

1*77.1 

OBS 

00651 

03.47 

3*. 432 

27.76 

1*77.4 

DBS 

00675 

03.4* 

3*. 430 

27.76 

1*77.7 

STO 

007  00 

03.43 

3*. 43 

27.76 

00 

*6C 

1*78.0 

OB! 

0070J 

Oi.Si 

3*. 430 

27.  76 

1*76  .3 

OoS 

00723 

03.41 

3-. »30 

27.76 

1*76.* 

OoS 

00730 

03.50 

3*. '3  0 

;7.7o 

1-76.7 

OoS 

00776 

03.0  7 

3*. 423 

2  7.76 

1*74.0 

STO 

OOBOO 

03.61 

IStti 

27.7c 

00 

507 

1474.2 

OBS 

OOoO; 

03. B. 

;-.423 

27.77 

1*74.2 

ObS 

00fl2c 

03.85 

3*. 4*0 

27.78 

1*74.8 

OBS 

0005., 

03.77 

34.420 

27  .77 

1*74.9 

OoS 

00675 

Ji.  75 

3*. 420 

27.77 

1-60.2 

STO 

00400 

03.75 

3*. 42 

27.77 

00 

5*4 

1*80.6 

OBS 

004u. 

03.  75 

3*.42j 

27.77 

1*63.6 

OBS 

00*2i 

03.73 

3*. 420 

27.77 

1*63.4 

OBS 

00>51 

03.  7^ 

3*. 420 

27.77 

1*61.3 

OBS 

00476 

03.73 

3*. 420 

27.77 

1*81.8 

STO 

01000 

03.71 

3*. 42 

27.77 

00 

591 

1*62.1 

OBS 

01001 

03.71 

34.420 

27.77 

1*62.1 

OBS 

OiOlB 

03.70 

34.415 

27.77 

»•»• 

•  ••• 

1*62.3 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupifd  by  rSCGC  EVERGREEN, 

8-28  May  1073.— Continued 


STATION 


RtFIO       31  e3i5 

COSS£:  3JSd 

LIT           <i5  at      n 

tOSG       Jt7  07      • 


Y£«? 

UTi 

SOTDP    026-1 

Alk 

TEMP         06.0 

1 

3IR    MOT     PER 

HlSO-OIR 

22 

HuniTm     05 

SHIP    EV 

KET 

BULB         06.0 

16 

1         2 

KlNt^SPO 

10 

Oilf 

14 

OATi  use     1 

BAROHETP    10U.2 

SEA 

HlNJ-FOh 

rtOU^ 

U.l 

AREA               05 

CLOuO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

Kb 

IVLTt? 

DEPTH 

TEM^ 

SAL 

SIOMA-T 

DYNDPTM 

SNO    VEl 

OXYO 

PO' 

STO 

000  :j 

01. 6d 

33.20 

26.57 

00 

.000 

1455.3 

06S 

00003 

01. S8 

33.205 

26.57 

1455.3 

ilu 

00010 

01.63 

33.31 

26.65 

00 

.014 

1455.3 

OpS 

OJJx. 

01. Si 

33. 322 

26.67 

1455.3 

STO 

00020 

01. tt 

33.33 

26.68 

00 

.02  6 

1 4  54  .  6 

06S 

OvOij 

01.6". 

33.330 

26.66 

14  54.7 

06S 

JOJi- 

00.30 

33. 292 

26.74 

144&.7 

06S 

OJOic 

-    0.53 

33.353 

2c. 62 

1445.0 

JBS 

OOO^B 

-    0.76 

33. 524 

26.97 

1444.1 

sio 

00030 

-    0.63 

33.53 

26.97 

00. 

.041 

1444.6 

OdS 

Ju032 

-    J. -6 

35.550 

26.98 

1445.7 

oes 

0003-. 

-    0.39 

23.572 

16.99 

1  4  46  . 1 

OoS 

0003o 

-   0.22 

33.678 

27.07 

1447.0 

STi. 

00030 

-    0.23 

33.69 

27.06 

00 

.061 

1447.2 

oes 

OOOSl 

-    0.25 

33.695 

27.09 

1447.2 

STO 

00075 

-    0.21 

33.86 

27.22 

00 

.08  4 

1448.0 

uoS 

OOOTo 

-    0.20 

33.870 

27.23 

1446.1 

STJ 

00100 

00.06 

34.03 

27.34 

00 

.104 

1449.8 

oes 

00100 

00.06 

34.  030 

27.34 

1449.9 

OoS 

0010<. 

00.07 

34.050 

27.36 

1450.0 

06  S 

00112 

00.90    P 

33.900 

27.190» 

JoS 

OOlli 

00.31 

34.040 

27.34 

1451.4 

STJ 

00125 

00.33 

34.12 

27.40 

00 

.122 

1451.6 

OoS 

00127 

00.36 

3-. 150 

27.42 

1451.9 

OBS 

00139 

O0.C9 

34.200 

27.44 

1453.6 

03S 

D0142 

00.96 

34.246 

27.48 

1455.0 

OsS 

001<>'> 

01.03 

34.240 

27.45 

1455.3 

STO 

00150 

01.92 

34.33 

27.47 

00 

.139 

1459.5 

OsS 

00152 

02.19 

34.360 

27.47 

1-60.7 

DsS 

OOUl 

02.59 

34.365 

27.44    • 

1462.6 

oas 

00165 

02.15 

34.350 

27.46 

1460.8 

DOS 

001l>7 

02.14 

34.363 

27.47 

1460. S 

ass 

00171 

02.73 

34.457 

27.50 

1463.5 

OBS 

ooiet 

03.<i2 

3-. 580 

27.49 

1468.6 

Q6S 

00140 

03.84 

3-. 657 

27.55 

1468.9 

DBS 

0U1S<. 

0<..21 

34.720 

27.56 

1470.6 

STJ 

002  00 

04.37 

3-.  73 

27.55 

00, 

.164 

1-71.3 

0  =  5 

JOiJi 

D-.42 

34.727 

27.55 

1-71.6 

:Ji 

00207 

04.15 

2  4.69  5 

27.55 

1-70.5 

JbS 

00.'17 

03.10 

3-. 580 

27. 5e 

1-66.0 

ddS 

„0.'2o 

02.98 

34.577 

27.57 

1-65.7 

Jii 

00.'-7 

03.52 

34.7j0 

27.64 

1468.5 

STO 

Co,' 50 

03.27 

34.64 

27.64 

00, 

.195 

1467.5 

;-as 

;  0 .'  t. 

02.33 

24.570 

:7.62 

;463.5 

OiS 

00.'7t 

02.23 

34.577 

27.64 

1463.2 

STJ 

003  00 

02.70 

34.67 

27.67 

00, 

.2^8 

1-65.6 

oes 

00  300 

02.72 

34.677 

27.67 

1465.9 

OBS 

00316 

03.00 

34.715 

27. 6S 

1467.4 

06S 

00317 

03.30 

34.730 

27.66 

1468.6 

OiS 

00325 

03.44 

34.730 

27.65 

1469.5 

C6S 

00350 

03.70 

3-. 8-0 

27.71 

1471  .1 

oes 

00375 

03.61 

3-. 8-0 

27.72 

1471.2 

STO 

OO'.OO 

03.66 

34.87 

27.74 

00, 

,261 

1471.9 

oes 

00^01 

03.69 

34.670 

27.74 

1472.0 

OBS 

00..26 

03.9  6 

34.895 

27.73 

1 4  73  .  6 

OSS 

00-51 

04.08 

34.937 

27.75 

14  74.5 

DBS 

00-75 

04.16 

34.420 

27.73 

1475.3 

STO 

00500 

04.18 

34.93 

27.73 

00. 

,302 

1475.6 

oes 

00500 

04.16 

34.430 

27.73 

1475.8 

oes 

00525 

0-.16 

34.430 

27.74 

1476.1 

oes 

00552 

04.17 

3-.940 

27.74 

14  76.6 

OBS 

00576 

04.22 

34.937 

27.73 

1477.2 

STJ 

ootoo 

0-.16 

34.45 

27.75 

00. 

,344 

1477.4 

OBS 

OOoOl 

0-.16 

34.950 

27.75 

1477.4 

oas 

0062c 

04.14 

34.950 

27.75 

1477.7 

oes 

00651 

04.11 

34.950 

i7.76 

1476.0 

oes 

00675 

04.09 

34.943 

^7.75 

1476.3 

STO 

00  7  00 

04.08 

34.45 

27.76 

00. 

366 

1476.7 

oas 

00700 

04.08 

34.950 

27.76 

1-78.7 

oes 

00727 

0,.05 

34.450 

27.76 

1474.0 

OBS 

00751 

04.04 

34.950 

27.76 

1474.4 

OSS 

00776 

03.98 

34.950 

27.77 

J474.5 

STO 

OOS  00 

03.97 

3-. 92 

27.75 

00. 

429 

14  79.9 

OBS 

OOSOl 

03.9  7 

34.920 

27.75 

1479.9 

CdS 

00B26 

04.07 

34.930 

27.74 

14  80.7 

oes 

00850 

O-.Jd 

34.930 

27.74 

1461.2 

JBS 

OOe75 

0-.05 

3-. 930 

27.75 

1481.5 

STO 

009  J  J 

0-.05 

34.43 

27.75 

00. 

473 

1481.9 

jBS 

OJ-iOO 

04.05 

3-, 430 

27.75 

1-81.9 

03S 

00925 

04.0, 

3-.4jO 

27.75 

1462.2 

OoS 

0J951 

04.02 

3-. 430 

27.75 

1 4  32  .  6 

Ot)S 

00976 

04.02 

3-. 4-0 

2  7.76 

1493.0 

STO 

OlOJJ 

0-.04 

3-. 43 

^7.75 

00. 

516 

1-6J.5 

C6S 

01001 

O-.O- 

3-.4jO 

27.75 

1463.5 

oes 

OlOiB 

04.00 

34.930 

2  7.75 

•  ••• 

*•*•! 

1463. 6 

INST    STD   RECORDER  TEN    SO    1306 

TDACE    DIR  0  i    SOUARE      4 

DURATION  2    S.JARE    46 

ORIG    Oil    273  1    S9JARE    57 


TOT    P-      N02 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N    0 

IOC         S    T    < 

1    T 

ION         0    A    T    A 

nEFio    31     an 

tc» 

14T5 

60T0P    03515           Am 

TEMP         06.0 

1 

OIK    HOT    PER           HlhO*0IR    26 

CONScC              30«f 

ROmTi 

1      05 

SHIP   E* 

«ET 

6UL6         06.6 

15 

2         3               alNO-SPO    i2 

LiT             <«    50       N 

0»t 

IS 

OlTi   USE 

,           6AR0HETS    1017.0 

SEA 

•  IND-fOil 

lO>iw       J«e    ij       w 

hOui 

l<t.6 

IAEA               C 

;5           llOUO    T/A 

( 

:l/t« 

1                            «e«TnER      X2 

CAStNJX/IIXE 

LVLTIP 

OEPTn 

TEXP 

SAL 

SISDA-T 

OTNDPTn 

SNO    VEL       0«»C               P3' 

STO 

00000 

03.56 

33.20 

26.21 

00 

.000 

1471.0 

14.6 

06  i 

00001 

05.56 

33.201 

26.21 

1471.0 

STO 

00010 

05.54 

33.33 

26.30 

00 

.016 

1471.4 

06  i 

00011 

05.59 

33.340 

26.31 

1471.4 

STO 

0002  0 

05.5  7 

33.35 

26.32 

00 

.035 

1471.5 

OfcS 

coj:o 

05.57 

33.347 

26.32 

1471.5 

06S 

OOOio 

03.40 

33.260 

20.45 

1464.6 

510 

OOOOJ 

03.24 

33.33 

26.56 

00 

.051 

1461.4 

^6S 

00030 

03.14 

33.336 

26. 5o 

1461.7 

sto 

J0050 

0<.63 

33. ..5 

26.66 

00. 

.060 

1460.7 

u6S 

00051 

02.64 

33.457 

C6.64 

1460.7 

06S 

OOOTO 

02.40 

33.52  5 

26.74 

1401.3 

STD 

00076 

02.30 

33.54 

26.60 

00 

.112 

1456.6 

OSS 

00016 

01.47 

33.554 

26.64 

1457.4 

STO 

00100 

01.15 

33,76 

27.07 

03. 

.141 

1454.5 

OSS 

00100 

01.12 

33.79C 

27.04 

1454,4 

oas 

00106 

01.66 

33.416 

27.14 

1457.4 

STO 

ooi;5 

02.22 

34.11 

27.27 

00. 

.163 

1460.1 

03  S 

00125 

02. 2^ 

34.120 

27.27 

1460.1 

jTu 

00150 

02.47 

34.23 

27.34 

00. 

.163 

14t...7 

JoS 

00150 

02.47 

34.235 

27.34 

1461.7 

OiS 

001»7 

02.47 

54.235 

27.34 

1462.0 

o^s 

00175 

02.75 

34.354 

27.41 

1463.5 

JcS 

00160 

03.04 

34.360 

27.40 

1465.1 

OaS 

00102 

03.30 

34.360 

27.36 

1416. 1 

ST: 

002  00 

02.45 

34.37 

27.41 

00. 

.214 

1464.8 

;is 

00201 

02.44 

34.370 

27.41 

1464.3 

OnS 

oo:ii 

02.48 

31.470 

27.44 

I4i5.3 

:js 

0021O 

03.31 

34.514 

27.44 

1467.0 

STO 

00230 

03.32 

34.56 

27.54 

00. 

.251 

1467.5 

OSS 

00251 

03.33 

3,. 565 

27.54 

1467.6 

06  S 

0027» 

03.66 

34.660 

27.54 

1464.6 

STO 

00300 

04.06 

34.72 

27.56 

00. 

.274 

1471.7 

OSS 

C03  00 

04.07 

34.725 

27.56 

1471.7 

OSS 

00325 

04.14 

34.767 

27.61 

1472.5 

oes 

00350 

04.41 

34.665 

27.66 

1474.2 

OSS 

00575 

04.45 

34.660 

27.65 

1474.7 

sit 

00400 

04,50 

34.42 

27.65 

00. 

.324 

1475.4 

065 

00401 

04.50 

34.420 

27.64 

1475.5 

CSS 

00430 

04.3  6 

34.420 

27.71 

1475.3 

06  5 

00451 

04.36 

34.440 

27.72 

1475.7 

ObS 

00475 

04.66    P 

34.440 

27.640' 

OSS 

00461 

04.34 

34.430 

27.71 

1476.3 

STO 

00500 

04.45 

34.41 

27.64 

00. 

,375 

14  76.4 

OSS 

00  500 

04.45 

34.410 

27.64 

1476.5 

OSS 

00525 

04.37 

34.443 

27.72 

1477.0 

Os5 

00550 

04.36 

34.425 

27.71 

1477.3 

065 

0057c 

04.47 

34.440 

27.71 

1476.3 

STO 

ootco 

04.36 

34.44 

27.72 

00. 

421 

1476.2 

OBS 

00601 

04.35 

34.935 

27.72 

1476.2 

065 

00e2e 

04.54 

55.04    P 

27.760 

OSS 

00651 

04.3c 

3... 440 

27.72    • 

1479.0 

ObS 

00e7  5 

04.32 

34.450 

27.73 

1474.3 

STO 

0070J 

04.29 

34.44 

27.73 

00. 

466 

1479.6 

OSS 

00  702 

04.24 

34.443 

27.73 

1474.6 

06$ 

00725 

04.2  5 

34.450 

27.74 

1474.6 

OSS 

00750 

04. .0 

34.425 

27.73 

1460.0 

OSS 

00  7  76 

04.11 

34.930 

27.74 

1460.1 

STO 

00600 

04.05 

34.42 

27.74 

00. 

510 

1460.2 

OSS 

00603 

04.05 

34.420 

27.74 

1460.2 

065 

00626 

04.04 

34.420 

27.74 

1460.6 

OSS 

30652 

04.05 

34.430 

27.75 

1481.1 

oes 

00675 

04.01 

34.425 

27.75 

1461.3 

STO 

OOiOO 

Oj.43 

34.42 

27.75 

00. 

555 

14  81.3 

06S 

00«00 

03.43 

34.420 

27.75 

1481.3 

OSS 

0042  5 

03.43 

34.420 

27.75 

1461.6 

OSS 

00451 

03. 6> 

34.412 

c7.75 

1462.0 

C6S 

0057t 

03.67 

34.423 

27.  7t 

1482.4 

STD 

01  ^OJ 

03.  o6 

34.45 

:7.78 

00. 

546 

1462.6 

CSS 

01001 

03.66 

34.450 

27.76 

1402.6 

OeS 

01J16 

03.65 

31.437 

27.77 

»••• 

••••1 

1463.0 
1 

INST    STO  RECORDER  TEN   SO    1 906 

TRACE    OIR  D  5    SOJtRE      < 

Duration  2  sooare  4S 

ORIO    oil    274  1    SiJARE    4* 


TOT  p.      Na2 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

.>00C  STATIJh         0<T1 


BEfio     3.     an 

YEH 

1573 

eoTOP   022-.0        iin 

TEHP        12.0 

Olli    «GT     PER 

«I1C-01I>    12 

COSSEC             im 

njifi 

1      05 

Smip  ev 

.ET 

6UI.6        05.0 

23 

2         4 

KlNO-SPO   07 

LAT            ••••    :9       N 

0»» 

ii 

DATA    USE 

1             BAI.OHETII    1017.6 

SEA 
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1472.7 

OBS 

0035  7 

04.14 

34.693 

27.55 

1472.9 

OBS 

00363 

03.45 

34.590 

27.54 

1470,0 

OBS 

00371 

03.48 

34.590 

27.53 

1470,2 

OBS 

00380 

03.80 

34.692 

27.58 

1471.9 

STO 

OO1OO 

04.55 

34.65 

27.62 

00. 

356 

1475.7 

OBS 

00403 

04.60 

34.853 

27.63 

14  75.6 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


s   r   >    T    I    0  h 


CiStSJI/tlHE       IVLIYP 

OEPIM 

leHp 

Sil. 

SIOMl-I 

OTNOPIM 

ShO    «L 

oes 

SOtli 

Ot.sB 

34.645 

27.63 

1475.4 

06  S 

Oi-iD 

0<..B1 

34.670 

27.62 

1477.1 

OdS 

OO-il 

Oh. 45 

34.920 

27.64 

147s. 1 

ObS 

ao'.7s 

0*.4i 

34.«i0 

27.65 

1478.4 

SIO 

00  5  JO 

05.03 

34.47 

27.67 

00, 

.407 

1474.3 

oes 

OOS02 

05.03 

34.970 

27.67 

1474.4 

oes 

00527 

0<..(ll 

35.020 

.7.71 

1474.6 

J8S 

0OS-.6 

0.t.6t. 

35.020 

27.73 

1479.5 

36  j 

00550 

0^.  66 

3  5.02  5 

27.73 

1474.5 

oas 

005  7o 

0<..6  7 

35.030 

27.74 

1480.0 

SID 

OOeOO 

05.15 

35.05 

27.72 

00. 

.455 

14S1 .6 

DBS 

00601 

05.16 

35.050 

27.72 

14B1.T 

oes 

OOc't 

05.06 

35.060 

i7.75 

1481.7 

06S 

00651 

0«.e« 

35.060 

27.76 

1481.4 

OSS 

00075 

OH.Ti 

35.060 

27.77 

14B1 .4 

SIO 

00700 

0*.77 

35.06 

27.77 

00. 

.494 

1481.7 

on 

00  7  00 

O'.-n 

35.060 

27.77 

14B1.7 

DBS 

007^5 

O'l.e^ 

35.060 

27. 7t 

1482.4 

OBS 

00750 

o...r6 

35.073 

27. 7« 

1482.6 

DBS 

0-7!o 

0<,.ii 

35.060 

27.77 

1483.1 

JI» 

ooeoo 

0».77 

:-i.06 

27.77 

00. 

,541 

1463.4 

DBS 

ooeoi 

0*.7  7 

35.060 

27.77 

14B3.4 

oes 

00B2i> 

0'..73 

35.050 

27.77 

1483.6 

oes 

00B50 

0«.63 

35.075 

27. BO 

1483.6 

DBS 

00875 

0<..5» 

35.060 

27.80 

1483.7 

SID 

COS  00 

O^.'.S 

35.06 

27. eo 

00. 

58  3 

1483.9 

OBS 

oosoo 

0...»9 

35.060 

27.80 

1483.4 

oes 

00S25 

0*».".3 

35.050 

27.80 

1484.0 

oes 

09551 

0«.<,1 

35.050 

27.80 

1464.4 

DBS 

00t7e 

01.34 

35.050 

27.81 

1484.7 

STO 

01000 

04.3  6 

35.04 

27.80 

00. 

624 

1465.0 

OBS 

01001 

0',.36 

35.043 

27.80 

1465.0 

OBS 

01016 

04. i4 

35.034 

27.81 

!•••• 

1485.0 

> 

►34       IDT    P 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
&-28  May  1973.— Continued 


S    T    >    T    1    0    N 


mm,    a 

an 

>£»« 

1475 

60I0P    03662           »1« 

TEKP         04.9 

OIR    HOT    PER 

CONScC 

JJ!j 

Kisfn     05 

Ship  tv 

'04T»   USE 

UEI 

BULB         04. T 

22 

1        2 

LAT            ^1 

U      N 

Oi> 

:ci 

1           BAtJMEIS    1017.9 

SEA 

LONG       Ohc 

>•.     a 

BOu» 

Jo. 7 

AREA 

06            ClOJD    I/« 

CL/IR 

CAST^.U>I/TI«E 

LVLTyP 

OEPTh 

lEHP 

SAL 

S1»XA-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL 

5T0 

00000 

09.07 

34.24 

26.53 

00 

.000 

1466. 0 

0..; 

OSS 

J00J3 

09.07 

34.242 

26.53 

1466.0 

sto 

00010 

09.  2  0 

34.44 

26.66 

00 

.015 

1467.1 

OiS 

00011 

09.25 

54.473 

26.66 

1487.3 

STi 

OOj^O 

09.42 

34.54 

26.71 

00 

.026 

1466.0 

3sS 

iJw.J 

0*.  43 

3-.5o7 

26.74 

1-66.1 

Obi 

00  Ji  5 

05. 3j 

P       3-. 9-0 

.7.61U 

STC 

00030 

09. 4t 

i«.e3 

26.77    • 

OO 

.041 

1-66".  4 

oas 

0003  0 

09. 4o 

3-. 695 

26.75 

1488.4 

OBS 

0003<> 

09.96 

3-. 660 

26. BB 

1490.7 

ObS 

0003B 

10.13 

3-. 917 

26.66 

1491.4 

36  S 

000-0 

10. 5j 

35.205 

27.04 

1493.2 

SID 

OOOSO 

10. cl 

35. ..i 

27.03 

00 

.06  5 

1493.7 

OdS 

00051 

10.62 

35.210 

17.03 

J  493.  7 

STO 

00073 

10.44 

J5.16 

2  7.04 

00 

.091 

1493.4 

3BS 

00076 

10. 4J 

35.160 

2  7.04 

1493.4 

06  S 

000i9 

10.26 

35.160 

27.05 

1493.2 

STO 

00100 

10. >3 

35.1- 

27.04 

00 

.117 

1453.0 

oes 

0010^ 

10.11 

?5.076 

27.01    • 

1492.6 

SIO 

ooi;5 

05.51 

35.02 

27.07 

00 

.143 

1490.7 

an 

00125 

09.50 

55.020 

27.07 

1490. 0 

06  S 

00131 

09.42 

35.030 

27.05 

1490.5 

on 

00135 

05.10 

34.930 

27.07 

1489.2 

36  S 

00139 

09.05 

34.920 

27.07 

1 4  69  . 1 

36S 

OOKO 

06.61 

3-.O60 

27.06 

1466.1 

06S 

001^6 

Ob. 15 

34.72  0 

27.05 

1485.5 

STb 

00150 

07.16 

34.60 

27.10 

00 

.169 

1461.7 

06S 

00150 

07.10 

34.567 

27.10 

1461.4 

a6S 

00156 

06.76 

34.590 

27.15 

14  60.2 

065 

00155 

07.0- 

54.59^ 

27. li    • 

1461.3 

C6S 

001o3 

07.  U6 

34.560 

27.10 

1481.4 

06S 

00165 

07.60 

34.720 

27.13 

1465.7 

06S 

00175 

07.63 

34.650 

27.20 

14B5.0 

SIO 

oo;oo 

07.62 

34.67 

27.22 

00 

.216 

1465.5 

06S 

OOiOl 

07.62 

34.870 

27.22 

1465.4 

06S 

0021B 

06.21 

34.925 

27.20 

1467.2 

OBS 

OOil- 

07. 5o 

34.610 

27.21 

1464.7 

OBS 

00232 

07.17 

34.735 

27.21 

1465.2 

OBS 

002-5 

07.01 

34.730 

27.23 

1462.6 

OBS 

00247 

06.66 

34.705 

27.25 

1461.5 

STO 

00250 

06.73 

34.72 

27.26 

00. 

.260 

1461.7 

OBS 

002  53 

06.79 

34.740 

27.26 

1482.0 

OBS 

002c2 

0O.93 

34.737 

^7.24 

1462.7 

OBS 

002(0 

07.66 

35.045 

27.35 

1467.0 

:es 

oo:7t 

06.14 

35.070 

^7.33 

1466.1 

3JS 

00>5B 

07.71 

35.U40 

27.^.7 

14  66.6 

STO 

00300 

07.54 

35.02 

..7. ..8 

00, 

.301 

.  -  6o  .  I 

OuS 

OJjO- 

Oc.99 

34.940 

27.:.9 

1-0J.9 

-IcS 

0Jji6 

0O.7  0 

3-. 650 

2  7. 3o    • 

l«o:  .'> 

:.-s 

OOj.I 

0t.l7 

:--.7i    P 

27.^40 

3ii 

^03^7 

03.92 

34.7iu 

27. lo 

:-75.6 

Ui 

00j5. 

05. o9 

34.620 

:7.-7 

1-79.4 

3!j 

00355 

05.97 

34.910 

27.51 

:-60.6 

ObS 

00365 

06.56 

35.030 

27.52 

1483.5 

OBS 

00375 

06.  o. 

35.030 

27.52 

1483,7 

OBS 

Ojjo- 

06.67 

35.0^0 

27.50 

14B4.1 

ObS 

00355 

05.40 

34.630 

27.5. 

1476.9 

STO 

004  00 

05.36 

34.6  5 

27.55 

00. 

370 

1478.9 

OBS 

00401 

05.34 

34.650 

27.54 

1478.6 

OBS 

00415 

05.16 

34.837 

2  7.55 

1478.4 

OBS 

00422 

05.76 

34.940 

27.56 

1481.0 

OBS 

0042O 

05.63 

34.930 

27.54 

1481.3 

ObS 

OO-Sl 

00.04 

35.067 

27.62 

1482.6 

OBS 

00475 

05.66 

35.050 

27.65 

1482.4 

STO 

00500 

05.77 

35.04 

27.64 

00. 

427 

1462.4 

OBS 

00500 

05.65 

35.040 

27.65 

1482.0 

OBS 

0050J 

05.04 

35.03    P 

27.720 

OBS 

00550 

05.17 

34.9  2    P 

27.610« 

OBS 

00576 

04.91 

34.930 

27.65 

1480.1 

STO 

OOoOO 

0-.63 

34.94 

27.69 

00. 

476 

1479.3 

OBS 

00  6  00 

04.63 

3-. 940 

27.69 

1 4  79  .  5 

OBS 

0062O 

04. «o 

35.040 

27.73 

1481.2 

OBS 

00651 

04.90 

35.030 

27.73 

1481.4 

OBS 

006  75 

04.76 

35.030 

27.75 

1481.2 

STO 

00  7  00 

04.52 

35.02 

27.77 

00. 

523 

1460.6 

06S 

00701 

0-.3  2 

35.020 

27.77 

.4  60.6 

ObS 

00725 

0-.63 

35.025 

27.76 

l-ol  .6 

ObS 

0075J 

0-.55 

}-.94    P 

27.70   • 

OBS 

00  7  7o 

04.55 

35.030 

27.77 

1462.0 

STO 

OOBOO 

04.-1 

36.02 

27.76 

00. 

564 

2461.8 

OBS 

00600 

04.41 

35.020 

27.76 

1461.6 

OBS 

00B2O 

04.45 

35.020 

27.77 

1462.4 

OBS 

00650 

04.44 

35.020 

27.76 

1462.6 

OBS 

00o75 

04.-5 

35.0^0 

27.76 

1463.3 

SIO 

009  00 

04.20 

35.02 

27.61 

00. 

605 

1462.6 

CSS 

00901 

o-.;o 

34.93    P 

27.730« 

3  =  S 

00*.  3 

0-.39 

.35.^^0 

..7.76 

l4o:3.6 

OBS 

0u9bi 

0-.29 

34.94    P 

27.73li» 

Cos 

0J>7o 

0-.:- 

3-.  94    P 

»7.7iO 

STO 

OiJOO 

0-..19 

<5.02 

.7.61 

00. 

64  5 

i-o-.l- 

Ooo 

01  00- 

O-.lo 

3-. 93     P 

27.73g« 

OBS 

OlOU 

04.32 

35.030 

27.60 

>••• 

1485.1 

illltO-OIII    35  INST    STO   RECOROER  TEN    SO    1506 

xINO-SPD  05  TRACE   DIR  0  i    SOOARE      2 

UINO-FOR  OURATION  2    SOOARE    46 

HEATHER      X4  ORIO    Oil   278  1    SOUtRE    46 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Coiitiimed 

hOOC         STATION        0>T» 


ktno       il       <33> 

n** 

»47i 

BOTOP    050 

67            AIR    TEMP          10. u 

OH    MOT    PER 

alNO-OlR 

05 

coNit:         m- 

MOsm      3i 

SnIP    £v 

•  ET    0 

ULB          06.5 

00 

0        X 

«lNt.-5P0 

06 

L<T         «..  :i     N 

oil 

20 

OilA   USE 

1             BAROHETR    1017.9 

SEA 

alND-FOli 

IDN.,      J«7   3*      « 

MOU» 

10.5 

AREA 

05            CLOUO 

I/A 

1 

:l/h 

■EATHER 

A4 

C»Stt<JH/IlHt 

I.V1.TVP 

CtPIi 

TEH? 

SAL 

SIOHA-I 

D»NL.PTm 

SKD     VtL 

0X1G 

PO. 

STO 

00000 

10.61 

3*. 66 

26.77 

00 

.000 

1492.4 

IJ.S 

oes 

00001 

10.61 

3*. 660 

26.77 

1492.5 

SID 

OOOIO 

10. bl 

3*. 91 

26.60 

00 

.013 

149.. 6 

oas 

00011 

10.61 

3*. 913 

26.60 

1492.7 

STO 

00J20 

10.61 

3*. 90 

26.79 

00 

.02  5 

149^.6 

QbS 

000. J 

10. ti 

3*. 900 

26.79 

149.. 0 

Slti 

LOOiO 

10.55 

3*. 67 

26.77 

00 

.036 

1494.7 

oes 

OOOiO 

10.55 

j*.  66  7 

26.77 

1492.7 

STL 

oooso 

10.90 

35.05 

26.65 

00 

.06  3 

1494.5 

OBS 

OOOSl 

10.92 

35.067 

26.66 

1494.6 

SIO 

00075 

11.19 

35.27 

26.97 

00 

.092 

1496.2 

DcS 

OOOTo 

11.19 

35.270 

26.97 

.496.2 

SID 

00100 

11.02 

35.27 

27.00 

00 

.120 

1496.0 

3es 

OJIOO 

11.01 

35.266 

2  7.00 

1456.0 

its 

00i25 

10.63 

35.27 

27.03 

OJ 

.1*7 

1495.6 

J9S 

00125 

10.63 

35.270 

27.04 

l*>5.d 

STO 

00150 

10.70 

35.21 

27.01    • 

00. 

.17* 

1495.9 

OBS 

00150 

10.70 

35.210 

27.01 

1495.6 

3BS 

00173 

10.66 

35.220 

27.02 

1496. J 

OBS 

0017b 

11.95 

35.610 

27.09 

1501.0 

STO 

00200 

12.06 

35.61 

^7.07 

00 

.226 

1501.6 

OBS 

00201 

12.06 

35.610 

27.07 

1501.8 

OBS 

00217 

12.07 

35.ti5 

27.07 

1502.0 

OBS 

0022'. 

11. *1 

35.*12 

27.04   • 

1499.6 

OBS 

0022C 

11.36 

35.*00 

27.0* 

1495.5 

OBS 

00232 

11.36 

35. *1* 

27.05 

1499.6 

OBS 

00237 

10.68 

35.290 

27.04 

1497.6 

OBS 

oo:<.3 

10.57 

35.360 

27.15 

1496.9 

:ei 

002*7 

10.6* 

35.900 

.7.13 

1496.0 

JcS 

03. -.S 

10.79 

35.39  3 

27.14 

1457.6 

STO 

00250 

10.7; 

35.36 

27.14 

00 

.279 

1497.5 

OBS 

00255' 

10.25 

35.260 

27.15 

1*95.6 

OBS 

002SB 

10.20 

36.275 

27.15 

1495.7 

OBS 

002OB 

09.53 

33.060 

27.11    • 

1493.2 

oes 

00270 

09. *7 

35.07  7 

27.12 

1493.0 

OBS 

00272 

09.09 

35.030 

27.15 

1491.5 

OBS 

002  7* 

09.00 

35.020 

27.15 

1491.2 

OBS 

0027t 

OB. 32 

39.870 

27.14 

1*66.5 

OBS 

00275 

06.26 

3*. 937 

27.20 

1468.4 

oes 

00263 

08.06 

3*. 680 

27.19 

1487.7 

OBS 

00287 

OB.U 

39.690 

27.19 

1467.9 

OBS 

00291 

08.36 

39.935 

27.19 

1489.0 

DBS 

00293 

06.35 

39.920 

27.16 

1469. 0 

OBS 

00295 

08.01 

34.670 

27.19 

1467.6 

STO 

00300 

07.96 

3*. 67 

27.20 

00. 

.32  7 

1*67. c 

OBS 

00  300 

07.97 

39.870 

27.20 

1467.6 

OBS 

00325 

07.56 

3*. 870 

27.25 

1486.5 

OBS 

00350 

07.12 

39.6*0 

27.30 

1465.1 

OBS 

00357 

06.62 

3*. 760 

27.29 

14  63.9 

OBS 

00375 

Ot.9* 

3*. 650 

27.33 

1464.6 

STO 

OO^OO 

06.7  5 

3*. 85 

2  7.36 

00. 

.414 

1464.4 

OBS 

OOSOI 

Ob.  7* 

3*. 850 

27.3b 

1464.4 

OBS 

00*2c 

06.7  0 

39.660 

27.39 

1464.7 

OBS 

00*51 

07.06 

35.057 

27.47 

14B6.9 

OBS 

00*75 

07.12 

35.070 

27.48 

1467.4 

OBS 

00*96 

06.06 

33.060 

27.51 

14 6b. 8 

STO 

00500 

06.60 

35.05 

27.51 

00. 

,486 

1466.6 

oes 

00515 

Oc.32 

39.975 

27.51 

1464.6 

06S 

00525 

06.22 

39.9*0 

27.50 

1464.5 

OBS 

00550 

05.92 

35.03    P 

27.biO 

OBS 

0057O 

05.59 

39.9*0 

27.56    • 

1*82.6 

STO 

00600 

05. *6 

3*. 92 

27.58 

00. 

549 

1*62.7 

OBS 

00607 

05. J5 

59.920 

27.55 

1482.5 

OBS 

00o2b 

05.06 

34.920 

27.62 

2461  .6 

OBS 

00O51 

0*.97 

34.920 

27.64 

1461.5 

OBS 

00175 

03.03 

35.030 

27.72 

1462.3 

STO 

00700 

0*.9* 

35.04 

27.7; 

00. 

602 

1482.4 

oes 

00  702 

0*.93 

35.037 

27.73 

1462.4 

OSS 

00727 

0*.62 

35.020 

27.72 

1462.3 

OBS 

00751 

0*.72 

35.020 

27.74 

1462.3 

oes 

0077b 

0*.75 

35.0*    P 

27.76; 

STt, 

00600 

0*.66 

3*. 96 

27.70   • 

00. 

649 

14o2.b 

oes 

00601 

0*.t5 

35.02    P 

27.75; 

JoS 

00626 

Oi.'.e 

34.940 

27.71    • 

1462.4 

OBS 

00650 

0*.*1 

34.933 

27.71 

1462.5 

OBS 

00677 

0*.  36 

34.920 

27.71 

1482.6 

STO 

OOS  00 

Os.33 

34.95 

27.72 

00. 

696 

1403.0 

OBS 

OOS  00 

0*.  33 

34.933 

27.72 

1*63.0 

OBS 

009.5 

0*.i. 

34.930 

27.72 

1465.4 

OdS 

00955 

0*.29 

34.940 

27.73 

1463.6 

OoS 

009  7b 

0*.27 

39.940 

27.73 

1464.1 

no 

010  00 

0...3 

3*. 95 

27.73 

00. 

746 

14  64.5 

OBS 

01001 

0*.23 

34.933 

27.73 

1464.3 

OBS 

0101* 

0*.20 

34.930 

27.73 

1464.4 

oes 

OlOld 

0*.21 

34.930 

27.73 

•  ••• 

•  •••1 

1464.5 

INST     STO    RcCOkOER 
TRACE    OIR  0 

OukAl ION 
ORIC    Oil    279 


IcX  SO  1306 
i  SI.JARE  2 
2  SeOARE  46 
1    SOOARE     47 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NODC  ST17I0N         DlTl 

iiflJ       ii       633:            tEA<     lili            60IJP    033b7            AID    TEnP         06.0            OIK    nGT    fin            lllND-3II>    3>  INST     SIS    RECOfcOCR               Tc<<    $9    13G6 

COhSEC              OOSi           lOvTn      03           in\P    Ev                     UET    BULB         07. b             0<i      <         3              HlNO-SPl.   0«  TIltCE    DIR                     D           5    i.jtXE       2 

LtT            t.    :t       N            D>r            20            DiT>    uSc       1            blSOIETS    IJle.^            SEl                                  illNO-Faii  DUKATION                                       i    SwJAKE     •.b 

LOSJ       J^a    OS       «            mOj^    .3.6            ARcA               u3            CLOJD    T/A                            CL/TA                            HEATrlcR       A*.  ORIG    Oil    280                            1     SWJARE    ^b 

CASTfiv"*/T  He       tVuTtP          DEPTh                  TEMP               Sal               SIGMA-T         DYNC-PTm       SNJ    VEl       OXTO               PPh  TOT    P         NOt          h:»3         S1J3         Pi 
STC           00000              03.29           3^.20             26.24              00.000      lA6t.a 


abs 

OOOJl 

06. 2B 

J3.2O0 

26.24 

1469.8 

STJ 

OOOIJ 

05.1b 

3J.20 

^b.25 

00.016 

1469.4 

ObS 

00011 

05.1b 

33.200 

26.25 

1469.6 

STJ 

00020 

05.27 

53.20 

26.24 

00.036 

1470.0 

GoS 

0002J 

05.2b 

33.200 

2c.  2- 

1470.1 

3b  S 

0J022 

O-.bl 

33.135 

26.24 

I4bb.l 

3dS 

000i» 

03.5- 

32.97- 

26.24 

14b2.6 

3bS 

0002b 

02. bi 

3^.280 

26.57 

1*69.1 

STD 

00030 

02.3- 

33.35 

26.65 

00.052 

145b. 0 

OdS 

JOOaO 

02.30 

33. JbO 

2t.6b 

1457,6 

J=S 

0003-. 

Jc.Jl 

3i.-37 

2b. 7- 

1456.7 

D3S 

OJijo 

02.01 

33.-90 

2b. 7b 

1456.9 

o=s 

o.-iovo 

01.73 

33.630 

it.6- 

1455.7 

jji 

..J-'. 

J1.55 

i  J.bjt 

20.91 

1456.2 

STJ 

CiPOaO 

„1  .-.c. 

>J.C  t 

2l  .92 

00.077 

1-55.2 

:3S 

OOOil 

01. 3S 

»1.b5u 

26.9- 

1-55.4 

:cs 

J.I05; 

02. id 

i;.7ib 

2o.95 

.-Jb. 2 

0£S 

00055 

02.29 

3J.726 

26.91 

1*56.7 

3b  S 

00037 

02.  b3 

33. 7b2 

26.97 

l*b0.3 

DBS 

OOObO 

02.7a 

33.820 

26.99 

1461.1 

03S 

000b- 

02.32 

33.790 

27.00 

1469.1 

3bS 

OOObb 

01.2* 

33.700 

27.01 

1454.2 

oas 

00070 

01.20 

33.730 

27.03 

145-.1 

ObS 

00072 

01. 5J 

33.755 

27.03 

1455.5 

STD 

00073 

0i.50 

33.60 

27.07 

00.10- 

1455.7 

BBS 

000  7b 

01.63 

33.62  0 

2  7.08 

1465.6 

OBS 

00079 

01.73 

33.853 

27.10 

1-56.8 

OSS 

OOObS 

02.23 

33.910 

27.10 

1*59.2 

OBS 

OOOSS 

02.12 

33.910 

27.11 

146b. 6 

OBS 

000S3 

02.32 

33.906 

27,09 

1459.7 

3BS 

OO0S9 

03. 1> 

3-.045 

27.13 

1463.6 

SIO 

001C3 

C^..20 

3-.0- 

27.12 

00.12B 

l*b3.B 

oas 

00100 

03.21 

34.03  5 

27.12 

1463.9 

OBS 

OOilS 

02.79 

34.033 

27.15 

1462.4 

STO 

00K5 

03.53 

3-. 17 

27.19 

00.152 

1466.6 

OBS 

0012  3 

03.5  7 

34.170 

27.19 

1466.0 

DBS 

00127 

03.6- 

3-. 160 

27.16 

i-66.3 

OBS 

00133 

03.30 

34.150 

27.20 

1465.0 

OBS 

0012« 

02.7  5 

34.130 

27.2- 

1462.6 

OBS 

001-0 

02.77 

34.160 

27.2b 

1462.6 

OSS 

OOUd 

03. ol 

34.240 

27.24 

1*66. b 

SIO 

00130 

03.74 

34.24 

27.23 

00.173 

1467.4 

OBS 

00130 

03.61 

34.246 

27.23 

1467.5 

CBS 

001  bi 

0-.02 

34.240 

27.20   • 

1466. b 

OBS 

00169 

0-.33 

54.374 

27.28 

1470.2 

OBS 

00175 

0-.2> 

34.346 

27.2b 

1470.1 

OBS 

00177 

0-.27 

34.340 

27.26 

1470.0 

OBS 

00182 

03.52 

34.244 

27.2c 

l4bt .8 

OBS 

OOlbS 

O-.l- 

34.366 

27.31 

1469.7 

OBS 

OOKO 

O-.U 

34,360 

27.30 

14t9.8 

OBS 

00196 

05.-5 

34.580 

27.31 

1475.5 

$10 

002  00 

Ob. 29 

34.73 

27.32 

00.215 

1-79.2 

OBS 

00207 

07.05 

34.666 

27.33 

1*62.6 

OBS 

002  09 

07.0b 

34.670 

27.33 

1  *  62  .  6 

OcS 

00215 

07.51 

3-.  940 

27, ;2 

1*04.6 

3es 

>,0;26 

07.50 

34.923 

27.31 

1*84.6 

3bS 

00  230 

07.36 

^h.  920 

27.32 

1*6*.  2 

3bi 

00."3<. 

Ot.tS 

3-. 777 

27.31 

1*61.2 

SbS 

00.  27 

Jo, 20 

3-.  710 

27. 32 

1*79.4 

uo5 

00. -i 

06. S6 

34.6b2 

.:7.;3 

1*76.* 

JJS 

002-9 

0-.37 

34.440 

27.32 

1*71 .8 

STC 

00250 

0-.2b 

3-. -2 

27.32 

00.254 

1*71.3 

OBS 

00253 

03,79 

34.367 

27.33 

1*64.3 

OBS 

00257 

03.-5 

34.370 

27.36 

1*67.9 

OBS 

Oiibt 

o-.eo 

34.596 

27.40 

1*7*. 0 

3BS 

002  70 

0-.B6 

34.620 

27.41 

1*7*. 4 

OBS 

00277 

0-.69 

34.627 

27.44 

1473.8 

STO 

003  00 

05.08 

34.87 

27.59 

00.288 

14  76.1 

OBS 

003-0 

05.63 

34.930 

27.67 

1479.1 

OBS 

003-2 

05.65 

3-. 920 

27.55 

1479.2 

DBS 

00350 

0-.6e 

34.770 

27.65 

1475.2 

OBS 

0035b 

03.2  3 

34.570 

27.54 

1468.9 

OBS 

003cj> 

03.22 

34.575 

27.66 

1469.0 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION 


OSThjn/IIxE      LVlTtp 


.VlTTP 

OEPTn 

TEMP 

Sll. 

SIOMA-T 

DTNDPTh 

SNO    VEL 

06  S 

Oa3i>7 

02.2  3 

34.405 

1404.6 

OBS 

OOjTS 

02. 2a 

34.510 

1465. J 

oes 

003BO 

Oi.jJ 

94  .  c  5  3 

1469.6 

on 

003ei 

03.2  7 

34.52    P 

21. 5oa» 

ObS 

00>6o 

Oi.**    P 

3-. 710 

27.660 

oas 

ooiee 

03.34 

34.61    P 

27.72U 

OBS 

00340 

05.65 

3H.725 

27.62    • 

1471.4 

OBS 

00347 

O'-.S. 

34.660 

1475.4 

STt 

00 '.oO 

0'..61 

34.66 

00. 

,341 

14)5.0 

OBS 

00..0. 

0<>.6e 

34.665 

147t.l 

OBS 

00426 

OS. 66 

34.920 

1477.4 

IBS 

00*51 

0«.47 

34.415 

1476.2 

OB^ 

OOnTS 

O"..!? 

3-.. 435 

1476. t 

OBS 

OO-iTt 

04.93 

34.420 

14  76.5 

OBS 

00»B4 

Os.sl 

34.420 

14  76.5 

OSS 

00*43 

04.16 

34.420 

1475.6 

SIJ 

OOS^O 

04.37 

34.44 

00. 

366 

i476.6 

OBS 

OOSOO 

04.41 

34.937 

1476.7 

OBS 

OOSO* 

04.73 

35.02    P 

27.740 

OBS 

00S21 

04.66 

35.06    P 

27.760 

OBS 

00SJ5 

04.69 

34.437 

27.66    • 

1476.4 

OBS 

OOiSO 

04.41 

34.440 

1477.6 

ObS 

O057t 

0-.4  7 

34.41    P 

27!690» 

STO 

006  00 

04.30 

34.42 

09. 

1  43  3 

1477.9 

OBS 

ooeoi 

On. 20 

3*. 45    P 

27.74U 

OoS 

Oji2t 

0-.36 

34.S13 

.7.70   • 

1476.6 

JfS 

OjoSl 

0,..4 

3-. 920 

1476.7 

OBS 

00e77 

04.  34 

34.435 

14  79.4 

sTa 

00700 

04.14 

34.94 

00. 

,476 

14  79.1 

OBS 

00702 

04.16 

34.940 

1474.1 

OBS 

O0725 

04.2  0 

34.420 

1474. t 

OBS 

00750 

04..  3 

34.930 

1460.1 

OBS 

0077O 

04.16 

34.920 

1460.3 

STO 

OOBOO 

04. IB 

34.93 

00. 

.522 

1460. 7 

OBS 

OOBOi 

04.16 

34.930 

1460.6 

OBS 

00B2I: 

04.17 

34.423 

1461.1 

OBS 

00850 

04.09 

34.920 

1461.2 

OBS 

00673 

04.10 

34.920 

1461. 6 

STO 

00400 

04.02 

34.92 

00. 

,566 

1461.7 

OBS 

004  00 

04.02 

34.95    P 

27.770 

OBS 

00425 

04.02 

34.913 

27.74   • 

1462.1 

OBS 

00451 

04.  i4 

34.940 

1463.1 

OBS 

00476 

04.12 

34.940 

1463.4 

STO 

01  000 

04.06 

34.93 

00. 

.613 

1463.7 

OBS 

0100. 

04.06 

34.930 

14ei.7 

OBS 

010^0 

04.13 

34.943 

»•«•• 

1464.2 

« 

P04      TOT    P 
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Table  II.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGO  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


H   0    a   C         STATION        D«T< 


CONSIC  OOtt 

L<T  ««   1«      N 

lOx:      J*t   2  7     II 


lit* 

i«73 

tOTOP    03005          tin 

TEMP         12. i 

0I«    HOI    PER 

<IN0-C1«    33 

INST    STO  RECOOEK 

TEH   SO    130c 

hOiTh     OS 

SHIP  EV 

NET 

tULB          11.0 

07 

0        3 

■INO-SPO   03 

TRICE    OIR                     0 

5   SwotRE      2 

0»r 

20 

D<Ti   USE 

1        einoHETR  ioie.6 

SE» 

dlMO-FOR 

OURiTIOh 

2    SOJtRE    48 

HOjt 

17.0 

tnct 

05           ClOUD    T/« 

CL/T« 

1 

KEtTnEI)      >4 

ORIG    Oil    281 

1    SOJtRC    48 

lvltvp 

OlfTn 

TEMP 

SIL 

S16X4-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL 

oxrc           P04 

TOT    P        N02         N03 

SI03        PH 

ST^ 

OOO^J 

0*.*5 

53.07 

26.23 

00.000 

1466.2 

Oi> 

ocoj; 

0*.*5 

33.07U 

•  6.23 

1466.2 

ces 

00003 

0<i.*3 

33.100 

26.25 

1466.3 

SID 

00010 

03. t5 

33.14 

26.3* 

00.017 

1464.3 

OsS 

00011 

03. e6 

33.150 

26.35 

1*64.0 

oes 

ooois 

03.33 

33.144 

26.38 

1*62.7 

STO 

0002  0 

03. *5 

33.04 

26.30   • 

00.035 

1462.2 

on 

0002<i 

02.2* 

32.517 

26.37 

1457.0 

ces 

00026 

01.35 

33.1b3 

26.55 

1453.3 

oes 

00021 

OO.f  5 

33.ieo 

26.61 

1*51.6 

$to 

00030 

00.  t6 

3^.20 

26.63 

00.050 

1451.2 

ots 

00030 

00.63 

33.206 

26.6* 

1451.1 

ots 

00J3O 

03.C1 

33.207 

26.65 

1450.2 

ObS 

0003c 

00. Si 

33.310 

it. 73 

1450.2 

ObS 

OOJSb 

00.72 

33.32  5 

26.7* 

1*50.9 

ObS 

000*5 

00.72 

33.322 

26.7* 

l*5i.O 

Ots 

000<i7 

00. *3 

33.340 

26.77 

1**9.7 

ObS 

ooo«s 

-   0.0* 

23.330 

26.78 

1**7.6 

STi} 

0003  0 

-   0.07 

33.34 

26.79 

00.077 

1*47.5 

Ots 

00031 

-    0.13 

33.347 

26.80 

14*7.2 

Ots 

00033 

-    0.15 

33.3*0 

26.80 

1**7.2 

Ots 

00070 

-    0.76 

33.5*0 

26.58 

1***.9 

STO 

00075 

-    0.53 

33.55 

27.00 

00.106 

i***.2 

cts 

00076 

-    0.5* 

33.550 

27.00 

1***.2 

ots 

OOOtl 

-   0.b2 

33.680 

27.10 

1**5.0 

ots 

000«« 

-   0.55 

33.ei0 

27.15 

1**6.7 

STO 

001 OO 

-   0.** 

33. tl 

27.15 

00.131 

1**7.3 

Ots 

00100 

-    0.35 

33.113 

27.15 

1**7.7 

STD 

00U3 

00.1* 

3*. 01 

27.32 

00.151 

1*50.6 

Ots 

00125 

00.15 

3*. 016 

27.33 

1*50.7 

STO 

00150 

00.6* 

3*.  17 

27. *2 

00.165 

1*53.5 

Ots 

00150 

00.65 

3*. 170 

27. *2 

1*53.6 

ots 

00173 

01.13 

3*. 280 

27. *e 

1*56.* 

ots 

00110 

01.31 

34.310 

27. *5 

1*57.6 

DtS 

001  te 

02.1* 

34.3«0 

27.45 

1461.1 

STO 

00200 

02. 0« 

34. 4t 

27.57 

00.155 

1461.2 

Ots 

00201 

02.01 

34.495 

27.58 

1461.2 

Ots 

00215 

02.17 

34.537 

27.61 

1461.9 

Ots 

00217 

02.51 

34.5t0 

27.62 

1463.5 

Ots 

00222 

02.67 

34.600 

27.62 

1464.3 

Ots 

0022e 

03.35 

34.700 

•  7.63 

1467.5 

Ots 

00234 

04.21 

34.850 

27.67 

1471.4 

ots 

00236 

0*.*3 

34.165 

27.65 

1472.4 

ots 

00247 

04.21 

34.860 

27.67 

1471.6 

ots 

002*  S 

04. «t 

54.870 

27.65 

1472.8 

STO 

OO250 

04.  4« 

34.87 

27.65 

00.22  4 

1472.8 

ots 

00231 

04.51 

34.863 

27.64 

1472.5 

06S 

00237 

05.31 

35.03    P 

27.6SQ 

ObS 

002  76 

04.75 

34. t7    P 

2).62y> 

STO 

00300 

04.64 

34.94 

27.69 

00.2*8 

1474.4 

9tS 

00300 

04.64 

34.540 

27.69 

1474.4 

Ots 

00319 

04.56 

34.540 

27.70 

1474.4 

Ots 

00327 

04.35 

34.500 

27.65 

1473.6 

Ots 

00330 

04.50 

34.525 

27.65 

1474.6 

Ots 

0037S 

04.45 

34.530 

27.70 

1474.8 

STO 

00*00 

04.71 

34.57 

27.70 

00.252 

1471. 4 

OiS 

00*01 

04.72 

3*. 567 

27.70 

1476.4 

OSS 

J0*26 

04.64 

3*. 9*0 

27.65 

1470.5 

oas 

00*31 

04.55 

34.5..0 

27.70 

1476.5 

ots 

00*75 

04.51 

3*. 5*0 

27.70 

1476.6 

STO 

00500 

04.43 

3*.  5* 

27.71 

00.337 

1476.8 

Ots 

00500 

04.43 

3*. 5*0 

27.71 

1476.8 

Ots 

00325 

04.43 

3*. 540 

27.71 

1477.2 

ots 

0053* 

04.47 

3*. 5*0 

27.71 

1477.6 

• 
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Table  II.  Observed  oeeanofrraphic  data  oocupicd  liy  USCGC  EVERGREEN, 

8-28  May  1078.— fontimied 

NOOC    SlillOh    3AT« 

llEflO       31       a355             rE»«  J473  BOIOP    JJ312            AIR  I EHP         08.0            Din    MGT    PED            WINO-OIR    j5             INST     STD    RECORDEIi               TEN    Sw    liOO 

CO.^SEC             mi           IOSTh      Oi  SHIP   EV  un  OUIB         Oe.e  28      1         3              •ilNC'-SPO   11            TRACE    OIR                     0           i    SbJtRE       i 

in             ••■,    37      N            DAT             20  DATA    USE  1             SAROnETR    1018.3             SEA                                  MlNO-FDR                     DURATION                                       2    StrJA^E    >iE 

LONa       Ois    '•I       H            hOjR  18.9  AREA  Ot)            CLOUO    T/A  CL/TR                            LEATHER       X2            ORIG    Oil    282                             1    SbJARE    '•E 

CASTnu-^/I  lit       lvlTYP  OEPTrt  TEMP  SAL  SiGMA-T  OYNDPTH       SND    VEL       OXVG               Pj<.       TOT    P          N02          NJ3         SI03          PM 

STO  00000  O^.iB  33.22  26.36  00. 000       1«63.1> 

li.i         OBS  00003  0'..2B  33.216  26.36  l'>6i.7 

DBS  00003  O'-.SB  33. •2i  26.36  1466.2 

STO  60010  04.08  33.22  26.36  00.017      Itbi.O 

OBS  00011  03.88  33.210  26.40  1464.I 

08S  00013  03.32  33.1'i9  26.42  1462.6 

OSS  00017  03.31  33.212  26.43  l4ol.e 

STO  00020  03.03  33.18  26.46  00.033       1460.6 

OeS  00020  02. «2  33.177  26.46  1460.1 

OoS  00024  02.38  33.178  26.31  1457.8 

03S  00026  02.27  33.207  26.54  1457.4 

STO  00030  01.63  33.24  26.61  00.046      1454.7 

OeS  00030  01.53  33.24C  26.62  1454.4 

JeS  00038  00.64  33.353  26.77  1450.6 

035  00040  00.1.1  33.350  26. 7«  1446.3 

06S  00041  -    0.10  33.410  26.65  1447.3 

STO  00050  -    0.21  33.53  26.95  00.073      1447.1 

OBS  00051  -    0.23  33.552  26.97  1447.1 

OoS  00053  -    O.oJ  33.540  26.96  1445.4 

Obi  00055  -    0.63  33.552  2d. 99  1445.3 

STO  00075  -    O.Oo  33.75  27.12  00.099       1446.4 

Oci  0007c  -    0.03  33.763  27,13  1446.7 

OBS  00003  00.33  33.860  27.21  1450.7 

065  00097  00.65  34.020  27.29  1453.4 

tcS  00099  01.30  34.040  27.28  1455.5 

STO  UOIOO  01.12  34.02  27.27  00.121       1454.7 

L;S  03100  01.02  34.020  27.26  I4i4.2 

j:S  ^^iOi  00. '»7  34.050  27.31  1454.1 

jcS  IJU106  01.'.;  34.15:-  27.^2  14:.£.6 

C.J  OCllj  01.75  1-4. 135  27.32  1457.0 

-rS  OOllo  Oi....  34.125  27.35  1455.6 

OBS  00123  03.53  34.370  27.35  1466.1 

STD  00125  03.48  ^4.38  27.37  00.140       1465.9 

08S  00125  93.46  34.380  27.37  1465.6 

OBS  00133  03.25  34.360  27.37  1465.0 

STO  00150  04.25  34.58  27.45  00.156       1469.6 

OBS  00150  Oi.25  34.580  27.45  1469.8 

DBS  00158  04.07  34.593  27.46  146^.2 

OBS  001o3  04.39  34.640  27.46  1470.7 

OBS  00169  04.03  34.595  27.48  1469.2 

OBS  00173  04.89  34.740  27.50  1473.1 

OBS  00175  04.90  34.737  27.50  1473.1 

OBS  00199  04.88  34.810  27.56  1473.6 

STO  00200  04.87  34.81  27.56  00.186       1473.5 

OBS  00203  04.33  34.710  27.54  1471.2 

OBS  00213  03.70  34.590  27.51    •  1468.5 

OBS  0022o  03.59  34.390  27.52  1466.3 

OBS  00226  02.96  34.530  27.53  1465.6 

OBS  00232  03.09  34.690  27.65  1466.4 

OeS  00237  0...54  34.60O  27.64  1472.6 

OBS  00245  04.93  34.903  27.63  1474.6 

STD  00250  04.96  34.91  27.63  00.215       1474.9 

OBS  00251  04.97  34.918  27.64  1474.9 

OBS  00276  05.04  34.935  27.64  1475.6 

STO  00300  04.60  34.93  27.66  00.239       1475.0 

D8S  00300  04.79  34.930  27.67  1475.0 

06S  00325  04.57  34.930  27.69  1474.5 

OoS  0035.;  04.59  34.935  27.69  1475.0 

OBS  00375  04.66  34.92  0  27.67  1475.6 

STi,  00400  04.51  34.94  27.70  00.285       1475.5 

OBS  00403  04.51  34.94U  27.70  1475.6 

OSS  00426  04.63  34.940  27.69  1476.4 

OBS  00451  04.59  34.943  27.70  1 4 7t . 7 

OBS  00475  04.57  34.950  27.71  1477.0 

STO  00500  04.47  34.94  27.71  00.329      1477.0 

OBS  00500  04.47  34.940  27.71  1477.0 

OBS  00525  04. j6  34.940  27.72  1476.9 

DBS  00550  0...3J  34.930  27.72  1477.2 

OBS  00576  0.,.29  34.930  27.72  1477.5 

STO  OOeOO  0,.30  34. i4  27.73  00.374       1477.9 

DBS  00601  04.30  34.94J  27.73  1476.0 

OoS  00626  04.29  3... -.40  27.73  147b. 3 

Ooi  00(51  0».»5  34.^30  27.73  1476.6 

OeS  00675  0...;i  34.930  27.73  1476.6 

STu  00700  04.20  34.94  ^7.74  00.416       14  79.2 

06S  00700  04.20  34.940  27.74  1..75.2 

OoS  00725  04.17  34.933  27.74  1479.5 

O3S  00750  04. K  34.930  27.74  1479.7 

DeS  00776  04. i2  3... 930  27.74  1460.1 

STO  OOoOO  0-..07  34.92  27.74  00.462       I46O.3 

085  00601  04.07  34.520  27.74  I46O.3 

OSS  00626  04.0..  34.920  27.74  1460.6 

OBS  00850  0...02  34.910  27.73  1460.9 

OBS  00677  03.96  34.910  27.74  1461.1 

STO  00903  03.95  34.95  27.77  00.505      1481.5 

OBS  00900  03.95  34.947  27.77  .461.5 

OeS  00925  03.93  34.9..0  27.77  I40I.0 

OBS  00951  03.86  34.940  27.77  1h61.9 

OeS  00976  03.66  34.940  27.77  1462.4 

STO  01000  03.64  34.93  27.77  00.546       1462.6 

OBS  OlOOl  03.64  34.930  27.77  1462.7 

OBS  0102<  03.64  34.937  27.77  1463.0 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
&-28  May  19T3.— Continued 


C    C    C  STATION 


iiflO       31       i'ii 
COhScC  mi 

ItT  4'.    a      X 


tt»4     lS7i 

•OSTn      05 
CAT  23 

hOjk    ^0.1 


C*iT.-«JM/Tl«E       tVLTtP  DfcPTM 

STO  OOOJO 

ZJ.l         OdS  00003 

OdS  OOOOS 

OsS  0000% 

SID  00010 

Oci  OJOU 

StO  000/J 

Ob&  ooo^j 

Oc^  OOO^e 

STO  OOJ30 

OoS  00J3< 

OeS  0033O 

06S  0003O 

06S  00036 

OsS  000^0 

DBS  000'>3 

OSS  0004  3 

STO  00050 

OBS  0005i 

oes  OJ055 

DB!  0035% 

DBS  000e2 

DBS  000O4 

ObS  000e8 

OdS  00070 

OBS  OOO?.. 

STO  00075 

OBS  00076 

OBS  00076 

OBS  00079 

OBS  oooai 

oes  00083 

oes  00065 

36S  000B7 

DBS  00091 

OBS  00093 

STO  00100 

oes  ooioo 

OBS  OOlOs 

OBS  OulOb 

DBS  OOllo 

DBS  0011> 

OBS  00123 

STC  00125 

OBS  00125 

OBS  00127 

OBS  00139 

OBS  00140 

OsS  001«2 

STO  WJ13., 

OcS  00130 

Zii  00132 

Oii  00159 

DBS  00175 

STO  002  CO 

0S3  00201 

CBS  00222 

OBS  0023'. 

OBS  00239 

STO  00250 

OBS  00251 

oes  00276 

SIO  00300 

OcS  00300 

OBS  00323 

DBS  oo;;3 

G6S  00352 

CBS  00375 

STO  00400 

OBS  00401 

OBS  00426 

OBS  00451 

OBS  00475 

STO  00500 

OeS  OOauJ 

STj  0060J 

OBS  00607 

CBS  00c 2 6 

OeS  00651 

OBS  OOC75 

STO  0070u 

oes  00700 

OSS  00725 

OBS  00750 

06$  00776 

STO  Oj6uO 

C=5  006C1 

ZiS  006..d 

OrS  00o50 

jti  00673 

SIO  CstSOJ 

-.1  c:>->:iz 

C:s  00>_5 

;.  -  o:97t 

STO  0.000 

OBS  01001 

OBS  01020 


BJTDP     01767 

Ship  e» 

DATA    USE       1 
•REA  05 

TEMP 


111)    TEHP  09.6 

■£T  BULB  09.6 
BAIkOnETR  10U.4 
CLOuO    7/A 

SIOHA-T 


0I>    HOT    PED 

11       0         3 
SEA 
CL/TH 


alNO-Oli.    63 
•  IWO-SPO    10 
kINO-POR 
■EATnEfc       X4 


INST    SIO   aECOiiOEIl 
TkACE    DIP  0 

DuftATION 
a«I(.    Oil    2  63 


TcS  Si  1306 
5  S.JAKE  2 
2  itljiU  46 
1    SmJARE    4B 


SAi. 


02.94  33.10  2e.40 

02.94  33.100  2e.40 
02.93  33.10B  26.41 
02.24  33.025  26,40 

02.15  33.06  26.43 
01.93  ;j.l47  26.52 
01.42  33.21  26.60 
01.39  3.>.215  26.61 
01.34  33.213  ^t.cl 
01.26  33.20  26,61 
00.99  33.195  26.62 
00.65  33.300  26.72 
00. 5B  33.350  26.77 
00,66  33,466  26, B6 
00.72  33.465  2b. B5 
00.59  33.4eE  26.ee 
00.13  33.450  ;6.B7 

-  0.19  33.53  -6.95 

-  0.25  33.557  ^6.98 

-  0.3.  3^.620  27.03 

-  0.07  33.685  27.07 
00.33  33.715  27.07 
00.52  33.760  27,10 
00.70  33,620  27,14 
00,16  33. BOO  27.15 
0J,04  33,616  27.17 
00.13  33.63  27.16 
00,22  33,847  27,19 
00,30  33,666  27,21 
00,66  33.930  27.23 
00.77  33.947  27.24 
01.13  34.010  27.26 

01.16  34.000  27,25 

01.38  34,035  27,27 

01.11  34,030  27,26 

01.23  34.035  <7,26 
02.28  34, i5  27.29 
02.33  34.160  27,29 
02,33  34,210  27,33 
02.71  34,245  27,33 
02,57  54.260  27.35 
03.30  34,360  27,37 
03.48  34,395  27,36 
03.42  34.38  27,37 

03.39  34.375  27.37 
03.61  34,390  27,36 
03, i5  34,395  27,36 

03.52  34,380  27,36 

02.95  34,317  27.37 
0.',4d  34,34  27,43 
0;,47  34,347  27,43 
0.,43  34.360  27.44 

03.46  34.510  27.47 

04.53  34,697  27,51 

05.05  34. B2  27.55 

05.06  34,620  27,55 

04.96  34.810  27,55 

04.42  34,723  27.54 
04.36  34.720  27.55 
04.09  34.72  27,56 

04.07  34.723  27.58 

04.12  34,740  27,59 

04.24  34.84  27.65 
04. £4  34.840  27.66 
04. .6  34.875  27.66 

04.32  34.660  27.66 
04. cO  34.923  27.68 
04.61  34.940  27.69 
04.57  34.95  27.71 
04.57  34.950  27,71 
04,45  34.935  27.71 
04.41  34.940  27,72 
04,45  34,920  27,70 
04.48  34,93  27,70 
04.48  34.930  27.70 

04.47  34.95  27.72 

04.43  34.950  27.72 
04.3->  34.940  27.72 

04.33  34.940  27,72 
04.32  34.940  27.73 

04.25  34.93  27.73 
04.23  34.930  27.73 
0-..i9  34.930  27.73 
04.09  34.910  27.73 
04.03  34,937  27,75 
04.01  34.94  27.76 
04,01  -4,940  27,76 
03, 4d  34,940  27.76 
03.95  J4.940  .7.77 
32. •fi  34.930  .7.76 

03.40  .--.,,3  .'?.76 
03. CO  i4. ,jO  17.76 
.:■.!■.,  i,...0  .7.77 
c.-.r.T  j,.-,;j  .7.77 
O.-.ra  ^..40  .?.)7 
0.-.3C  34,93  ;7,77 
Oj.06  34,930  27,77 
03.85  34.932  27.77 


OYNOPTn      SNO    VcL       0AY6 

00,000       1459.8 

1459.6 

14  59.8 

1456.8 
00,016       1456.4 

1455.6 
00.031        1453.6 

145J.5 

1453.3 
00.U46       1453.0 

1451. B 

1450.5 

14  50.2 

1450.9 

1451.1 

1450.6 

1446,5 
00,071      1447,2 

1447.0 

1446.9 

1446,1 

1450,1 

1451.0 

1452,0 

1449,6 

1449,1 
00.097       1449,5 

1450,0 

1450,4 

1452,1 

.452.7 

1454,4 

1454,6 

1455,6 

1454,5 

1455,1 
00,116       146^,0 

1460.2 

1460.3 

1462,1 

1461,7 

1465,0 

1465,9 
00.137      1465.6 

1465.5 

1466.5 

1466.8 

1466.3 

1463  .  6 
00.154        1461.9 

1461.9 

.461.9 

1466.3 

1471,5 
00,165       1474.3 

14  74, J 

1474.. 

1472.. 

1471.9 
00,213      1471.0 

1470.9 

1471.6 
00.239      1472.6 

1472.6 

1472,, 

1473,5 

147j,1 

147^.5 
00,265      147'  ,8 

1475.6 

14-5.7 

14'5,9 

14.6,5 
00,330      1477.0 

'477.0 
00.376       i476.& 

.476.7 

.4  76.6 

1479. J 

1474.3 
0J.421       1479.4 

1479.4 

14  79.5 

1474.5 

1479. B 
00.465       1460.0 

1460.1 

1460.3 

1460.6 

1460.9 
00.507       l4j;.2 

14  61, 3 

t4al.6 


14n:. 

1462. 
1463. 


P04       TOT     P 


NO  2 


ND3 
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Table  II.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  19T3. — Continued 


N    C 

IOC        Sin 

T 

I   1.   ^ 

1         0    A    1 

SiflJ      31       o^SS 

fell 

i575 

bOTDP    0.561 

ilk 

lEHP        07,2 

J 

Dlf>    r 

l.,!    (>£» 

COMSiC              SOti 

HJSTi 

H      DS 

>HJF    EV 

.ET 

BULB          07,2 

^4 

0        i 

l»T           ....    jS      1. 

^ai 

20 

OlTl   USE       . 

SAhC 

.nET«    1u1B.3 

'-.A 

lOno     J«a  io     M 

»0j* 

21.1 

Atltl.              0! 

CLOUO    I/A 

•.L/TS 

CA&TNjn/T IHE 

LVlItP 

OtPIn 

lEKP 

51L 

Sl-MA-I 

OYM' 

-PIH 

SNO    »i< 

STO 

COODO 

04.35 

33.14 

26,30 

OJ 

.000 

1465.6 

il.J 

OBl 

OOOOi 

04.35 

33.142 

26,30 

1465.9 

SIO 

ODJIO 

04.35 

33.13 

26,29 

01. 

.017 

1466.0 

OiS 

ooon 

04.21 

33.130 

26,30 

1465.4 

ots 

00012 

03.94 

33.105 

26.31 

.464.3 

Jie 

00J20 

03.7, 

33.14 

26.36 

lO 

.035 

1463.6 

on 

00020 

03.73 

33.145 

26.36 

1463.6 

an 

0002* 

03.70 

33.1.0 

26.34 

1463.5 

QBS 

0002» 

03.04 

■3.147 

26.43 

1460.7 

OdS 

00021 

01.87 

33.010 

26.41 

1455.4 

sto 

00030 

01.72 

33.15 

26.53 

OJ 

.050 

1455.0 

an 

00030 

01.67 

33.190 

26.57 

1454.6 

oas 

OOOi'. 

01.30 

33.320 

26.70 

1453.4 

J6S 

000<.0 

01.06 

35.315 

26.71 

1452.4 

36S 

300..3 

-   0.02 

33.270 

26,73 

1447,6 

SIC 

oooso 

-    0.45 

33.32 

26,80 

00 

.076 

1445.7 

an 

00051 

-    0.56 

33.34  0 

26,61 

1445,3 

OBS 

OOOcB 

-    0.67 

33.540 

26,99 

1444,4 

SIO 

00075 

-      0.6? 

33.64 

26,99 

00 

.107 

1444,6 

0:1s 

0007o 

-    0.B7 

3J.550 

26,99 

1444.5 

SID 

OulOO 

-    0.59 

33.79 

27.17 

00 

.132 

1446.5 

DBS 

00100 

-    0.5B 

33.792 

27.16 

14V6.6 

STO 

00125 

-    0.22 

3.>.69 

27.24 

DO 

.154 

1448.6 

OsS 

0J125 

-    0.19 

33.900 

27.25 

1449.0 

Jo 

00131 

00.  lo 

34.043 

;7..>5 

1451,0 

3:i 

U013I 

00.61 

34.067 

27.34 

1453.0 

OcS 

0J1..0 

00.7V 

}4.190 

27.43 

1454,1 

CSS 

001..2 

0..30 

34.250 

27.4V 

lv5o,5 

SIO 

00150 

01.5  5 

34.24 

27.42 

00. 

,173 

1457,7 

OBS 

00150' 

01.56 

34.235 

27.41 

1457,7 

OBS 

00152 

01.45 

34,215 

27.41 

1457,3 

DBS 

00156 

01.70 

34,240 

27.41 

1458,5 

OBS 

OOleS 

02.70 

34.375 

27.44 

1463.2 

OBS 

00173 

02.67 

34,467 

27.51 

1463.3 

OBS 

00177 

0^.03 

34.510 

27.51 

146S.0 

OBS 

OOIBO 

03. 5o 

34. SBC 

27.1. 

1467.4 

SID 

002  00 

0:>.B9 

34.69 

27.57 

00, 

,203 

1469.3 

OBS 

002  09 

04.02 

3V.720 

27.58 

1470.0 

OoS 

0022B 

04.21 

34.730 

27.17 

1*71.1 

SID 

00250 

04.17 

34.72 

27  .S7 

00, 

.231 

1471.3 

DBS 

00251 

04.16 

34.720 

27.57 

1471.3 

OBS 

00277 

03.71 

34.720 

2 -.61 

1469.6 

OBS 

00279 

04.00 

34.740 

<.<.60 

1471.1 

OBS 

00293 

03.77 

34.720 

2i,61 

1470.3 

SID 

003  00 

03.61 

34.71 

.-.  ,61 

00. 

.257 

1469.7 

OBS 

003  00 

03.57 

34. 70S 

'7,62 

1469.6 

OBS 

0030<i 

03.33 

34.733 

i7,66 

1468.7 

DBS 

00314 

03.4  6 

34.720 

.7.64 

1469.5 

DBS 

003.7 

03.71 

34.750 

.  7.64 

1470,5 

OBS 

00323 

03. 4B 

34.723 

27. t4 

1469.6 

OBS 

00325 

03. *5 

34.727 

27.65 

1469.5 

OBS 

0035  0 

03.90 

34.860 

27.71 

1472.0 

OBS 

00375 

04.04 

34.853 

27.69 

1473.0 

STD 

ao<.jo 

04.16 

34.52 

27.73 

00. 

,304 

1474,0 

DBS 

00»01 

04.16 

34.520 

27.73 

1474.0 

OBS 

00426 

04..  2 

34.920 

27.73 

1474.3 

OBS 

00*51 

04.09 

34.920 

27.73 

1474.6 

OBS 

00475 

04.12 

34.940 

27.75 

1475,1 

SID 

00500 

04. .5 

34.92 

»7.73 

00. 

346 

1475,6 

OBS 

00500 

0...15 

34.92  1 

27.73 

1475.6 

OBS 

00525 

34.17 

34.921. 

27.73 

1476.1 

DBS 

00350 

04.16 

34.93(, 

27.74 

1476.5 

OSS 

00576 

04.14 

34.931. 

27,74 

1476.9 

SIO 

006  00 

04.12 

34.93 

27,74 

00, 

389 

1477.2 

OBS 

OOsOl 

04.12 

34.931. 

27.74 

1477.2 

OBS 

00626 

04.11 

34.94L 

27,75 

1477.6 

OBS 

00651 

04.10 

34.9-'i 

27,74 

1477.9 

DBS 

0J675 

04.05 

34.931. 

27,75 

1478.1 

SIO 

C070J 

04.10 

3v.i4 

27,75 

00, 

431 

1476.7 

3oi 

00  70^ 

O'-.IO 

34.44: 

27,7^ 

1476.6 

on 

007^5 

04.0V 

34.411. 

.7,73 

147V. 1 

OBS 

00  7:  J 

04.06 

34.941, 

27,75 

1*79.5 

OSS 

00  7  76 

04.03 

34.940 

27.76 

1479.7 

STD 

OOBOO 

04.02 

34.94 

27,76 

00. 

47  4 

1480,1 

ObS 

COBOl 

04.02 

34.940 

27.76 

1460.1 

OBS 

O0B2B 

C4.00 

34.940 

27.76 

14  60.5 

OSS 

00650 

03.99 

34.940 

27.76 

14E0.B 

OBS 

OCB77 

03. 9t 

34.940 

27.76 

1461  ,1 

SIO 

C0900 

03.95 

34.94 

27.77 

00. 

517 

1461,5 

OSS 

C0900 

03.95 

34,940 

27.77 

1481.5 

OSS 

00925 

03.94 

14.940 

27,77 

1461.8 

OBS 

00951 

03.96 

34.940 

27,76 

1462.4 

OSS 

00976 

03.95 

34.950 

27,77 

1462.1 

STO 

01000 

03.94 

34.94 

27.77 

00. 

360 

1463.1 

OSS 

01001 

03.94 

34,940 

27.77 

14d3.1 

OSS 

01022 

03.67 

34.930 

27.77 

»••• 

14E3.1 
k 

'liiU-OIk  34 

•  IND-SPb  10 
■lllD-fOk 

HEATHER  Xv 


INST     SIO   ftECOSDER 
TKACE    Old  D 

DUBAlIOr^ 
Okie    Oil    264 


' TEN  SO  1306 
5  SgjARE  2 
2  SOJAkE  46 
1    SOJARE    46 


►04      TOT    f 
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Table  II.     Observed  oceano.sraphic  data  occupied  l)y  USCGC  EVERGREEN 
8-28  May  1973.— Continued 
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23.0         OSS 
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<6.31 
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33.214 
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STi) 
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33.21 
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OSS 

OOOli 
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33.195 
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33.21 

26.36 
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OBS 
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STO 
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03.13 
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33.187 

26.45 
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00036 
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33.310 

26.55 
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02.94 

33.32! 
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33.339 
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33.342 
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STO 
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OBS 
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33.503 

26.93 
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STO 
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33.65 

26.96 
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OBS 
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26.97 
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OBS 

00079 
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1**5*6 
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-   0.72 

33.676 
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STO 
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33.62 
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OoS 
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-    0.42 

33.B3C 

27.20 

1**7.* 

OBS 

00116 

00.13 

33.910 

27.24 

1*50.3 
00.153      1*50.0 

STO 

0012S 

00.01 

33.99 

27.32 
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00125 

00.01 

34.000 

27.32 

1*50-0 

STO 

00150 

00.53 

34.16 

27.42 

00.171      1*53.0 

OBS 

00150 

00.54 

34.160 

27.42 

1*53.1 
1*55.9 

OBS 

00163 

01.10 

34.24! 

27.45 

OBS 

00175 

02.19 

34.360 

27.48 

1*£1>1 

OBS 

OOIBO 

02. 4e 

34.400 

27.47 

1*62.5 
1*63*2 

oes 
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02.62 

34.360 

27.45 

STO 

00  200 

01.91 

34.36 

27.50 

00.203       1*60.3 

OBS 

00201 

01.64 

34.376 

27.51 

1*60.0 
l*tl .5 

oas 

0022e 

02.03 

J4.490 

27.56 

STO 
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02.41 

34.51 

27.57 

00. 23<      1 *c3  ,6 

OBS 

00251 

02.43 

34.515 

27.57 

1463. t 

OBS 

0C2T7 

02.91 

34.595 

27.59 

1*66.2 
CC.257      i'.67.9 

STO 

003OO 

03.17 

34.72 

27.67 

OBS 

00  300 

03.16 

34.720 

27.47 

l*ob.0 

oes 

0DJ25 

03.39 

34.740 

2  7.66 

l*tS.3 

1471.0 
1,71 ,t 

OoS 

00354 

03.65 

:4.63! 

27.71 

06  i 

J0375 

03.  70 

34.660 

27.72 

STO 

C043C 

C;.92 

34.66 

i7.70 

00.30^      ls72.'^ 

09S 

034U1 

Oi.9j 

34.ni,0 

27.7.. 

1*7^.0 
1*7*. 6 

:es 

0B£ 

CC42C 
00451 

34. Ot 
C4.09 

34.920 
34.940 

27.74 
27.75 

OBS 

00475 

04.12 

34.950 

27.76 

1*76.1 

00.3*5       1-75,5 

1*75.5 

STO 
OBS 

00500 
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04.13 

04.13 

34.92 

34.917 

27.73    « 
27.73 
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00525 

04.16 

34.930 

27.73 

i*76.2 

1*76.1 

1*76.7 

00.386       1*77,0 

OBS 

00550 

04.07 

34.924 

27.74 

oes 

00576 

04.09 

34.933 

27.74 

STO 

00600 

04.06 

34.53 

27.74 

OBS 

00601 

04.06 

34.927 

27.74 

1*77.0 
1*77,* 

OBS 

00626 

04.05 

34.940 

27.75 

OBS 

00651 

04.07 

34.940 

27.75 

1*77, d 
1*76.1 

00.*30  1*78.5 
1*76.5 
1*76.0 
1*79.3 
1*79.7 

00.*72  1*60.1 
1*80.1 
1*E0.1 
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00675 

04.05 

34.940 

27.75 

STO 
OBS 

00700 
00700 

04.04 
04.04 

34.94 

34.940 

27.76 
27.76 

OBS 

00725 

04.02 

34.930 

27.75 

OBS 

00750 

04.03 

34.933 

27.75 
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00776 

04.02 

34.930 

27.75 

STO 
OBS 
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OOBOl 

04.02 
04.02 
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34.930 
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Table  II.     Observed  oceanograpluc  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 
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1*55.0 
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.:6.36 
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1*55.0 

SU 
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26.30 

00 

.017 

1*55.1 
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..JJU 
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OoS 
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01.10 
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26. *6 

l*il.e 

ro; 
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00. Sj 

33.1*3 

26.56 

1*>1.2 

Orii 

OiOlS 
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33.160 

26.6* 

1**9.1 

SID 

O0J2J 

0C.32 

33.19 

.:6.65 

00 

.03^ 

14*8.6 

JIU 
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11.200 
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OBS 
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OBS 
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33.3*5 
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1440.4 
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23.** 

26.92 

00. 

.069 

1441.3 

DBS 

OOOSl 

-    1,*1 

33.**5 

26.93 

1441.4 

STO 

0C075 

-    1.06 

33. *9 

26.95 

00. 

.097 

1443.5 

OBS 

00076 

-    1.05 

33.*90 

26.95 

1443.6 

SID 

00100 

-    0.95 

33.55 

21.00 

00. 

.125 

1444.5 

OBS 

COIOO 

-    0.55 

33.553 

27.00 

1444.5 

STD 

00125 

-    0.90 

33.55 

26.99 

00 

.151 

1445.2 

OBS 

0012S 

-    O.SO 

33.5*6 

26.99 

1445.2 

STO 

OOISO 

-   0.72 

23.65 

27.07 

CO. 

.177 

1446.6 

OBS 

o:iso 

-    0.71 

33.650 

27.07 

1446.0 

OBS 

00173 

-    0.19 

23.6*0 

27.20 

1449.7 

OBS 

00177 

00.12 

23.895 

27.23 

1451.2 

OBS 

001«<> 

01. te 

39.117 

27.33 

1456.0 

STO 

00200 

01.66 

2*. It 

27.35 

oc. 

.220 

1458.9 

OBS 
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01.70 

3*. 173 

27.35 

1459.1 

OBS 

00224 

CI. 60 

3*. 162 

27.35 

1459.0 

OBS 

00220 

01. *2 
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27.37 

1458.3 

OBS 

00226 

01.17 

3*. 130 

27.36 

1457.2 

OBS 

002'.1 

01.26 

34.127 

27.35 

1457.6 

OBS 
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00.97 

3*. 1*0 

27.38 

1456.6 

STO 
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CO. 96 

3*. 16 

27.39 

00.256 

1456.7 

OBS 

002SI 

00.96 

34.165 

27.40 

1456.7 

OBS 

0C253 

01.01 

3*. 160 

27.39 

1456.9 

OBS 

00255 

01.66 

24.267 

27.45 

1460.0 

OBS 

00257 

01.90 

34.350 

27.46 

14tl.2 

OBS 

002bo 

01.6* 

34.3E0 

27.52 

1460.2 

CBS 

00276 

01.62 

34.385 

27.51 

14C1.2 

OBS 

CC2«7 

C2.0a 
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27.53 

1*62.* 

STO 

00300 

02.17 
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27.55 
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.266 

1*63.2 
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34.512 

27.57 

1464.3 

OBS 
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27.61 
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i.uS 
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■  ••«* 
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• 
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TEH  Su  1306 
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TEAR 
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oOIUP     C006B 

AIR 

TEXf          05. 

.0 
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•INC-OIR 

13 

IKSr    SIC   RECOkCEII 

TEN   Su    1j06 

CC-.SEC              0102 
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Sl-lP    F  V 

y£T 

BUL6         04, 

.3 

IJ 

2          3 

■  INO-SPU 

-16 

TRACE    OIR                     0 

i    SbUARE       < 

lAT             *..    44       N 

LAT 

.1 

DAIA     US. 

1 
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.HETk    1019. 

.2 

SEA 

■  lNO-FUi< 

DURATICK 

2    SuuARE    4b 

LOw       Oty    09       m 

KCOi. 
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05 

CLOuD     I/A 

Cl/ib 

.EAInER 

12 

ORIO    Oil   267 

1    ^«uAkE    49 

CASI.UH/TIME 

LWLTtP 

OEPTn 

TE>P 

SAL 

&il«HA-T 

OTNOPIf 

SI>C    VEL 

OITG 

P04 

101    f         K02        NC3 

il03        PH 

STO 

OOCOO 

02.00 

33.00 

26.39 

CC.OOC 

1455.5 

01.4 

OBS 
OBS 

00003 
000C7 

02.00 
01.98 

33.000 
22.9EC 

26.39 
26.36 

1455.6 
1*55.5 

STD 

00010 

01. *5 

32.96 

26.42 

00.016 

1*53.2 

OBS 

00011 

C1.2C 

32.990 

26.44 

1452.1 

STD 

0C020 

CO. 61 

33.12 

26.57 

CO. 032 

1450. T 

OBS 

00023 

00.7* 

33.130 

26.56 

1450.4 

OBS 

0002* 

00. *0 

33.140 

26.61 

1448.9 

CbS 

00028 

-    0.*3 

23.21C 

26. 7C 

1445.3 

STO 

C0030 

-    0.** 

33.20 

26.70 

00.046 

1445.3 

JBS 

00030 

-    0.45 

22.200 

26.70 

1445.2 

DBS 

0003* 

-    0.72 

23.220 

26.72 

1444.1 

OBS 

00038 

-     1.25 

93.24C 

26.76 

1441.7 

STC 

C0053 

-    0.93 

23.34 

26.62 

C0.07< 

14*3.5 

OBS 

00051 

-    0.92 

33.350 

26.84 

1**3.6 

OBS 

00062 

-    0.98 

33.48C 
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•  ••4 

>•■ 

1443.7 

• 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGO  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOCC         ST11I0K         C»T> 
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CONSEC  0101 
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TEM 
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12.95 

26.32 

OO.Oli 

u;7,6 

Oils 

C0C22 

01.52 
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03J.f» 

01.26 
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04 
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.5 
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05 
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.5 
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26 
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26 
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32.B20 

26 
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STO 
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.23 
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.016 

1456 

OBS 
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.23 
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ST3 
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32.65 

26 

.30 

00, 

.036 

1454 
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03323 

31.54 

32.851 

26, 

.50 

1453-, 
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01.51 

32.637 
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.30 

1453, 
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.33 
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STO 
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26 

.37 
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.053 

1499 
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00.44 

32.846 

26, 

.57 
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.46 
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26 

.50 
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OSS 
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,50 
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STj 
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26 

.52 
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.52 
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.96 
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.35 
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STO 
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.13 

1453. 
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33.675 
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.18 

1455. 
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.24 
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OBS 
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01.35 
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27, 

.24 

1456. 

STO 
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34.00 

27. 

,24 

03. 
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1456. 
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00253 

01.42 

34.010 

27. 

,24 

1458. 

OSS 

00276 

02.13 

34.315 

27. 

43 

1462. 

STO 

003  30 

02.49 

34.47 

27. 

,53 

00. 

348 

1464. 

OSS 

OO^OJ 

02.50 

3... 475 

27. 

,53 

1464, 

OaS 

3031'. 

02.65 

3-.48t 

27. 

53 

<»»»• 

1465. 

• 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    1     7    I    0    tt 


CcFIO      31       8J3>           1U< 

1S7., 

eOItP    00293 

tl(i 

lEMP        06.5 

OIR    h 

lOT    PER           alNO-DIli   04 

CCkiEl             JlOi          nONTM      J5 

SMl>    EV 

kET 

eucb         06.0 

05 

1         2              HINO-SPO    12 

LiT          <t3    5«      N          Sir 

:i 

OiTl    USE       1 

eAKOnEIB    1U16.9 

SEA 

«lN0-f3(l 

LOSv       <}«9    13       M            HOJft 

;7.o 

tKEl              05 

CLOUO     I/A 

1 

OL/ia 

MEAIhER      a^ 

CA$TNJH/T IMt       LWLTrP 

OEPTb 

TEMP 

SlL 

SIGMA-T 

OVNOPlM 

SND    VEL       0»0              PO 

SID 

0303J 

03.15 

32.57 

26.26 

30 

.000 

1460.5 

J7.0         06S 

00001 

03.15 

32.570 

26.26 

1460.6 

ati 

00007 

03.13 

32.940 

26.25    • 

14O0.5 

SIO 

00010 

02.61 

32.92 

26.27 

3i. 

.016 

1459.1 

OoS 

00011 

02. 6< 

32.907 

26.27 

1456.3 

oas 

00013 

02.36 

32.570 

26.34 

1457.3 

06S 

00017 

02.30 

33.105 

26.45 

1457,6 

SIJ 

000^0 

02.5  7 

33.15 

26.47 

00 

.034 

1458.6 

OsS 

00020 

02.0.; 

33.150 

26.46 

1456.6 

36  S 

0002k 

-   0.05 

33.065 

26.55 

1446.6 

06  S 

00020 

-    0.52 

33.160 

26.66 

1444.6 

06S 

00026 

-    0.50 

33.179 

<o.6e 

1444.9 

STO 

0003  0 

-    0.65 

33.16 

26.67 

Oj 

.049 

1444.2 

06S 

00030 

-    0.71 

33.155 

26.67 

1444.0 

36S 

0003'. 

-    1.36 

33.160 

20.71 

1440.9 

06S 

00036 

-    1.42 

33.150 

20.72 

1440.6 

oes 

00036 

-    1.41 

33.^00 

26.61 

1441.0 

06S 

OOOkO 

-  o.ee 

33.345 

26.63 

1443.6 

OdS 

00041 

-    0.33 

33.529 

26.56 

1440.4 

oes 

0004  7 

02.59 

33.760 

26.97 

1460.0 

sio 

00050 

02.57 

53.77 

26.57 

00 

.074 

1455.9 

06$ 

00031 

02.5- 

33.770 

26.97 

1455.6 

oes 

00053 

02.49 

33.765 

26.96 

1455,6 

OBS 

00055 

03.07 

35.653 

26.59 

1462.3 

oes 

00057 

03.01 

3.1.610 

26.56    • 

1462.0 

ObS 

0005^ 

02.7  0 

33.600 

26.96 

1460.6 

SIO 

00075 

02.90 

3^.66 

27.01 

00. 

.101 

1461,9 

oes 

00076 

02.92 

33.865 

27.01 

1462.0 

oes 

000S5 

03.36 

33.960 

27.06 

1464.4 

OBS 

00057 

03.46 

33.997 

27.06 

1464.6 

STO 

OOIOO 

03. 6o 

34.04 

27.06 

00 

.127 

1466,6 

DBS 

00102 

04.16 

34.070 

27.05 

1468.0 

oes 

00121 

04.17 

34.100 

27.06 

1466.4 

STO 

00125 

03.73 

34.03 

27.07 

00 

.152 

1466.5 

oes 

00127 

03.51 

34.005 

27.07 

1465.5 

oes 

00U4 

03.42 

34.000 

27.07 

1465,2 

oes 

00135 

03.94 

34.062 

27.08 

1467,6 

oes 

00137 

04.01 

34.120 

27.11 

1466.0 

OoS 

0015« 

04.42 

J-.157 

27.13 

1469.8 

oes 

00140 

04.51 

34.150 

27.11 

1470.2 

oes 

0014- 

05.01 

34.253 

27.10 

1472.4 

STD 

00150 

06.06 

34,44 

27.12 

00. 

.177 

1477.1 

oes 

00150 

06.12 

34.450 

27.12 

1477.3 

oes 

00134 

06.23 

34.450 

27.11 

1477.6 

oes 

0015O 

06.01 

34.400 

27.10 

1476.9 

oes 

00156 

06.2  7 

34.505 

27.15 

1476.1 

oes 

OOlol 

05.50    P 

34.520 

27,20u 

oes 

00165 

06.55 

34.550 

27.15    • 

1479.4 

oes 

00173 

Oe.6  6 

34.560 

27.14 

1480.1 

DBS 

00177 

06.51 

34.567 

27.11    • 

1481.0 

oes 

0017o 

06.36 

34.500 

27.13 

1476.8 

oes 

00160 

06.52 

34.540 

27.14 

1475.5 

oes 

00162 

05.55 

34.340 

27,11    • 

1475.4 

oes 

00192 

04.69 

34.220 

27.09 

1472.7 

oes 

00196 

04.76 

34.220 

27.10 

1472,3 

STD 

00200 

04.66 

34.22 

27.11 

00. 

.226 

1471.9 

oes 

00207 

04.62 

34.200 

27.11 

1471.6 

oes 

^02  09 

04.71 

34.220 

27.11 

1472.2 

oes 

00211 

04.39 

34.210 

27.14 

1470,5 

oes 

00215 

04.46 

34.230 

27.15 

1471,3 

oes 

i^iU 

03.77 

34.130 

27.14 

1468,4 

oes 

00224 

04.36 

34.220 

27.15 

1471,1 

oes 

00226 

04.45 

34.230 

27.15 

1471.4 

oes 

00226 

04.13 

34.200 

27.16 

1470,1 

oes 

00234 

04.16 

34.227 

27.17 

1470,4 

oes 

00237 

04.42 

34.235 

27.16 

1471.5 

oes 

00239 

04,26 

34.256 

27.19 

1471.0 

OoS 

00243 

04.56 

34.307 

27.20 

1472.3 

oes 

002-5 

04.52 

34.305 

27.20 

1472.1 

oes 

00249 

03.65 

34.193 

27.16 

1469.2 

STD 

00250 

03.  77 

•4.17 

27.16 

00. 

.273 

1466.5 

oss 

00251 

03.56 

34.140 

27.17 

1468.0 

DBS 

00253 

03.13 

34.100 

27.16 

1466.1 

oes 

0O2O0 

03.07 

34.157 

27.23 

1466.1 

Oes 

00262 

02.51 

34.170 

27.25 

1465.4 

oes 

002  66 

02.4  5 

34.097 

27.23 

1463.4 

06S 

00266 

02.52 

34. .03 

27.23 

1463.7 

OeS 

00274 

02.35 

34.137 

27.27 

•  ••• 

.•»  *»i 

1463.1 

INSI    STD  HECOItOER  TEN   Sg   1306 

TkiCE  om  0  i  sojARe    2 

OJRAIION  2   S^jtRE    2i 

OeiO    on   290  1    SOJARE    39 


P04      TOT   P         N32         N03 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 

8-28  May  1973.— Continued 


NOOC  SrtTlON         OATi 


HiFIu      jl      iiii 

»£«< 

1S73 

BOIOP    005 

67            A]  P 

TthP         07.5 

DIP    HOT    PEP           HlNO~OIR    15 

CONSEC              OlOe 

KOMTl 

.1      05 

SHIP   ev 

»ET 

BJLB        07.2 

06 

3        2             KlVO-SPD   20 

LIT            ij    «6       N 

UAY 

21 

OATA    USE 

1           BAKOHETR    101B.7 

SEA 

.lINO-f  Ok 

LCv..      uoi    09      • 

HOJR 

OB. 2 

AREA 

05            ClOUO    T/J 

CL/I( 

1                            y£ATHER       12 

CASThUN/r iMc 

LVLlrP 

OEPIn 

TtHP 

SAL 

SliXA-T 

OrNOPTM 

SKD    vtL       0«rG               PO. 

sto 

3JJJ0 

03.  Si 

33.12 

26.31 

00 

.000 

1464.2 

Ji.2 

an 

JjJJ3 

03.40 

33.116 

26.31 

1464.3 

OBS 

000J7 

03.47 

33.110 

26.31 

1464.3 

SIC 

00010 

O^.Oo 

33.11 

26.30 

00 

.017 

1464.7 

06S 

OOOli 

0'..2S 

33.120 

26.29 

1465.6 

06S 

OOOli 

O^.j^ 

33.153 

2t.30 

1466.3 

OBS 

00017 

O'l.l'. 

33.040 

26.26 

1465.2 

STC 

00020 

0,.48 

33.36 

26.40 

00 

.034 

1469'.1 

OSS 

00020 

05.14 

33.420 

26.43 

1464.6 

OBS 

00022 

05.33 

33.492 

26.47 

1470.7 

STO 

00030 

Oo.7a 

33. B2 

26.54 

00 

.050 

1*77.1 

DBS 

0J030 

06.63 

33.8,5 

26.55 

1477.4 

OBS 

0003^ 

06.4  7 

34.007 

26.66 

1478.2 

OSS 

00038 

06.1, 

34.025 

^6.79 

1475.0 

OSS 

OOOtl 

06.4  0 

J4.ij4 

26.64 

1476.2 

DBS 

aoo<.5 

03. OB 

33.655 

26.63 

1461.9 

STO 

oooso 

01.77 

33.64 

26.92 

00 

.076 

1456.2 

OBS 

OOOSi 

01.62 

33.632 

it. 93 

1455.6 

3BS 

oooss 

01.84 

3^.747 

27.00 

1457.0 

OBS 

00057 

01.75 

33.770 

2  7.03 

1456.4 

OBS 

OOObO 

01.7, 

33.770 

.7.03 

1456.4 

OBS 

OOOt* 

01.4.i 

33.760 

27.01 

1457.2 

OBS 

oooee 

02.24 

33.610 

27.02 

1459.0 

OBS 

00072 

01.36 

33.760 

2  7.05 

1454.4 

0|>S 

J007» 

01.  J6 

33. 7«5 

.7.07 

1455.0 

STO 

00075 

Ul  .44 

;3.b0 

2  7.07 

00 

.103 

1455.6 

ots 

0UJ7f> 

01.61 

33.U1U 

27. U7 

1456.2 

OjS 

00v7e 

01. 6B 

ij.BlO 

27.07 

1456.5 

OoS 

O0J7'. 

Jl.5, 

33.747 

27.06 

1455.4 

D  =  j 

Oj.Bl 

01.70 

3  J.  600 

.7.0<. 

l,j-.£ 

jtiS 

oOJOS 

0.>.1.- 

-.-.670 

27. OB 

14^6.7 

'lu. 

vwUl]'^ 

J.'  .  J  0 

3 '-.64  6 

.■7.U1. 

1  '.■-*■.  V 

Ju: 

J^lv; 

oi.;t. 

^4.010 

.7.04 

1,.  :..4 

3.-S 

OOZil 

03. t.- 

34.020 

27.07 

1405.5 

OBS 

00094 

03.63 

34.010 

27.06 

1465.6 

STO 

00100 

03.75 

34.04 

27.07 

00. 

.126 

1466.2 

OoS 

00100 

03.84 

34.060 

27.06 

1466.6 

OBS 

OOIOB 

03.56 

34.1.0 

27.15 

1465. t 

OBS 

0011'. 

02.54 

34.010 

27.15 

1461.4 

OBS 

00119 

02.56 

54.000 

27.15 

1461.4 

OBS 

00123 

04.56 

34.343 

.7.23 

1470.4 

SIu 

0012  5 

03.13 

34.46 

27.26 

00. 

.151 

1472. S 

OBS 

00125 

05.32 

3,. 500 

27.26 

1473.7 

oas 

0012t 

05.35 

34.460 

27.24 

1472.9 

OBS 

00131 

05.87 

34.570 

27.25 

1476.1 

STO 

00150 

05.44 

34.57 

27.24 

00, 

.173 

1476.7 

OBS 

00150 

Oi.44 

34.565 

27.24 

1*76.7 

OBS 

00175 

05.95 

34.683 

.7.33 

1*77.3 

OBS 

001  SB 

05.91 

34.690 

27.34 

1477.6 

SID 

002  00 

05.54 

34.64 

27.3, 

00, 

.212 

.476.2 

OBS 

00203 

05.11 

34.565 

27.34 

1474.2 

OBS 

00210 

04. 7B 

34.540 

.7.36 

1473.1 

OBS 

0022« 

0,-25 

34.480 

27.37 

1473. S 

OBS 

0022B 

03.41 

34.450 

27.38 

1*69.5 

OBS 

0023l> 

03.44 

34.480 

27.40 

1469. B 

OBS 

00239 

03.36 

34.377 

27.36 

1467.2 

STD 

00250 

02.44 

34.37 

.7.41 

00. 

.250 

1465.6 

OBS 

00251 

02.92 

34.365 

27.41 

1*65.5 

OBS 

00253 

02.40 

34.350 

27.40 

1*65.5 

DBS 

00257 

02.43 

34.310 

27.41 

1*63.4 

ObS 

00256 

02.46 

34.350 

27.44 

1*63.6 

OBS 

002o^ 

02.7  7 

34.360 

27.42 

1*65.1 

OBS 

00270 

02.76 

34.360 

27.42 

1465.2 

06S 

00276 

02.47 

34.340 

27.43 

1*64.0 

OBS 

00277 

02.16 

34.332 

27.44 

1462.7 

OBS 

0il6i 

02.12 

34.3,2 

27.46 

1*62.6 

OBS 

00291 

02.42 

34.475 

2  7.54 

1*64.2 

STO 

00300 

02. 3B 

34.46 

27.55 

00. 

281 

1*64.2 

OBS 

00300 

02.38 

3, .465 

27.55 

1*64.2 

OBS 

OJ306 

02.46 

34.520 

27.57 

1464.7 

OoS 

00310 

02.74 

34.550 

27.67 

1466.0 

CBS 

00il2 

02.74 

34.570 

27.56 

1466.3 

OBS 

0J317 

03.  19 

3,. 55   P 

27.530« 

icS 

00j26 

03.4, 

34.190 

27.62 

1464.4 

UBS 

00350 

03.57 

34.687 

27.60 

1470.4 

OBS 

00j75 

03.74 

3,. 790 

2  7.66 

1471.9 

SIJ 

00  ..00 

03.96 

34.82 

27.67 

00. 

333 

1473,1 

OBS 

00*01 

03.44 

34.625 

27.67 

1*73.2 

OsS 

00,26 

04.06 

3,. 690 

27.71 

1474.0 

OBS 

00,51 

04.12 

34.910 

27.72 

1474.7 

OBS 

.<0,75 

04.10 

34.900 

27.72 

1475.0 

STO 

00500 

0,.12 

34.92 

27.73 

00. 

376 

1475.5 

OBS 

005,<0 

04.12 

34.420 

27.73 

1475.5 

ObS 

O0j25 

04.13 

34.890 

27.71 

1*75. » 

OBS 

00550 

04.12 

34.690 

27.71 

1476.3 

OBS 

00555 

04.12 

34.890 

27.71 

•  ••• 

1476.4 

INST    STO  HECOabER 

IkACE    OIK  0 

OURATIDN 

ORIG    Oil    291 


TED  SO  1306 
i  SOUARE  2 
2  S^iJAKE  26 
1    SuJARE    39 
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Table  II.    Observed  oceanojn'aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
»-28  May  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0   N 


CilNicC  J. 07 


>£>«  1(73 
NOmTh  OS 
OAT  21 

nour)   09.  s 


■  OTi>P    01j<>0 
SHIP    EV 
DATA    Uii       1 
ADEA  05 


AIR    TEHC         07.0 
MET    eULb  06.5 

bAOONETII    1019.3 
CLbJO     T/A 


OIR    HGT    PER 

10      2         2 
SEA 

CL/IR 


UINU-DIR   11 
KIND-SPO    16 
■JND-FOR 
KEATnER       X2 


INST    STO  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIG    Oil   292 


TEN  SO  li06 
S  SOJARE  2 
2  Syi/ARE  2E 
1    SUJARE    ib 


CASTNJM/TINE       LVLTYP 


SIOHA-T         OVNOPTH      SNj    VEL       OHIO 


PO*      TOT    P         N02 


STO 

00000 

33.27 

06S 

0000.) 

00.46    P 

33.270 

46.71 

SID 

00010 

J3.27 

OSS 

00011 

06.47 

33.270 

26.15 

oes 

00013 

06. 4o 

33.250 

46.13 

STD 

00020 

06.29 

33.19 

26.11 

oes 

00020 

05.60 

33.120 

26.12 

an 

00022 

04.40 

32.935 

26.13 

oes 

00024 

03.35 

33.174 

26.42 

DBS 

00026 

02. 9< 

33.160 

26.46 

STj 

00030 

02.76 

33.30 

26.56 

06S 

00030 

02.74 

33.32  0 

26.59 

DBS 

000«3 

02.67 

33.532 

26.77 

OdS 

UUJ*.7 

04.66 

33.913 

26.65 

SID 

0,/050 

04.34 

33.64 

26.65 

CSS 

OOOSl 

04.0^> 

33.605 

26.66 

Oo! 

00055 

03.62 

53.733 

46.64 

OSS 

000:7 

04.C.7 

33.667 

26.64 

OiS 

00059 

04.69 

33.660 

26.63 

OilS 

OOOtO 

04.04 

33.065 

26.92 

06S 

000611 

01.76 

33.675 

26.95 

ObS 

00070 

01.92 

33.697 

26.96 

OBS 

00071. 

03.03 

33.657 

26.99 

STO 

00076 

02.92 

33.64 

26.99 

OBS 

00076 

02.39 

33.603 

27.00 

OBS 

00061 

01.42 

33.757 

2  7.04 

DBS 

00063 

01.41 

33.770 

27.05 

OBS 

oooe7 

03.67 

34.010 

27.03 

ObS 

00091 

04.76 

34.313 

27.16 

OBS 

00097 

04.69 

34.270 

27.15 

3BS 

00099 

03.65 

34.130 

27.15 

STO 

00100 

03.16 

34.09 

27.16 

oes 

0010-. 

0.  .64 

33.990 

27.20 

OBS 

00106 

01.77 

34.02  0 

27.23 

OBS 

ooiia 

02.96 

34.160 

27.25 

oes 

00123 

03.03 

34.1B0 

27.25 

STO 

00125 

03.06 

34.19 

27.25 

OBS 

00129 

03.24 

34.210 

27.25 

oes 

00142 

03.49 

34.230 

27.25 

OBS 

001«e 

03.01 

34.200 

27.27 

STD 

C0150 

01.56 

34.06 

27.27 

DBS 

00154 

00.41 

33.960 

27.27 

OBS 

OOlcl 

00.12 

33.960 

27.30 

DBS 

00165 

00.46 

34.065 

27.35 

oes 

00171 

01.99 

34.200 

27.35 

OSS 

00177 

02.29 

34.200 

27.33 

OBS 

00164 

02.29 

34.200 

27.33 

OBS 

00190 

04.05 

34.460 

27.39 

ObS 

0019O 

04.09 

34.493 

27.40 

STD 

00200 

04.16 

34.50 

27.39 

OBS 

00203 

04.34 

34.530 

27.40 

DBS 

00209 

04.54 

34.605 

27.44 

OBS 

00217 

06.15 

34.660 

27.44 

OBS 

0022  6 

06.46 

34.660 

27.40 

STD 

00250 

06.42 

34.67 

27.42 

OBS 

00251 

06.42 

34.697 

27.44 

OoS 

00266 

06.53 

34.990 

27.60 

OBS 

00266 

06.76 

35.027 

27.49 

OoS 

00266 

06.66 

35.022 

27.47 

OBS 

00271, 

06.66 

34.990 

27.40 

JES 

00261 

06.52 

35.000 

27.61 

OBS 

00293 

06.07 

34.697 

27.46 

STD 

003  00 

05.90 

34.90 

27.51 

oes 

0030O 

05.66 

34.903 

27.51 

oes 

00319 

05.63 

34.667 

27.49 

DBS 

00325 

05.02 

34.760 

2  7.52 

oes 

00329 

04.76 

34.730 

27.51 

OBS 

00333 

04.11 

34.630 

27.50 

OBS 

00350 

03.94 

34.74  0 

27.61 

oes 

00356 

04.46 

34.630 

27.62 

oes 

00373 

04.66 

34.666 

27.62 

oes 

0036  0 

04.71 

34.64  5 

27.61 

oes 

003B8 

04.56 

34.610 

27.60 

oes 

00399 

03.99 

34.710 

27.56 

1474.9 

1474.6 

1474.2 

1472,1 

1466.1 

1462.0 

1460.2 

1459.6 

1459.7 

14  59.9 

1469.9 

1467.6 

1466.6 

1464.4 

1469.1 

1469.2 

1466.5 

1456.5 

1457.3 

1462.4 

1461  .9 

1459.6 

1465.3 

1455.3 

1466.4 

1470.0 

1470.4 

1465.6 

1463.6 

1457.9 

1467.7 

1463.3 

1463.7 

1463., 

1464.7 

1466.0 

1464.0 

1457.5 

1452.3 

1451.1 

1452.9 

1459.9 

1461.4 

1461.5 

1469.5 

1469.6 

1470.2 

1471.0 

1472.0 

14  79.1 

1460.5 

1460.7 

1460.6 

1461.4 

1462.5 

1463.0 

1462.3 

1461.0 

1460.0 

14  74.6 

1479.4 

1479.6 

14  76.2 

1476.1 

1472.3 

1472.0 

1474.4 

1476.4 

14  75.9 

1475.3 

1473.0 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  l).v  rsCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    1    T     1    0    N 


C*STNUN/IIH£       LWLTTP 


L»i.rri> 

OEPIn 

lEMP 

S«L 

SIOM-I         OrNi/PTM       SXO    VcL 

SIO 

OOSOO 

03.45 

34.71 

27.56 

1473.0 

Obi 

00403 

Oi.4  6 

34.700 

27.57 

J472.9 

ObS 

DO<.it 

03.47 

34.630 

27.66 

1473.5 

ObS 

OO".*! 

c.u 

34.B45 

27.67 

1474.5 

Obi 

OO't'.S 

0*..<.7 

34.650 

27.67 

147t.l 

ObS 

00*51 

04.59 

34.507 

27.67 

1476.6 

ObS 

00175 

04.66 

34.68    P 

2  7.640* 

StJ 

GO  5  00 

04.7  6 

34.41 

27.65 

1476.1 

JbS 

0050J 

04.76 

34.510 

27.65 

1478.2 

ObS 

005iS 

04.71 

3-.. 410 

27.66 

1478.4 

OoS 

C0550 

04.71 

34.510 

2  7.66 

1478.6 

oes 

00570 

04.56 

34.510 

27.66 

14  76.6 

si; 

OOtOO 

04.53 

34.41 

27.68 

1476.5 

OeS 

00601 

04.53 

34.4iO 

27.68 

1476.9 

OSS 

00t2t 

04.50 

34.410 

27.68 

1479.2 

OdS 

00651 

04.44 

34.920 

27.69 

1474.5 

OBS 

00675 

04.44 

34.410 

^7.65 

14  74.7 

STO 

00  70J 

04.37 

34.51 

27.70 

14  75.8 

06S 

00  7  00 

04.37 

34.910 

27.70 

1479.6 

OSS 

007^5 

04.31 

34.510 

27.70 

1480.0 

ifcS 

0075O 

04.24 

3-. 400 

27.70 

1480.1 

Cc£ 

0077e 

04.19 

34.053 

27.70 

l4=J,3 

SIO 

ooeoj 

04.13 

34. as 

27.71 

1480.5 

03S 

00801 

04.13 

■4.840 

27.71 

1480.5 

Oti 

0062t 

04.13 

3.,. 690 

27,71 

1460.5 

DdS 

Oub5J 

O-.OB 

5-. 420 

27.74 

14dl.2 

lii 

J..675 

J,. 01 

J-.. 410 

27.74 

l46l    .J 

STO 

ii'=:>o 

04.04 

34.5: 

27.7, 

1461.7 

ObS 

00500 

04. Oi 

34.510 

27.74 

1461.7 

ObS 

005J5 

03.9  7 

34.510 

27.74 

1481.5 

ObS 

00951 

03.96 

54.510 

27.74 

1462.3 

ObS 

00476 

03.56 

34.510 

27.74 

1462.7 

SIO 

01 000 

03.94 

34.51 

27.74 

1463.0 

OBS 

01001 

03.54 

34.510 

27.74 

1463.1 

ObS 

01020 

03.54 

34.510 

27.74 

1463.4 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0    N 


HHO      Jl      tiii 

rut 

IS73 

oOTOP  023e5        iia 

TEMP         07.5 

0I«    HOT    PER           Hmo-Ollt   17 

COSicC             OlOd 

MONTi 

M     05 

Ship  ev 

oET 

euiB         07.2 

09 

2         2              KlIO-SPO   13 

l«T           <.3    <.l      N 

0»T 

<1 

OATt    US£ 

1           ettOHETI)    1002.0 

SEA 

alNO-FOft 

13S.;      Jtd   -Z.i- 

naj» 

11.3 

tHH              05           CLOJO    T/> 

CL/Tk                         aEATntlt      X2 

cisi.'ijB/iiBe 

1.WLT1P 

DEfTn 

TJKP 

SAL 

SIOHA-T 

OTNDPTh 

SNO    WEL       OATO              PD 

SIO 

00000 

06.17 

33. le 

26.12 

00 

.000 

1473.4 

11.3 

30  S 

ooo.>3 

Ot.l7 

33.160 

26.12 

14  73.4 

SIC 

00010 

06.15 

33.16 

26.12 

00 

.014 

J473.4 

on 

OOJll 

06.14 

33.176 

26.12 

1473.4 

STO 

00020 

06.09 

33.15 

26.10 

00 

.03  8 

1473.3 

3£S 

00023 

05.40 

33.135 

<6.11 

1472.4 

OoS 

000:2 

05.64 

33.100 

26.11 

1471.7 

06S 

00020 

05.69 

33.320 

26.24 

1472.0 

STO 

OOOJO 

05.20 

33.43 

26.43 

00 

.056 

1470.2 

an 

00030 

06.13 

33.440 

26.45 

14  70.0 

oes 

OOOi* 

04.64 

33.526 

26.57 

1466.3 

oes 

OOOic 

04.26 

3;. 620 

26.66 

J466.7 

ots 

OuJ36 

0».27 

33.630 

26.69 

1466.6 

OSS 

00040 

04.36 

33.657 

26.74 

1467.3 

JsS 

000.3 

04.  ei 

33.013 

26.76 

1465.4 

DBS 

OOOiS 

04.62 

33.800 

26.79 

1466.6 

SIJ 

0005J 

04.04 

33. ol 

26.77 

00 

.065 

1464.6 

•Joi 

000S3 

04.41 

.>3.020 

26.77 

14o5  .4 

on 

ooo;7 

O...B> 

34.000 

26.42 

14  7./.  2 

OiS 

0-055 

05.33    P 

'      34.000 

2t.670» 

ilD 

o..:?-. 

04. 7J 

34.30 

26.94 

00 

.115 

1464.7 

-rS 

00J7t 

04  .t.6 

34.00; 

2t  .44 

14-4.6 

STD 

Oul  JO 

J4.»^ 

34. iJ 

-7.0V 

00 

.142 

1460 .3 

1. :  S 

Jul  Jl 

0-...2 

J4.  13u 

.7.04 

14^0.3 

CcS 

CZl-.t 

04.31 

34.148 

27.10 

1460.4 

C8S 

001;; 

05.62 

34.;30 

2  7.04 

1474.7 

sto 

00123 

05.61 

34.33 

27.10 

00 

.166 

14  74.7 

OiS 

00125 

05.60 

34.335 

27.10 

1474.6 

on 

00127 

05.59 

34.355 

27.12 

1474.7 

on 

00131 

05.21 

34.320 

27.13 

1473.1 

08S 

00137 

0'..Se 

34.220 

27.13 

1470.5 

on 

O0K.O 

04.48 

34.220 

27.14 

1470.1 

oes 

OOl'.o 

04.65 

34.310 

>7.14 

1471.1 

STO 

00150 

04.  e6 

34.34 

27.14 

00, 

.150 

1472.0 

OBS 

00150 

04. e7 

34.340 

27.19 

1472.1 

06S 

00152 

04.64 

34.355 

27.20 

1472.2 

OSS 

00150 

05. 2d 

34.450 

27.23 

1474,0 

oes 

00154 

05.30 

3^.460 

27.23 

1474.2 

oes 

00171 

03.6  0 

34.215 

27.22 

1467.2 

oes 

00173 

03.63 

34.230 

27.23 

1467.1 

oes 

00177 

02.48 

34.133 

27.22 

1464.3 

ObS 

ooieo 

02.52 

34.160 

27.26 

1462.4 

oes 

ooi«e 

02. es 

34.210 

27.25 

1464.1 

STO 

00200 

03.05 

34.23 

27.24 

00. 

,233 

1463.1 

OoS 

00205 

03.30 

34.270 

27.29 

1466.6 

oes 

00222 

02.11 

34.163 

27.33 

1461.3 

oes 

00226 

01.88 

34.1:0 

27.32 

1460.3 

oes 

00230 

01.68 

34.177 

27.36 

1454.5 

oes 

002o5 

03.08 

34.405 

27.43 

1466.2 

STO 

00250 

03.20 

34.44 

27.44 

00. 

,270 

1406.8 

oes 

00251 

03.24 

34.440 

27.44 

1467.0 

oes 

o02Se 

02.60 

34.357 

27.43 

1464,3 

oes 

00262 

02.42 

34.320 

27.42 

1463.5 

oes 

0026e 

01.8  3 

34.287 

27.44 

1460.6 

oes 

002  76 

02.08 

34.350 

27.47 

1462.3 

OBS 

0027S 

02.23 

34.353 

27.46 

1463.0 

oes 

0O2S5 

02.47 

34.470 

27.44 

1466.5 

oes 

002  67 

02.57 

34.480 

27.49 

1466.5 

OoS 

00245 

03.40 

34.500 

27.52 

1466.6 

SIO 

00  3  00 

03.84 

34.66 

27.55 

00. 

301 

1470.4 

OoS 

0O3O0 

03.52 

34.662 

27.55 

1471.0 

oes 

00302 

03.54 

34.650 

27.54 

1471.1 

oes 

C0333 

03.53 

34.640 

27.57 

1465.4 

OoS 

00350 

03.79 

34.710 

27.60 

1471,3 

se< 

0035« 

03.65 

34.700 

27.56 

1471.8 

OoS 

00354 

04.30 

34.820 

27.63 

1473.8 

UsS 

003e5 

04. t 3    P 

34.820 

27.tOO« 

w3  J 

.;0j76 

04.44 

;4.e..3 

27.63 

14  74.9 

SIO 

ii-.i:i 

04.46 

34.64 

27.63 

00. 

355 

1475.2 

OBS 

00<.01 

04.46 

34.640 

27.63 

1475.2 

OBS 

00«2o 

04.35 

34.640 

27.64 

1475.1 

oes 

00451 

04.44 

34.400 

27.68 

1476.2 

oes 

00475 

04.21 

34.500 

27.71 

1475.4 

JtO 

00500 

04.22 

34.91 

27.72 

00. 

403 

1475.9 

INST    STO  •ECOKDEt  TEN  lu  1306 

TDACE   01«  0  5   SOJAIIE      2 

OUKATION  2    SOUtllE    26 

OKIu   911   253  1   sgjADE    36 


190 


Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  XJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


CtSTNUM/rinf       L«LTri>         Of^IH 


oes 

OOSOS 

0«.22 

34.915 

27.72 

1475.9 

oe$ 

0052S 

0«.23 

34.690 

27.70 

14  76.3 

3BS 

O^SSO 

a-,,  a 

34.933 

27.70 

1477.3 

36S 

00576 

0«.21 

34.900 

27.71 

1477.1 

SIS 

0J60J 

34.  1« 

34.93 

27.11 

30 

446 

1477.4 

OBS 

ootoi 

ot.tt 

34.903 

27. Tl 

1477.4 

oes 

006«0 

0*.17 

34.930 

2T.T1 

1477.6 

06S 

OJtSl 

04. 1« 

34.93i 

27.72 

14)6.1 

36i 

OOtTJ 

04.12 

34.900 

27.72 

i47i.4 

STO 

03  TOO 

04.13 

34.91 

27.73 

00 

49i 

1478.7 

oes 

03700 

04.10 

34.913 

27.73 

1476.7 

ots 

C0725 

04. Ot 

34.910 

27.73 

1479.1 

oes 

OOTSO 

04.06 

34.910 

27.73 

1479.4 

OBS 

00TT6 

04.04 

34.905 

27.73 

1479.7 

STO 

OOaOO 

04,  0« 

34.90 

27.72 

03 

536 

1460.2 

DBS 

OOBOT 

04.  Oe 

34.197 

27.72 

1460.3 

aes 

00626 

04.03 

34.915 

27.74 

i4ao.s 

OBS 

00S50 

04.03 

34.910 

27.73 

1460.9 

DBS 

00B75 

03.99 

34.910 

27.74 

1461.2 

ST3 

C0903 

03.97 

34.91 

27. T4 

03 

564 

14B1.5 

DBS 

OOfOJ 

03.57 

34.910 

27.74 

1461.5 

OBS 

0042  7 

03.96 

34.910 

27.74 

1461  .9 

OdS 

005ii 

03.96 

34.910 

27.74 

1462.3 

OBS 

00!  Tt 

03.94 

34.910 

27.74 

1462. 6 

SID 

01030 

03.92 

54.90 

27.74 

00 

630 

1463.3 

OiS 

01031 

03.92 

34.900 

27. T4 

1463.0 

OBS 

01022 

03.  BS 

34.690 

2T.74 

•  •••1 

•666 

1463.0 

• 

S   T   6    T    I    0   N 


ONOPTH      SND    VEL       OOG 


Pa4      TOT    P 
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Table  II.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
S-28  May  1973.— Continued 

NODC  STATION         OAT* 


teFio    31    an        >i•^ 

1573 

eoiop  Ojiis 

AIK 

TEMP          08. e 

01«    MOT    PER           <1ND-D1«    02 

CONSiC               01  Ji            HOM 

n      05 

SnlC    t» 

»ET 

eULB         07.7 

04      2         2              dllD-SPD   08 

l.tT           •■3    s7      H           OAT 

21 

DATA    Uit        1 

BAROHETk    1020.2 

SEA                               MIMD-FOR 

LON.;      J«fi    2o      «           H0J4 

13.5 

AtltA                05 

CLOUD    T/A 

CL/TR                             LEATHER       X2 

CASTNJMyTlHc       LVlTTP 

OEPTn 

TEMP 

iAL 

SIGMA-T 

OTNOPTm       SNO     VtL       OXTO               PO' 

STD 

0J3  03 

.»3.31 

13. s      oes 

000J3 

00.04    P 

33.-11 

At. 760 

OBS 

oojm 

00.04    P 

33.307 

26.76U 

STD 

00010 

33.27 

OoS 

0001? 

04.2  3 

32.566 

26.16    • 

i465.6 

STD 

0J02J 

04.06 

32.97 

26.19 

1464.7 

ObS 

OOOiO 

04.00 

32.975 

26.20 

1464.5 

03! 

0002^ 

03.  bO 

32.560 

26.20 

1464.0 

03S 

00023 

04.16 

33.073 

26.26 

1465.4 

STD 

00030 

04.7  3 

33.39 

26.45 

1468.5 

OBS 

00030 

04.53 

33.470 

26.49 

1465.2 

oes 

000-4 

04.66 

33.445 

26.50 

1468.1 

033 

00036 

04.  75 

33.4b2 

26.52 

1460.7 

oes 

OOOsO 

03. B5 

33.456 

26.55 

1465.0 

ooS 

ooo*? 

01.4? 

33.190 

2e.5B 

1454.2 

03S 

ooo** 

-    0.74 

33.190 

26.70 

1444.2 

STO 

00030 

-    0.83 

33.15 

26.71 

1443. e 

]bS 

00033 

-    1.15 

33.230 

26.75 

1442.4 

OSS 

00055 

-    1.13 

33.253 

26.76 

1442.4 

03  S 

OOOoO 

-    1.5. 

33.300 

>6.81 

1440.5 

OBS 

0006  E> 

-    1.50 

33.313 

26.82 

1441.1 

oas 

00072 

-    1.05 

33.320 

26. B2 

144J.1 

SID 

00075 

00.59 

33.44 

26. B4 

J451.0 

OSS 

00076 

01.07 

33.483 

26.84 

1453.3 

OBS 

00093 

01.25 

33.6d7 

26.92 

1454.4 

OBS 

000B7 

02.17 

33.730 

26.96 

145b. 7 

OoS 

00041 

03.40 

33.e70 

26.97 

1464.3 

OBS 

ooosa 

04.15 

33.945 

26.95 

1467.6 

OBS 

00057 

04.70 

34.015 

26.95 

1470.1 

ObS 

000-.J 

04.66 

3H.000 

26.54 

1465.9 

STD 

00100 

04.  76 

34.07 

26.99 

1470.4 

OBS 

OJIOO 

04.  B4 

34.127 

27.02 

1470.8 

033 

00106 

05.27 

34.163 

37.00 

1472.6 

ObS 

OJIJU 

03.64 

.34.245 

27. J2 

1474.4 

CeS 

0011. 

05.28 

3... 168 

27.01 

1472.9 

C3S 

U0116 

05.55 

3... 244 

:7.03 

1474. J 

Oi:S 

ooiie 

03. 6i 

3, .310 

27.07 

1474.7 

jiS 

0C121 

05.15 

J, .220 

2  7.06 

147. .8 

STD 

00123 

05.17 

3... 23 

.7.07 

1472.8 

■T;; 

00125 

0-.  .17 

;4 .234 

37.07 

14  7.  .b 

-cS 

CCi37 

05.35 

34.403 

27.12 

1*75.9 

OBS 

00139 

06.20 

34.460 

27.12 

1477.4 

3bS 

00116 

06.03 

34.440 

27.13 

1476.5 

SID 

00150 

05.54 

34.42 

27.12 

1476.5 

oes 

OOlSt 

05.72 

34.3B2 

27.12 

1475.7 

OBS 

00163 

05.36 

34.345 

27.14 

1474.3 

oes 

00173 

05.32 

34.340 

27.14 

14  74.3 

ObS 

00177 

04.6  5 

34.220 

27.12 

1471.4 

OBS 

00132 

05.33 

34.463 

27.23 

14  74  .7 

iTu 

00230 

05.45 

3...  45 

27.23 

1475.6 

OBS 

00201 

05.51 

34.450 

27.23 

1475.7 

03S 

00203 

05.53 

34.470 

27.21 

1475.9 

OBS 

002  03 

05.23 

34.447 

27.23 

1 4  74  .  7 

OBS 

00215 

05.62 

34.570 

27.28 

147t.5 

OBS 

00226 

03.68 

34.570 

27.27 

1476.5 

STD 

00230 

04.75 

34.45 

27.29 

1473.5 

OBS 

0023) 

04.  71 

3... 440 

27.25 

1473.2 

oas 

00236 

04.15 

34.360 

27.28 

1470.9 

oes 

00262 

04.12 

34.450 

27.36 

1470.9 

oes 

00266 

03.10 

34.304 

2  7.34 

1466.5 

DBS 

00270 

02.52 

34.320 

27.37 

1465.8 

DBS 

002  76 

03.02 

3*. 530 

27.37 

1466.3 

OBS 

00275 

03.11 

34.350 

27.38 

1466.8 

oes 

00233 

02.3  7 

34.343 

27.35 

1465.8 

OBS 

002B5 

03.51 

34.490 

27.45 

1466.9 

STD 

00  3  0-. 

03.51 

34.55 

27.46 

1470.3 

OBS 

00300 

03.93 

34.560 

27.46 

1471 .0 

OBS 

00308 

02.59    P 

54.39    P 

27.420« 

DBS 

00325 

05.67 

34.780 

27.44 

1478.9 

OBS 

00331 

04.  Be 

34.653 

27.47 

1475.5 

OBS 

00340 

04.65 

34.695 

27.50 

14  74.6 

OBS 

003<6 

04.21 

54.650 

27.51 

1473.0 

CBS 

00332 

03.76 

34.617 

27.53 

1471.2 

OBS 

00363 

03. B3 

34.680 

27.57 

1471.7 

INST    STD   RECORDER  TEN    S3    1306 

TRACE    OIR  0  5    SUOARE      i 

Duration  2   Swuare   lb 

ORIO    oil    294  1    SOUARE    58 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STITION    UtTt 


C»StNU1/TlMt        IVLtTP 

D6PTH 

TEHP 

S<L 

SI0X4-T        0»NDPT«      SNO    nil 

jes 

OOiel 

Oi.60 

34.50    P 

27.500* 

Dii 

ia;73 

0^.50 

34.700 

27.56 

1472.1 

STS 

OO-OJ 

03. Si 

34.74 

27. ol 

1472.5 

D5i 

i)j.>ji 

Oi.ic 

34.7i5 

27.61 

1473.0 

iiS 

00... b 

04. :o 

34.610 

27.62 

14  74.9 

CiS 

^^.•'•i 

OH.ii 

34.600 

27.03 

1474.8 

JBS 

00". -.s 

03.9.' 

34.7S0 

27.65 

1473. t 

03S 

OJ^i'l 

03. 8U 

34.7S0 

27.65 

1473.5 

an 

004161 

0«.31    P 

34.69    P 

27.690 

OBS 

oo»7r 

0«.^3 

34.640 

27.66    • 

1475.5 

STO 

00500 

0*.17 

34.63 

27.65 

1475.6 

3dS 

00503 

Oi.l? 

34.625 

27.65 

1475.6 

3iS 

005^7 

0«.10 

34.650 

27.06 

1475.6 

3!lS 

OOEjJ 

0«.«« 

34.650 

27.07 

1477-.6 

06$ 

OOSIo 

04.37 

34.910 

27.70 

1477.6 

$10 

00600 

04.^7 

34.90 

27.70 

1477.6 

06$ 

0)601 

o*.;7 

34.S00 

27.70 

1477.6 

OBS 

COCb 

O-.li 

34. SIO 

27.71 

1478.2 

DsS 

OOcSi 

04.30 

34.aS0 

27.65 

1476.7 

DBS 

00c7i 

04. .;5 

34.606 

27.69 

1476.9 

STi, 

007  00 

04. io 

34.90 

27.70 

1479. 4 

OBS 

00700 

04.26 

31.900 

27.70 

1475.5 

3dS 

00723 

04.24 

34.900 

27.70 

J475.7 

oes 

00750 

04.21 

34.6S0 

27.70 

14B0.0 

OoS 

0077t 

04.2  2 

34.6S0 

27.70 

1460.6 

SIC 

00600 

04.25 

34. SI 

27.71 

1461.0 

oas 

ooeoi 

04.25 

34. SIO 

27.71 

1461.0 

06S 

006^6 

04.26 

34.910 

27.71 

1461.0 

OBS 

00650 

04.23 

34.510 

27.71 

1461.6 

DBS 

00677 

04.22 

34.910 

27.71 

1462.2 

SID 

OOSOO 

04.16 

34.50 

27.71 

1462.4 

OBS 

00500 

04.16 

34.695 

27.71 

1462.4 

OBS 

00«<5 

04.05 

34.520 

27.74 

1462.3 

OsS 

ootsi 

04.01 

34.510 

27.74 

1462.5 

OBS 

00(76 

03. <« 

34.510 

27.74 

1462.7 

SIO 

OiOOO 

03. S3 

34.51 

27.74 

1463.0 

OBS 

oioo; 

03. S3 

34.910 

27.74 

1463.0 

OBS 

oio:: 

03. Si 

34. SIO 

27.74 

1463.4 
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Table  II.     Observed  oceanogi-aphie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N    0 

DC         ST 

A     I 

I    0    ► 

1         DATA 

•  EflO      .>>      iiii 

1tk\ 

1S73 

BOIOP    D329- 

tlK    lEMP         07.2 

Dl«    MDI     PER             »IN0-01R    06             INSI    SID   HECOROER 

TEN    Sk    1306 

lONStC             0110 

MONTH      Oi 

SMIP   E V 

hEI    bULb         07.2 

HIND-SPD   10           TRACE    DIR                     0 

5    SUJARE       2 

LAT             *}    11       h 

DAI 

21 

DATA   USE       1 

BADOHEIK    1020.1 

SEA 

.IND-FOR                    OORillON 

2    SDOARE    26 

LOHi      J'.T   *7      a 

MOOk 

!•.<. 

AREA               05 

ClOOD 

I/A 

CL/TB 

HEATHER      X4            ORIG    Oil    295 

1    SODARE    37 

ClSTNjn/t  KE 

IVtUP 

OtPIM 

lEMP 

SAl 

SIGXA-T 

DYNDPTh 

SNU    VEl      OXYG             P04      lOI    P         h02         N03 

SI03         PH 

STO 

0000^ 

0-.59 

33.19 

26.31 

00. 

.000 

1466.9 

lo.o 

36S 

00001 

0-.69 

33.1b7 

26.31 

1466.9 

OBS 

00D03 

o-.oo 

33.1B2 

26.36 

1464. 5 

ObS 

00005 

o-.oo 

33.175 

26.36 

1464.5 

ObS 

00007 

0-.60 

33.1b7 

26.31    • 

1467.1 

SIO 

00010 

04. S9 

33. IB 

26.30 

00, 

.017 

1467.1 

OBS 

00011 

0-.S5 

33.1B0 

26.30 

1467.1 

06S 

00015 

04.30 

33.125 

26.29 

1465. B 

ObS 

00017 

03.62 

33.075 

26.30 

1463. b 

SIO 

00020 

01.53 

32.96 

26.39 

00, 

.03  4 

1-53.7 

ObS 

oaoii 

00.22 

32.906 

26.43 

1  — 7.b 

ObS 

OOOJo 

-    0.12 

32.930 

26.46 

1446.3 

ObS 

D002S 

-     0.66 

32.970 

26.52 

1443.9 

SID 

OOOJO 

-    0.91 

53.05 

26.59 

00, 

.050 

14-2.8 

ObS 

00030 

-    1.00 

33.072 

26.61 

1442.5 

ObS 

00032 

-    1.30 

33.160 

26.69 

1441  .2 

ObS 

0003* 

-   l.-l 

33.1B2 

26.71 

1440. b 

STD 

00050 

-    1.51 

33.29 

26. bO 

00 

.077 

1440.7 

ObS 

00051 

-    1.52 

33.294 

26.81 

14-0.7 

ObS 

OOObs 

-    1.58 

33.322 

26.83 

1-40.7 

jTO 

00075 

-    1.57 

33.32 

26. b3 

uo 

.106 

.4-J.4 

:ss 

0007B 

-      1.56 

33.317 

26.83 

144.. 0 

STO 

00100 

-    1.51 

33.32 

26.83 

00 

.13b 

1441.6 

OBS 

00100 

-    1.51 

33.325 

26.83 

1441.6 

STD 

00125 

-    1.34 

33.-6 

26.94 

00 

.167 

14-3.0 

ObS 

0012S 

-    1.34 

33.-60 

2  6.94 

1443.0 

ObS 

001«0 

-    1.20 

33.530 

26.99 

14— .0 

ObS 

00142 

-    0.2i 

33.650 

27.05 

1446.4 

ObS 

001<.6 

00.37 

33.670 

2  7.04 

1451.6 

ObS 

OOl'.b 

00.44 

33.692 

27.05 

1451.9 

SIO 

C0150 

00.84 

33.76 

2  7.08 

00, 

.194 

1453.9 

ObS 

00152 

01.2  7 

33.b21 

27.10 

1455.9 

ObS 

OOISB 

o;  .36 

33.600 

27.08 

1456.4 

ObS 

OOlol 

03.  32 

33.980 

27.06 

1465.3 

ObS 

OOU? 

03.92 

34.130 

27.12 

1468.1 

ObS 

00175 

03.81 

34.207 

27.20 

1467.9 

OBS 

OOKO 

04.21 

34.215 

27.16    • 

1469.6 

ObS 

Otili-, 

04.60 

34.34B 

27.23 

1471.7 

OBS 

OOlSb 

04.31 

34.323 

27.24 

1470.5 

STD 

002  00 

0-.31 

34.33 

27.2- 

00 

.240 

1470.5 

ObS 

00201 

0-.31 

34.330 

27.24 

14  70.6 

ObS 

00226 

0-.16 

34.325 

.7.25 

1470.3 

STD 

C0250 

0-.16 

34.33 

27.26 

00 

.263 

1470.7 

Oi» 

00.51 

0,.l6 

34.330 

.7.;6 

1470.6 

ObS 

0026b 

0-.37 

34.360 

2  7.26 

1471.9 

ObS 

002  7'! 

05.1- 

34.490 

27.28 

1475.4 

ObS 

00276 

05.2  0 

34.492 

27.27 

1475.7 

ObS 

0O2b7 

05.23 

34.500 

27.27 

1476.0 

OBS 

002<1 

05.76 

34.560 

27.26 

.476.3 

SID 

003  00 

06.19 

34.67 

27.29 

00 

.325 

1480.4 

OBS 

003  00 

06.21 

34.6bO 

27.29 

1460.4 

OBS 

00306 

06.21 

34.705 

27.31 

1480.6 

ObS 

00317 

07.76 

35.037 

27.36 

1487.3 

ObS 

00321 

07.7  5 

35.020 

27.35 

1487.3 

OBS 

00325 

07,1- 

34.900 

27.34 

1464.8 

OBS 

0u33b 

06.19 

34.730 

27.34 

1461  .1 

ObS 

003-2 

05. b6 

34.695 

27.35 

1479.7 

OBS 

00352 

03.83 

3-.  — 0 

27.3b 

1471.2 

ObS 

00373 

03.-8 

34.460 

27.43 

1470.1 

OBS 

00376 

03.21 

34.420 

27.42 

1468.9 

SID 

DO- 00 

03.-3 

34.54 

27.50 

00. 

.396 

1470.4 

OBS 

OO-Oi 

03.45 

34.543 

27.50 

1470.5 

ObS 

00403 

03.4  2 

34.5-0 

27.50 

1470.4 

ObS 

00-16 

03.94 

3-. 690 

27.57 

1473.1 

OBS 

00-2- 

03.60 

3-. 650 

27.57 

1471.7 

ObS 

DO-26 

03. 85 

3-. 690 

.7.5b 

14  72.6 

OBS 

00  —  1 

04.16 

J-.750 

27.59 

1474.5 

ObS 

00-51 

04.20 

34.750 

27.59 

1474.6 

ObS 

00-75 

03.7  7 

34.805 

27.6b 

1473.5 

SID 

00  500 

04.19 

34.84 

27.66 

00. 

.454 

1475.7 

ObS 

005  00 

04.20 

34.6-0 

27.66 

1475.7 

OBS 

00525 

04.  j1 

3-. 91    P 

27.700 

ObS 

00552 

04.43 

3-. 690 

27.67    • 

1477.6 

ObS 

005  76 

04.47 

34.890 

27.67 

1-78.2 

STO 

OOoOO 

0-.55 

34.90 

27.67 

00, 

.504 

147b. 4 

ObS 

OOcOl 

04.55 

34.900 

27.67 

14  76.9 

ObS 

D0626 

04.47 

34.690 

27.67 

1479.0 

ObS 

00651 

0-.25    e 

34.910 

27.710 

ObS 

00675 

04.40 

34.895 

27.66    • 

14  79.5 

$10 

00  7  00 

0-.30 

3-. 84 

27.69 

00. 

553 

14  79.5 

o?s 

DO  7  00 

0-.3U 

3-. 890 

27.69 

14  79.5 

DbS 

00725 

0-.22 

3-.  690 

27.70 

14  79.6 

OcS 

O074O 

On.l^ 

J4.910 

27.72 

1..79.7 

OoS 

w0  7  76 

D-.12 

34.910 

27.7. 

1460.1 

STD 

00600 

04.  10 

34.41 

27.73 

00. 

600 

14BJ.4 

OiS 

ooeoi 

04.10 

34.9  10 

27.73 

1480.4 

oas 

00b26 

04.06 

34.910 

27.73 

14S0.7 

ObS 

00B50 

0-.06 

34.910 

27.73 

1481.1 

ObS 

00875 

04.05 

34.410 

27.73 

14«1>4 

STD 

00900 

04.01 

34.91 

27.74 

00. 

646 

1481.7 

ObS 

00  too 

04.01 

34.910 

27.74 

l4bl.7 

OBS 

ao«25 

03.99 

34.9.0 

27.74 

1482.0 

OBS 

00S51 

03.99 

34.910 

27.74 

1482.4 

OBS 

00«7b 

03.9b 

34.910 

27.74 

1482.8 

sro 

01000 

03.9  7 

34.91 

27.74 

00. 

692 

i4«i.2 

ots 

01001 

03.97 

34.910 

27.74 

,•••• 

•  •••4 

1483.2 
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Table  II.  Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
S-28  May  1973.— Continued 

NOOC  S74T10N         OAT» 

IIR  TEHP         Oc.«            DIK    nOT     PtH            alNO-OlR    Oi             INST     STO    DECOaOER               TEN    Sw    1306 

ilET  SULB         06.8  01      2         J              aINO-SPO   1<            TXCE    OIB                     0           S    iOJt  <E       2 
BlfiOxETIt    1020.1           SEA                               mNO-FOR                   OURATION                                   2    SOJARE    26 

CtOOS    I/A  CL/TR                            HEATmER       h            ORl(i     01 «    296                            1    SQUARE    il 

CASThUa/r InE       LVlTYP  OEPTn  TE»P               Sal  S10"A-T  OTNDPIn       iHD    VtU       OAtG               POt       TOT    P         N02          NOi         S103         Px 

Sro  OOjkJJ  03. 3S            3:. 93  26.22  00.000       l'.61,>. 

lfl.6        OeS  OOJOl  03.J6           11,^^0  ia.ZZ  1^61.5 

JBS  OOOOS  03.39           32.930  26.22  l'>6l.6 

STt  00010  03.34           32.93  26.23  00.01b      l'>61.« 

DBS  00013  03.00           32.860  26.20   •  l<i59.9 

OBS  00017  -    J. 02           32.630  26.22  U«6.2 

STO  00020  •    0.78             32.9'>  26.50  00.035       14«>3.1 

OBS  00022  -    1.27           33.1-.0  26.66  14'.K2 

STD  OOJiO  -    1.3".            33.18  26.71  0j.0'.9       It.il.J 

OBS  UOOjO  -    1.35  33.180  <e.71  1441.0 

OBS  00043  -    1.4B            33.230  26.76  1440.7 

OBS  00045  01.49    P      33.260  ^c.650> 

OBS  00047  -    1.53            33.300  26.61  l440.b 

STO  00050  -    1.55           33.31  26.62  00.075      1440.5 

03S  C0J51  -    1. 5c            .J3.3I0  .;e.B2  1440.5 

OoS  w^JJ62  -    1.5v            33.31U  20.B2  I44O.0 

STD  0C.<75  -    1.54  .'3.32  26.63  00.106       1441.0 

Dos  .JJ76  -    l.i3             J3.327  ..6.83  1441.1 

STO  OOIOO  1.4J             J-.44  .0.92  00.135       I4..2.I 

Cil  ..JlOn  1..,.            44i  .(..93  J  44.  .2 

STO  O0U5  -    1.21             3-. 53  .6.99  00.163       1443.7 

OSS  00125  -    1.20  33.530  26.99  1443.6 

STO  00150  -    0.90            33.59  27.03  00.169       1445.7 

OBS  00150  -    0.69  33.593  27.03  1445.7 

OBS  00175  -    0.21  33.790  27.16  1449.5 

OBS  00177  00.07  33. BOO  27.16  1450.9 

OBS  00176  00. 64  33.970  27.25  1454.6 

DBS  001B2  02.63  34.160  27.25  1463.7 

OBS  001B6  04.45           34.360  27.25  1470.9 

CBS  00194  05.25  34.455  27.24  1474.5 

OBS  00.99  05.44  34.520  27.26  1475.5 

STO  00200  05.46  34.52  27.26  00.236      1475.6 

OBS  00201  05. BO  34.560  27.25  1477.0 

OBS  00215  06.07  34.550  27.21    •  147B.3 

OBS  00224  06.67  34.700  27.25  1461.0 

OBS  00220  06.66  34.700  27.25  1461.1 

OBS  00234  06.64  34.700  27.25  1461.1 

OBS  002j9  05.19  34.440  27.23  1475.0 

OBS  00247  02.9^  34.170  27.25  1465.2 

STO  00250  02. 7i  34.19  27.26  00.277      1464.7 

OBS  00251  02.72  34.210  27.30  1464.5 

06S  00255  03.43  34.320  27.32  1467.7 

OBS  00257  03. 7i  34.360  27.33  1469.0 

OBS  00266  03.60  34.350  27.33  1466.7 

OBS  00272  03. BB  34.347  27.30    •  1469.9 

OBS  00276  03.72  34.335  27.31  1469.3 

OBS  00277  03.41  34.265  27.30  1468.0 

OBS  00295  03.20  34.340  27.36  1467.4 

STD  00300  03.64  34.47  27.40  00. .1^6      1470.4 

OdS  OOjOO  03.93  34.490  27.41  1470.6 

OBS  00323  04.10  34.53C  27.44  1472.0 

G9S  00333  05.01  34.700  27.46  1476.1 

OBS  00335  04.99  34.700  27.46  1476.1 

OBS  00336  04.05  34.560  27.45  1472.1 

ObS  00344  03.67  34.540  27.46  1471.4 

OBS  00357  04.30  34.615  27.47  1473.5 

OBS  00363  03.28  34.500  27.48  1469.1 

OBS  00376  02.73  34.490  27.52  1467.0 

OBS  00386  02.55  34.490  27.54  1466.3 

OBS  0039..  02. B9  34.542  27.55  1468.0 

STD  0J40J  02.92  34.56  27.56  00.379      I468.2 

OoS  00401  02.93  34.560  27.56  1466.3 

OBS  00426  03.33  34.690  27.63  1470.6 

03S  00453  03.67  34. C6    P  27.570« 

OBS  00475  03.28  34.700  27.64  1471.2 

OBS  00491  03.40  34.700  27.63  1472.0 

OBS  00496  04.50  34.897  27.67  1477.0 

STO  00500  04.53  34.69  27.66  00.432       1477.2 

OBS  00500  04.54  34.890  27.66  1477.2 

OBS  00527  04.53  34.900  27.67  1477.6 

OBS  00552  04.31  34.860  27.66  1477.1 

OBS  00576  04.26  34.860  27.68  1477.3 

STD  00600  04.24  34.86  27.69  00.481       1477.6 

OBS  00601  04.24  34.680  27.69  1477.6 

OBS  00626  04.19  >4.e80  27.69  1477. B 

OBS  0065a  04.23  34.910  27.71  1478.4 

OBS  00675  04.22  34.893  27.70  1478. B 

SIu  00700  04.28  34.69  27.69  00.529      1479.4 

OBS  00700  04.26  34.890  27.69  1479.4 

OBS  00725  04.25  >4.91    t  27.710 

OBS  00750  04.17  34.91    P  27.720 

OBS  00776  04.19  34.860  27.69    •  14B0.3 

STD  00600  04.24  34.69  27.70  00.577       1480.9 

OBS  OOBOl  04.24  34.895  27.70  1481.0 

OBS  00826  04.25  34.900  27.70  1461.4 

OBS  00850  04.23  34.897  27.70  1481.7 

OBS  00877  04.22  34.9J0  27.70  1482. 2 

STO  00900  04.15  34.89  27.70  00.626       1462.2 

OBS  00900  04.15  34.668  27.70  1462.2 

OBS  00925  04.10  34.690  27.71  1482.4 

OBS  00951  04.33  35.000  27.77  1484.0 

OBS  00976  04.33  35.000  27.77  1484. 4 

STO  01000  04.27  35.00  27.78  00.672      148... 5 

OBS  01003  04.26  34.995  <7.7e  1464.5 

OBS  0102<  04.22  34.970  27.76  14B4.7 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NODC    STATION    0»T 


CONSEC  9112 

LAT  •*3    Jb.iH 


likK    1«73 

MONTn      OS 
DAT  21 


&3TDP    3jo0i 
SHIP    tv 

DATA  use     1 

ARtA  Of> 


AlK    TEXP  11.8 

WET    6ULb  09. 5 

8ARJHETR    1020.1 
CLOUO    T/A 


Did    nuT    PES 

06       2         2 
SEA 
CL/TR 


NiMD-Dia  at 

HlNO-SPO    IJ 
KlNO-fOR 
HEATHER      >1 


INST    STO   RECORDED 
TRACE    OIR  D 

OJRAIION 
ORIG    Oil    2«7 


TEN  SO  lSOt> 
i  StUARE  2 
2  SajARE  2t 
1    SbJARE    36 


.VLTtP 

OEPTm 

TEHP 

SAL 

SIOMA-T 

0»NDPTM 

SND    VEI 

STC 

OOOOJ 

06.67 

33.06 

25.96 

00. 

,000 

1475.2 

06S 

00005 

06.67 

33.063 

25.96 

1475.3 

STk 

OOJIO 

06.04 

33.14 

26.10 

00. 

.02  0 

1472.9 

oes 

OOOli 

05.74 

33.151 

26.15 

1471.6 

06S 

00017 

04.05 

33.127 

26.32 

1464.8 

STO 

00020 

04.36 

33.35 

26.46 

00. 

.03  7 

1466.5 

06S 

J002U 

04.46 

33.366 

26.46 

1466.9 

OoS 

00022 

04.2  3 

33.342 

26.47 

1466. 1 

06S 

00026 

05.43 

33.655 

26.56 

1471.4 

OdS 

ooo2e 

05.46 

33.773 

26.67 

1471.8 

STu 

00030 

06.11 

33.66 

26.68 

00. 

,052 

1474.5 

OdS 

00032 

06.63 

33.973 

26.66 

1476.8 

OBS 

00036 

06.02 

33.654 

26.6  7 

1474.2 

06S 

00040 

05.13 

33.602 

26.73 

1470.6 

06S 

000-4 

04.5  2 

33.745 

26.  76 

1466.2 

STO 

000:0 

04.32 

33.73 

26.76 

00. 

,079 

1467.3 

03  S 

00051 

03.92 

33.691 

26.76 

1465.6 

OBS 

00053 

03.71 

33.660 

26.77 

1464.7 

oes 

00055 

03.26 

33.731 

26.67 

1463.0 

OaS 

00060 

03.69 

33.060 

26.95 

1465.0 

OBS 

00066 

01.9  9 

33.660 

26.94 

1457.5 

OBS 

0007  0 

01.61 

33.647 

26.94 

1455.6 

ObS 

00074 

01.63 

33.663 

26.95 

1456.0 

STO 

00075 

01.30 

33.65 

26.96 

00. 

,109 

1454.5 

OBS 

00076 

01.01 

33.637 

26.97 

1453.2 

OBS 

00076 

00.9;> 

33.665 

27.00 

14  53.0 

DBS 

00079 

01.28 

33.710 

27.01 

1454.6 

OBS 

00063 

02.<.7 

33.810 

27.00 

1460.1 

OdS 

00067 

03.00 

33.665 

27.00 

1462.5 

OBS 

00  06S 

03.00 

33.663 

27.00 

1462.5 

OBS 

00091 

03.2  5 

33.935 

2  7.04 

1463.7 

OBS 

00095 

04.16 

34.i;42 

27.03 

1467.9 

SIu 

00100 

04.62 

34.13 

27.05 

00. 

.136 

1469.9 

OBS 

UUIOJ 

04.65 

34.133 

27.05 

1470.1 

CBS 

OOIO^ 

04.6  5 

34.140 

27.06 

1,70.1 

CeS 

0010, 

J5.03 

34.205 

27.06 

1471.6 

^iS 

00119 

05.  BJ 

J4.J30 

27.07 

1 475.4 

STO 

001..3 

03.3.. 

34.25 

2  7.0c 

ii:i. 

.161 

1473.3 

:es 

00127 

03.12 

34.210 

2  7  .06 

1472.5 

Li% 

OOlil 

06.14 

34.477 

27.1, 

1477.1 

z-% 

OOU^ 

Ot  .3( 

J4.545 

27.17 

1476.3 

0:S 

jo;«.r 

C5.7o 

34.450 

27.17 

1475  .6 

STO 

00150 

06.03 

34.52 

27.18 

00, 

,166 

1477.^ 

OBS 

00150 

06.14 

34.530 

27.18 

1477.5 

OBS 

0015- 

06.16 

34.500 

27.16 

1477.7 

OBS 

00.56 

05.66 

34.450 

27.15 

1476.5 

OBS 

00163 

06.00 

34.500 

27.16 

1477.1 

OBS 

00175 

05.62 

34.460 

27.20 

1475.7 

STO 

00200 

05.12 

34.46 

27.26 

00. 

.230 

14  74.1 

OBS 

00201 

05.12 

34.460 

^7.26 

1474.1 

oes 

00226 

05.61 

34.550 

27.27 

1476.6 

OBS 

00226 

05.59 

34.540 

2  7.26 

1476.6 

STO 

00250 

05.16 

34.54 

27.31 

00. 

27i 

1475.2 

OBS 

00251 

05.12 

34.540 

27.32 

1475.0 

oes 

00266 

04.53 

34.450 

27.31 

1472.7 

OBS 

00276 

04.19 

34.460 

27.36 

1471.5 

STO 

GO  3  00 

04.2  5 

34.47 

27.36 

00. 

310 

1472.1 

OBS 

00300 

04.25 

34.470 

27.36 

2472.1 

OSS 

00325 

03.79 

34.470 

27.41 

1470.6 

OBS 

00329 

04.22 

34.560 

27.43 

1472.6 

OBS 

00335 

04.30 

34.560 

27.43 

i473.0 

CBS 

00350 

03.6  7 

34.507 

27.43 

1471  .4 

OBS 

00375 

04.23 

34.640 

27.50 

1473.5 

OBS 

0036  0 

04.42 

34.690 

27.52 

1474.5 

OBS 

00364 

04.71 

34.69    P 

27.460« 

OBS 

0039  0 

05.53 

34.690 

27.55 

1479.5 

STO 

004  00 

05.56 

34.69 

27.54 

00. 

37  b 

1479.6 

OBS 

00401 

05.64 

34.690 

27.53 

1460.1 

ces 

00405 

05.66 

34.697 

27.51 

1461.0 

OBS 

00409 

05.63 

34.907 

27.52 

1481.0 

DBS 

00415 

05.25 

34.615 

27.52 

1476.6 

OBS 

00422 

03.94 

34.650 

27.54 

1473.1 

OBS 

00426 

03.65 

34.670 

2  7.56 

1472.6 

oes 

00435 

03.63 

34.690 

27.56 

1472.9 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGO  EVERGREEN, 
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N    0 

0   C         ST 

A    T 

1    0    A 

1         0    <    1 

C4iTNU>l/I|l<E      IVLTtP 

DEPTn 

TBMP 

Stl 

SI0M4-T 

OTNOPTH 

SNO    VEl 

CIS 

00- S<. 

03.56 

36.687 

27.60 

1672.1 

MS 

OO-eO 

OJ.81 

36. 710 

27.60 

1673.3 

CBS 

OJ<.eB 

0-.2'. 

36.B07 

27.43 

1675.3 

OIIS 

OO-TS 

O-.i^t 

36.850 

27.66 

16  76.5 

STO 

OJSJO 

0».75 

36.66 

27.66 

00 

.636 

1676.1 

DBS 

00500 

0-.75 

36.865 

27.66 

1-78.1 

Cii 

jos:s 

O-.  66 

i^.tJi 

£7.66 

16 74. J 

OSS 

OjSSO 

0<>.t)6 

36.510 

27.66 

1-.75.5 

oes 

00570 

O-.iO 

36.407 

27.63 

1660.0 

STD 

00600 

0«.BO 

36.69 

27.63 

00. 

.667 

16  79.9 

a»i 

00601 

O-.BO 

36.690 

27.63 

1680.0 

on 

0062  6 

04.  B7 

35.000 

27.71 

1660.6 

DBS 

OOlM 

06.91 

35.020 

27.72 

1681.6 

DBS 

006  75 

0«.91 

35.020 

27.72 

l-al.b 

SID 

00  7  00 

06.72 

36.99 

27.72 

00. 

.537 

l6bi.6 

OBS 

00  7  0^ 

04.70 

36.490 

27.72 

1681.6 

DBS 

00725 

06.53 

36.90    f 

27.6706 

OBS 

00750 

06.62 

36. B9    f 

27.680 

OBS 

00776 

06.62 

36.50    P 

27.660 

STO 

OOBOO 

06.60 

36.99 

27.76 

00. 

.561 

1661.7 

OBS 

00B31 

06.60 

36.90   f 

27.69^6 

OBS 

O0826 

06.37 

36.90    P 

27.690 

OBS 

00650 

06.30 

36.50    P 

27.700 

OBS 

00875 

06.33 

36.51    P 

27.700 

STO 

00900 

06.3  7 

36.95 

27.76 

00. 

62  5 

1683.3 

OBS 

00(06 

06.  3B 

36.950 

27.76 

1663.6 

OBS 

0JS26 

06.66 

;5.010 

27.77 

1686.0 

OBS 

0095J 

06.57 

36.993 

27.76 

1686. 1 

OBS 

005  76 

06.30 

36.990 

27.77 

1666 .3 

STC 

01000 

06.2  8 

36.55 

27.77 

00. 

669 

1666.6 

OBS 

OlOOi 

06.26 

36.590 

27.77 

1666.6 

OBS 

01022 

06.28 

36.990 

27.77 

1666.9 

•••••6«666»6  6** 


P06      lOT    P        NOi 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC         STtTION        Oj>T1 


«£flo      5.      tiii          rtkf. 

1473 

eOTOP    03971           «lll 

lENP         13.5 

1 

DIR    HCI    PER           HIND-Om    17            INSI    SIO   KECOIIDEII 

lEN    ii    1306 

CBKilC              3113           NCNTtt      Oi 

Snir  n 

•  EI 

BULB         12.0 

02 

2         2              HINO-SPO   14           IDACE    DIR                     0 

5    SOJARE      2 

LIT         -.i  Ji     N        an 

J2 

DATA    USc 

1           BAROMEln    1020.1 

SEA 

XIND-FOR                    OOkAIION 

2    SauARE    26 

L0N3      J«o    i9      ri           riOuR 

01. 0 

tUtlL 

05           CLOUD    I/A 

' 

CL/K 

1                          KEAIHER      <1           ORIO    Oil    296 

1    StiJARE    36 

CASTNUI1/Tl»e       L*Lt»P 

OEPIn 

TEBP 

SAL 

SISMA-I 

OTNOPTn 

SND    VEL       OxrO              P04       lOI    P         N02         N03         S103         PrI 

SIO 

00000 

09.93 

33.16 

25.57 

00 

.000 

1467.6 

01.0         33S 

oooos 

09.93 

33.164 

25.57 

1467.9 

OaS 

00007 

09.92 

33.162 

25.57 

1467.9 

SIO 

00010 

09.93 

33.21 

25.59 

00 

.024 

1466.0 

OsS 

00011 

09.9  3 

33.235 

25.61 

itee.i 

Cos 

OOOIS 

10.01 

33.320 

25.66 

1466.5 

3e> 

00017 

09.36 

33.360 

25.61 

1466.2 

st: 

00020 

07.75 

33.50 

26.15 

00 

.046 

1460.5 

oes 

00020 

07.41 

33.521 

26.22 

1479.1 

OSS 

0002e 

06.10 

33.515 

26.39 

1474.0 

SIS 

00030 

05.91 

33.74 

26.59 

00 

.062 

1473.5 

06S 

00030 

05.13 

33.760 

26.61 

1473.5 

3as 

00032 

06.04 

33.605 

26.63 

1474.2 

aes 

00034 

05.76 

33.772 

26.63 

1473.0 

aas 

00036 

05.69 

33.767 

26.66 

1*72.6 

36S 

oooie 

05.33 

33.770 

26.66 

1471.4 

oes 

00040 

05.33 

33.610 

26.72 

1471.4 

06S 

0004% 

06.11 

34.104 

26.65 

1475.1 

Stu 

OOOiO 

06. oe 

34.10 

26.65 

00, 

.06  9 

l47i.O 

oes 

OO0S5 

05.  7e 

34.037 

26.64 

1473. e 

ObS 

00060 

05.55 

34.000 

26.64 

1472.9 

oes 

00066 

04.70 

34.007 

26.94 

1469.5 

oes 

00070 

05.00 

34.015 

26.92 

1470.9 

SIO 

00075 

05. ei 

34.19 

26.96 

00. 

■  lie 

1474.5 

oes 

00076 

05.64 

34.200 

26.96 

1474.6 

oes 

0007; 

05.47 

34.150 

26.97 

1473.1 

oes 

OOOcS 

05.60 

34.190 

26.96 

1473.6 

oes 

oooe? 

05.26 

34.135 

26.96 

1472.4 

SIO 

00100 

04. es 

34.13 

27.03 

00 

.145 

1470.9 

DBS 

00100 

04.83 

34.133 

27.03 

1470.6 

oes 

00123 

04.49 

34.153 

27.06 

1465.6 

SID 

0012S 

04. 3B 

34.13 

2  7.06 

00, 

.171 

1469.3 

oes 

00127 

04.24 

34.100 

27.07 

1466.7 

oes 

00133 

04.26 

34.063 

27.05 

1466.9 

oes 

00137 

03. S4 

34.020 

27.05 

1467.1 

oes 

00142 

03.51 

33.978 

27.04 

1465.6 

oes 

00146 

02.06 

33.600 

27.03 

1459.3 

STO 

OOISJ 

01.66 

33.60 

27.06 

00. 

.196 

1457.6 

OBS 

00130 

01.63 

33.600 

27.06 

1457.5 

oes 

001S6 

01.44 

33.660 

27.14 

1456.6 

oes 

ooise 

01.47 

33.667 

27.13 

1437.0 

oes 

00167 

02.13 

33.942 

27.14 

1460.1 

OBS 

0017S 

02.15 

34.000 

27.16 

1460.4 

OBS 

ooieo 

02.49 

34.000 

27.15    • 

1462.0 

aes 

001  es 

03.36 

34.200 

27.23 

1466.2 

OBS 

oono 

03.60 

34.216 

27.23 

1467.2 

SIO 

002  00 

03.63 

34.22 

27.22 

00. 

.244 

1467.5 

oes 

00201 

03.74 

34.220 

27.21 

1466.0 

oes 

00220 

06.79 

34.710 

27.24 

1461.5 

3a  S 

00224 

06.34 

34.665 

27.27 

1479.7 

OdS 

0022^ 

06.66 

34.690 

27.24   • 

14  61.1 

oes 

00241 

06.63 

34.740 

27.26 

1482.0 

SIO 

002S0 

06.71 

34.71 

27.25 

00. 

267 

1461.6 

oes 

00251 

06.63 

34.700 

27.25 

1481.3 

OBS 

00260 

05.62 

34.556 

27.27 

1477.2 

oes 

00262 

05.64 

34.555 

27.27 

1477.4 

oes 

00272 

05.06 

34.5ie 

27.31 

1475.2 

OBS 

0027% 

04.65 

34.510 

27.33 

1474.3 

SIJ 

00300 

04.76 

34.55 

27.37 

00. 

32  7 

1474.4 

oes 

003  00 

04.76 

34.553 

27.37 

1474.4 

OBS 

00321 

04.73 

34.355 

27. 3S 

14  74.6 

oes 

00325 

04.9  3 

34.676 

27.45 

1475.7 

oes 

00333 

05.20 

34.667 

27.43 

1476.9 

3es 

00336 

O,.40 

34.560 

27.42 

14  73.5 

OBS 

00346 

04.34 

34.543 

27.41 

1473.4 

OBS 

00350 

03.96 

34.465 

27.40 

1471.8 

oes 

00352 

03.9  3 

34.500 

27.42 

1471.7 

OBS 

00375 

04.56 

34.695 

27.50 

1475.0 

oes 

003ee 

04.72 

34.697 

27.49 

1475.8 

oes 

00394 

05.69 

34.907 

27.54 

1460.2 

oes 

00399 

06.2  0 

34.992 

27.54 

1462.4 

SIO 

00400 

06.20 

34.99 

27.54 

00. 

396 

1482.5 

oes 

00401 

06.21 

34.990 

27.54 

1462.5 

oas 

00426 

06.32 

35.025 

27.55 

1463.4 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
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STATION 


Cl^TNUX/IHE      L«4.Tt»        CE^Th 


DES 

J0»i7 

06.34 

25.020 

27 

.64 

06$ 

00<,«1 

06. le 

35.ooe 

27 

.66 

OSS 

Oi'.-l 

06.14 

35.013 

27 

.56 

DES 

ao4S< 

05.75 

34.420 

27 

.54 

OBS 

oa<i5> 

0S.4t 

34. (to 

27 

.55 

Odi 

OJ4eO 

35.34 

34.(45 

27 

.53 

3b$ 

OO-tfc* 

05.14 

34.e40 

27, 

.55 

ces 

00<.75 

0«.«0 

34.e30 

27 

.57 

on 

00-74 

05.03 

34.640 

27 

.67 

sro 

OOSOO 

05.17 

34.41 

27, 

.60 

OiS 

0050J 

35.17 

34.407 

27, 

,60 

cas 

00510 

05.17 

34.405 

27 

,60 

Cos 

00514 

0«.63 

J4.lil5 

27, 

,64 

CdS 

00525 

3... 56 

54.640 

27 

,6& 

J3S 

J:53J 

05.06 

54.410 

:t. 

.62 

C3^ 

0J550 

05.17 

34.04    P 

27. 

.340' 

;ei 

OJtS^ 

05.17 

3-..ev  f 

27 

,540 

cj$ 

D0'.7.. 

05.4* 

■5.0.5 

^7, 

.t-t 

Cil 

0057t 

05.43 

35.040 

27. 

.tl 

STO 

00600 

05. «6 

35.05 

27. 

.66 

OdS 

006  01 

35. 6t 

35.350 

27. 

.66 

jbi 

006<o 

05.34 

35.050 

27. 

,64 

S8$ 

00652 

05.32 

35.040 

27. 

.64 

ces 

00675 

05. 1« 

35.040 

27. 

.71 

$10 

00700 

06.44 

35.03 

27. 

,72 

Oii 

00700 

0«.44 

35.030 

27, 

.72 

Zii 

007i5 

04.40 

35.030 

27. 

.73 

C6S 

00751 

05.0; 

35.050 

27. 

,73 

oes 

00776 

0«.41 

35.350 

27. 

,75 

510 

ooaoo 

04.47 

35.03 

27. 

,73 

OSS 

ooeo^ 

04.47 

35.030 

27. 

,72 

oes 

ooe^a 

04.46 

35.030 

27. 

72 

DBS 

00650 

04.es 

35.050 

27. 

75 

ObS 

00B75 

04.67 

35.330 

27. 

76 

STD 

00400 

04.46 

35.30 

27. 

76 

OeS 

00400 

04.46 

35.000 

27. 

,76 

06$ 

00425 

04.34 

35.000 

27. 

77 

oes 

00451 

34.35 

34.440 

27. 

76 

aes 

O047e 

04.30 

34.440 

27. 

77 

STO 

01000 

04.34 

35.00 

27. 

76 

oes 

01303 

34.40 

35.000 

27. 

76 

oes 

01016 

04.41 

35.010 

27. 

77 

tJCNA-T         OITNOPTn      SNO    VEL       0«T0 

1463.4 

i4«3.1 
1463.2 
1461.5 
1460.2 
1460.0 
1474.0 
1476.2 
14  76.6 
00.454  1474.6 
1474.6 
1460.0 
1477.6 
1477.6 
1474'.6 


P04     TOT   P        N02        N03       SI03       Pd 


00.507 


00.603 


00.644 


30.643 


1464.3 
146.1.4 
1462.6 
1462.6 
1463.0 
1463.1 
1462.6 
1482.6 
1462.6 
1462.6 
1483.6 
1463.5 
1464.1 
1464.2 
1484,6 
1484.6 
1464.2 
1463.7 
1483.7 
1463.8 
1464,1 
1464.3 
1465.0 
1465.1 
1465.4 
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Table  II.     Observed  oceano^aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NSDC    STATIOK    C«TA 


una    31  an 

cassic  01 i- 

lAT             >i  Si      N 

LDnO      J'ft  21       H 


t*5TNJH/TIHt 


»E4« 

1473 

•JIDP    0-3 

13            AIR 

IE«P         14.5 

0I«    HOT    PER           1.110-Olfc    15            INSI    STO  RECORDER 

TEN   S,i    1306 

XO^t 

H        OS 

Snip   Ev 

bEI 

BULB         13.2 

01 

2         2               nlND-oPD    lb             TkAC t    OIR                       D 

5    SiJARE       2 

Dtt 

il 

c;.TA  ust 

1            BAROnEIR    1019.3 

SEA 

HiNO-FOR                   DURATJON 

2    SOJARE    26 

nOJ< 

03. « 

AREA 

05            CLOUD    I/A 

CL/IR                            HEAlHtR       Al             ORID    Oil    295 

1    SdJARE    26 

LVlIlf 

OtPlH 

lEMP 

SAL 

SICXA-T 

OTNDPIn 

SND    VEL       OI>D               P04       TCI     P         NCl.          NC3 

SI03         PH 

S7& 

00  J  JO 

17.75 

3e.06 

26.16 

00.000 

1517.0 

OBi 

00J03 

17.75 

36.060 

26.16 

1517.1 

JIJ 

00010 

17.76 

36.06 

26.1c 

0  0.015 

1517.2 

oei 

00013 

17.76 

36.06  5 

26.16 

1517.3 

061 

OJOli 

17.65 

30.365 

26.16 

1517.2 

SID 

J0020 

17.6- 

3o.0j 

26.17 

00.03  7 

1517.0 

03  S 

0002i 

17. Oo 

35.565 

26.27 

1515. J 

OSS 

oJJ2<. 

16.33 

35.552 

.'t  .  -5 

lil3.1 

SIw 

OJJ>J 

16.  JO 

3o.  j5 

t6.56 

00.05- 

151,  .5 

06$ 

00030 

16.05 

36.356 

26.57 

1512.5 

OiS 

000*0 

16.13 

36.110 

26.59 

1512.9 

DBS 

oao«i 

IS. 96 

36. OBI 

26.61 

1512.4 

CoS 

000-7 

15.75 

3t.02t 

26.01 

1512. B 

SID 

oooso 

15. «0 

36.07 

26.61 

00.064 

1512.3 

06S 

OOOSl 

15.57 

36.050 

26.61 

1512.6 

$14, 

00075 

15.51 

36.03 

26.67 

00.115 

1511.5 

06S 

00070 

15.<.5 

36.027 

26.67 

1512.4 

SID 

00100 

15.30 

35.57 

26.67 

00.154 

1511.1 

OSS 

001  o- 

15.23 

35.950 

20.67 

1511.0 

SID 

00125 

1-.65 

35.65 

26.66 

00.190 

1510.0 

OBS 

00125 

u.es 

35.650 

26.66 

1510.0 

DBS 

00137 

1-.50 

35.630 

26.74 

15  09.1 

CBS 

OOUb 

1-.17 

35.730 

26.73 

1506.0 

SIO 

00150 

1-.13 

35.72 

26.73 

00.224 

1  5  06  .  0 

OBS 

O0150 

14.13 

35.720 

26.73 

15  06.0 

CBS 

00175 

13.65 

35.7-0 

26.60 

1507.6 

SIO 

00200 

13.62 

3  5.70 

26.63 

00.291 

1507.1 

DBS 

00201 

13. cl 

35.700 

26.63 

1507.1 

OBS 

0022c 

13.57 

35.740 

26.67 

1607.4 

SIO 

00250 

13.35 

35.73 

26.51 

00.354 

15  07.0 

oes 

00251 

13.3- 

35.730 

26.91 

1507.0 

OBS 

00276 

13.16 

35.700 

26.52 

1506.6 

OBS 

a02Bl 

12.66 

35.600 

26,50 

1505.6 

SIO 

00300 

12.72 

35.56 

26.92 

00.415 

1505.6 

OBS 

00500 

12.70 

35.560 

26.92 

1505.5 

ObS 

00321 

11. 6S 

35.517 

27.03 

1503.0 

OBS 

00327 

11.56 

35.520 

27.02 

1503.4 

OBS 

00350 

11. «B 

33.500 

27.05 

1502.0 

OBS 

003c  1 

11.23 

35. -60 

27.13 

1501.3 

OBS 

00375 

10.65 

25.390 

27.12 

15  00.1 

OBS 

0035% 

10.35 

35.350 

27.16 

1496.7 

SIO 

ootoo 

10. 3« 

35.35 

27.16 

00.526 

1496.6 

OBS 

00«05 

10.15 

35.250 

27.17 

1456.0 

DBS 

0042b 

05.67 

35.230 

27.21 

1496.5 

oes 

00051 

05.11 

35.160 

27.26 

1454.6 

ObS 

00-75 

06.71 

35.170 

27.32 

1453.7 

SID 

005  OJ 

00.39 

35.19 

27.36 

00.615 

1492.9 

DBS 

00500 

06.36 

35.190 

27.36 

1452. B 

OBS 

00519 

Oo.lS 

35.160 

27.35 

1452  .- 

OBS 

00531 

07.61 

35.073 

27.41 

1490.3 

JBS 

005<>6 

07.02 

3-.95- 

27.40 

1406.1 

;ds 

J0555 

U6.60 

3-. 690 

27.41 

1-06.5 

CdS 

oo;t5 

06.37 

;-.920 

27.40 

1465. B 

0B< 

00571 

06.66 

3-. 955 

27.45 

1437. 0 

OBS 

0057« 

06.26 

34.510 

27.47 

1465.5 

OBS 

0057b 

06.22 

34.S90 

27.46 

1465.3 

ObS 

00576 

06.21 

34.900 

27.47 

1465.3 

ObS 

00562 

06.65 

35.035 

27.52 

1467.3 

CbS 

005«7 

06.39 

34.56    P 

27.450< 

SID 

OObOO 

06.35 

35.00 

27.52 

00.666 

l40b.5 

ObS 

OObOl 

06.35 

35.000 

27.52 

1-66.5 

OSS 

00bl2 

06.66 

35.050 

27.53 

1467.9 

oes 

00b2o 

06.73 

35.150 

27.55 

1466.3 

oes 

00632 

06.6<> 

35.150 

27.56 

1465.0 

OBS 

0065b 

06.37 

35.050 

27.56 

1467.4 

OBS 

00675 

06.13 

35.040 

27.55 

A-66.6 

SID 

00700 

05.52 

35.04 

27.61 

00.750 

14d6.4 

CbS 

00700 

05.52 

35.037 

27.61 

2  466.4 

oes 

00725 

05.76 

35.030 

27.63 

1466.1 

oes 

007«0 

05.71 

35.04    P 

27.640 

OBS 

00750 

05.53 

35.050 

27.62 

1467.2 

OBS 

00776 

05.61 

35.045 

27.63 

1467.2 

SIO 

ooeoo 

05.61 

35.0- 

27.65 

00.607 

14  60.6 

OBS 

ooeoi 

05.60 

35.04  0 

27.66 

1466.7 

OBS 

00B2b 

05.35 

35.040 

27.66 

1486.3 

OBS 

00B50 

05.35 

35.0-0 

27.64 

1466.5 

oes 

00675 

05.22 

35.027 

27.69 

1466.4 

iio 

009  00 

05.  OB 

35.05 

27.73 

00.655 

14  66.3 

DbS 

00«00 

05.06 

35.050 

27.73 

1400.3 

oes 

00(27 

05.01 

35.040 

27.73 

1460.4 

oes 

00S51 

0-.93 

35.050 

27.74 

14B0.5 

OBS 

0057t 

0-.B3 

35.040 

27.75 

1466.5 

SIO 

01000 

0-.75 

35.03 

27.75 

00.907 

1466.6 

OBS 

01001 

0«.75 

35.030 

27.75 

l4Bt  .6 

oes 

oioie 

a«.71 

35.030 

27.75 

1466.7 
1 
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Table  II.  Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

hODC  SIIIIDN         bill 

AU  TtMP          U,^            DIR    hGT     PE  h            alNO-OU    Os             INST     STO    RECORDER               TEN    $w    133L 

■  ET  gule          13. b  0'<       3         3               NlND-SPO    lb             TkALE    DIR                       C             5    ittaUARE       2 
SAROnETR    1J1S.2             SEA                                  nIND-FQR                    DURATION                                       2    SgjARE    06 

Cloud    T/A  CL/TR                          MEATmER      A1           ORIG    oil    300                         1    iauARE    It 

CASlNuK/riME       LVLfTP          DEPTH  TE«P               SAL  SIGMA-T  DYNOPTh       SNJ    VEl       OaTG               PO-.       TOT    P         NO.;          NQ3         SIJ3         Pn 

5TD             OOO-J  17.51  36. S3  ^6.12  Oj.OOO       16i6.£ 

13.0        DsS              0J..01  IT.fil  33.S30  26.12  1516.2 

SID           OJJJO  17.51  25. S3  26.12  OO.OIS      1516.3 

OSS               00011  17.50  35.SJ2  26.13  1516.3 

DbS               OOOIS  17. '.1  ^5.S35  26.15  1516.2 

STO            00020  17. .0  35. SO  26.20  00.0^6       1515.2 

DBS               00020  16.63  35.«95  26.26  15i>>..5 

065               OJ022  16.32  35.S85  it), Hi  1513.1 

ObS               0002S  15. 7j  36.022  2o.61  1511. <• 

STD             DOj:^0  15. 6S  36. 0-.  26.62  00.05<.       1511.3 

DES               00030  IS.ed  3c.0'<2  26.6'.  1511.3 

STG             C./050  15.50  36. 0<.  26. 6S  00.062       1511.1 

DcS                OOJil  15. ^b  3L.0<.0  26.68  1511. 0 

SID           00075  14.67  35. es  26.70  00.117      150S.3 

G6S               0J076  14. e<  35.b6u  26.70  150S.2 

SID            00100  l-.i^  35.73  26.72  00.151       1507.4 

065              00100  14.20  35.726  26.72  1507.4 

StC            00125  13.63  35.72  26.60  00.164       1506.6 

CbS              00125  13.62  35.720  26.60  1506.5 

STO             0015J  13.22  35.60  26.63  00.216       15J4.6 

06$               00i5J  13.21  35.600  26.63  1504.6 

ObS               00175  12. S2  35.527  26.64  1604.1 

SID             00200  12.62  35.60  26.67  00.27S       1503.6 

DBS               00201  12.61  35.4S5  26.67  1503.6 

06S  00226  12.55  35.4S7  26.69  1603.7 

STD            0O260  12.04  33.41  26. S2  00.340       1602.2 

ObS              00253  12.01  35.3S5  26. SI  1602.2 

ObS  00277  12.05  35.507  26.99  1502.6 

STD             OC3uO  11.90  35.49  27.01  00.399       1502.7 

06S               00300  11.69  35.490  27.01  1502.6 

OeS  00304  11.82  ■5.500  27.03  1502.5 

OES  00325  11.14  35.3S0  27.07  1500.3 

OdS  0033d  10.60  36.350  27.10  1499.3 

,                     065  00346  10.39  33.253  27.10  14s7.0 

OBS              0;350  10.33  35.240  27.10  1497.6 

CcS  00;i^  iO.»7  j5.2=7  27.12  1497.5 

OcS  L«;6l  09.91  55.17C  27.12  I4S0 .2 

OrS  OO.-cs  04.7..  :-5.1t.>  27,14  l..-,5.7 

ClS  0-j7£  JS.20  35.050  27, l4  14'.j.7 

OES  3036.,  07.95  34.630  ^7.17  1436.6 

STO  00400  07.94  34.69  27.22  00,503       14S9.1 

OeS  00403  07.94  3... 695  27.22  1469.2 

065  00..26  07.45  34.640  27.25  1407,6 

ObS  00.<30  07.2(3  34.600  27.24  1466.9 

ObS  00..34  06.66  34.710  27.23  1465.2 

OBS  00435  06.6,  34.695  27.22  1485.2 

065  004,3  06.31  35.040  27,26  1491.4 

ObS  00453  06.47  36.170  27.36  1492.4 

OBS  00475  07.77  35.040  27.36  1489,9 

ObS  00477  07.76  35.045  27.37  1489.9 

ObS  00465  06.70  34.835  27.35  1485.6 

OBS  00498  06.36  34.815  27.36  1484.6 

STO  00500  06.26  34.79  27,37  00.666      I4S4.O 

ObS  00502  06. O3  34.740  27.36  1463.1 

ObS  00525  05.93  34.62    P  27.440 

D6S  005,0  05. 8<  34.79     P  27.430 

ObS  JO64,  05.53  34.710  27.40    •  1,61.6 

OBS  00660  06.44  34.700  27.41  14^1.5 

OBS  003C7  05.32  34.760  27.46  1461.4 

OtS  00573  04.79  34.7J0  27.46  1479.2 

ObS  00576  04.65  34.670  27.46  1478.6 

OBS  00682  04.01  34.560  27.46  1475.9 

OBS  00564  03.99  34.550  27.45  1475.6 

OBS  00690  05.07  34.620  27.55  1460.6 

STD  00600  05.05  34.61  27.54  00.659      1480. 9 

OBS  OOeJl  05.05  34.800  27.53  1460.9 

OBS  00605  04.93  34.773  27.52  1460.4                                                                                         

OBS  00611  04.44  34.690  27.51  1478.4 

OBS  00620  04.72  34.600  27.57  1479.6 

ObS  00626  05.36  34.693  27,57  1462,7 

06S  00645  05.46  34.947  27.60  1463.6 

OBS  00651  06.01  36.040  27. bO'  1466.9 

ObS  00675  05.96  35.030  27.60  14B6.2 

OBS  00683  05.69  36.010  27.62  1466.1 

STD  00700  05. e3  35.01  27.63  00.719       1435.1 

J6S  JJ7JJ  03.63  35.015  .7.03  14=5.2 

OcS  00711  05.1,  :-5.060  27.66  1465.4 

36S  02717  06.28  35.020  27.66  1464.0 

OaS  007^5  05,23  3,. 990  27.66  1483.9 

OiS  007,,  05.14  35.010  27.69  i4d;.9 

OBS  00750  05.51  36.050  27.67  1465.5 

OBS  00776  04. Si  35.000  27.70  1483.6 

STu  G.yaOJ  05.13  35.0,  27.71  00.771       146,.6 

OBS  00801  06.14  35.040  27.71  1464.9 

ObS  00616  05.32  35.035  27.69  1465.9 

ObS  00626  05.00  36.010  27,70  1464.7 

06S  00660  04.72  34.990  27.72  146, .1 

OBS  00676  04.75  34.990  27.72  1484.4 

STO  0O900  04.73  35.00  27.73  00.620      1464.8 

ObS  00900  04.73  35.003  27.73  1464.6 

ObS  00925  04.69  35.000  27.73  1465.0 

ObS  00S51  04.64  36.000  27.74  1485.3 

OBS  009S7  04.49  34.990  27.75  1466.4 

STO  01000  0,.5i  3,. 99  27.74  00.667       1485.6 

CbS  01001  04.55  34.990  27.74  1485.7 

OBS  01016  04.72  35.025  27.75  1486.7 
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Table  II.     Observed  oceanoRTaphic  data  occupied  by  tJSCGC  EVERGREEN, 

8-28  May  1973.— Continued 


NOOC   STATION   0«I< 


MFID      %l      (3S5  TCt*    1C73 

CONSK  Slto  auMTn      05 

LIT  <i2    Jl.Sn  D<I  22 

LOSw      O-ft   43       M  H0U4    17.2 


aOTDP    i>««20  «!•  TEMP        li.O          DIK   HCT  Pe*          alitO-OU   0« 

Ship   t1  hET    bulb        12.6             04      2  3  ■INO-SPO   IJ 

OAK   US£       1  tilltWETII    101(.«  '       SEA  alNO-FOR 

AREA               OS  CLOUO    T/A                            CL/TR  HEATHER       >0 


INST    STO  MCOROEII  TEN  SH   1306 

TRACE    OIR  0  i   SQUARE      2 

DURATION  2    SdJARE    26 

ORK    Oil   331  1    SwUARE    2A 


IVLlTf 

CEPTH 

TENP 

SAL 

si;«A-T 

OTNDPTM 

SNj    »E1 

STC 

00000 

10.35 

33.16 

25.46 

00 

.000 

1469.3 

OSS 

OJOJl 

10.35 

33.160 

25.46 

1489. 3 

OBS 

OOOOJ 

10.55 

33.162 

25.50 

1469.4 

STO 

00010 

09.95 

33.19 

25.57 

00 

.02  5 

1466.1 

OBS 

00011 

09.70 

33.167 

25.61 

1467.2 

oes 

00015 

06.71 

33.226 

25.60 

1463.6 

DBS 

00017 

06.49 

33.230 

25.63 

1462.6 

STO 

00020 

07.01 

33.21 

26.03 

00 

.04  7 

1477;l 

OBS 

0002  0 

06.64 

33.212 

26,06 

1475.6 

ObS 

00J2t 

05.55 

33.240 

26,24 

1471.3 

DOS 

Oo02a 

05.^6 

33.326 

26,34 

147U.3 

STO 

teOJ30 

04.59 

33.31 

26.40 

00 

.06  5 

1467.6 

31'S 

000  to 

04.41 

33. b02 

?6.42 

1461.8 

Or> 

JJJlH 

jj.'>: 

.-.  107 

?u.47 

14  04  .11 

OB! 

OJOJO 

03.90 

33.416 

26.56 

1464,9 

DsS 

oooje 

04.01 

33.450 

^6.56 

1465.4 

DBS 

OJO^O 

03.94 

33.460 

26.59 

1465.2 

DBS 

00041 

03.49 

33.470 

26.64 

1463.3 

oes 

U0043 

03.60 

33.532 

26.66 

1463.9 

DBS 

00047 

04.24 

33.663 

26.72 

1466.6 

STO 

00050 

0...00 

33.66 

26.74 

00 

.094 

1465.9 

aes 

00051 

03.66 

33.655 

26.75 

1465.3 

OBS 

00033 

04,32 

33.627 

26.64 

1467.5 

OBS 

00057 

05.23 

33.930 

26.62 

1471  .5 

OBS 

00060 

04.03 

33.760 

26.62 

1466.3 

OBS 

00062 

03.66 

33.710 

26.62 

1464.7 

OBS 

00066 

02.63 

33.667 

26.66 

1461 .2 

OBS 

O006e 

02.67 

33.765 

26.97 

1460.7 

oes 

00072 

02.32 

33.742 

26,96 

1459.1 

STO 

00075 

02.19 

33.77 

26.99 

00c 

.124 

1456.6 

oes 

00076 

02.15 

33.775 

27,00 

1456.5 

OBS 

0007  9 

02.09 

33.793 

2  7,02 

1456.3 

OBS 

oooe.: 

o;.i2 

33.620 

27.04 

1456.6 

OBS 

ooo;7 

02.56 

33.937 

27.10 

1460.9 

STO 

00 100 

02.99 

33.99 

27.11 

00. 

,150 

1462.6 

JdS 

00100 

Oj.09 

34.007 

27,11 

1463.3 

OBS 

00110 

03.19 

34.020 

27,11 

1463.9 

oes 

00116 

03. 9. 

34.215 

27,19 

1467.5 

oes 

00121 

0-.06 

34.215 

27.16 

1466.1 

STO 

00125 

03.63 

34.21 

27.20 

00. 

,173 

1467.2 

oes 

00127 

03.74 

34.210 

27.21 

1466.6 

oes 

00146 

04.19 

34.300 

27.23 

1465.1 

STO 

00150 

04.43 

34.32 

<7.22 

00. 

,195 

1470.2 

CBS 

00154 

04.65 

34.355 

27.<3 

1471.2 

oes 

00165 

04.65 

34.490 

27. 3i 

1472.4 

OBS 

00171 

04.60 

34.463 

27.32 

1471.5 

OBS 

00175 

04.74 

34.470 

27,31 

1472.1 

OBS 

00162 

04.53 

34,470 

27.33 

1471.4 

OBS 

001f4 

05.26 

34.560 

27,32 

1474. a 

OBS 

00196 

05.23 

34.545 

27.31 

1474.6 

OBS 

00199 

04.66 

34.565 

27.37 

1473.1 

STO 

00200 

04.66 

34.56 

27.37 

00. 

236 

1473.1 

OBS 

00201 

04.62 

34.665 

27.37 

1473.0 

OBS 

00205 

04.69 

34.550 

27.36 

1472.5 

OoS 

00209 

04.96 

34.570 

27.36 

1473.7 

ObS 

00215 

0...63 

34.350 

27. 3t 

1473.2 

OSS 

00220 

0...42 

34.537 

27.40 

1471.6 

06S 

00226 

0,.39 

34.553 

27.41 

1471.6 

OcS 

00232 

04.00 

24.460 

27.39 

1470.0 

STO 

00250 

04.37 

54.54 

27.41 

00. 

27^ 

1471.9 

OBS 

00251 

04.39 

34.550 

27.41 

1472.0 

oes 

002  76 

04.47 

34,654 

27,46 

1472.9 

OBS 

00296 

05.59 

34,695 

27,54 

1476.2 

STO 

00300 

05.69 

34,91 

27. S4 

00. 

304 

1476.6 

oes 

00304 

06.01 

34.970 

27.55 

1460.1 

DBS 

00325 

05.96 

34.990 

27.57 

1460.3 

OBS 

00340 

05.40 

34.905 

27.57 

1476.1 

OBS 

00350 

05.33 

34.660 

27.56 

1476.0 

OBS 

00375 

05.41 

34.910 

27.56 

1476.7 

DBS 

00362 

05.35 

34.910 

27.56 

1476.6 

oes 

00366 

05.60 

35,020 

27.64 

1479.6 

STO 

00400 

05.79 

35.04 

27.63 

00. 

360 

1480.9 

OBS 

00401 

05.61 

35.04  0 

27.63 

1461.0 

oes 

00411 

05.94 

35.03    f 

27.600> 
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Table  II.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    1    T    I    0   N 


OSTNUVIIItE       IVLOP 

OiPTn 

TENC 

SIL 

sicnt-r 

OTNDPTH 

SNO    »EL 

06  S 

00<ila 

o-.e9 

3*. 897 

27.63 

1-77.3 

oes 

00-26 

0-.93 

3*. 905 

27.63 

1-77.6 

OiS 

OO-Sl 

o-.eo 

3-.e«5 

27.6- 

1-77.5 

ObS 

00-60 

o-.ss 

3-.e90 

27.63 

1477.8 

OoS 

00-66 

05.31 

35.035 

27.69 

1-80.0 

DBS 

00-7S 

05.35 

35.050 

27.69 

1-80.- 

SIJ 

00SJ3 

05.-2 

35.0- 

27.67 

00. 

.611 

1-81.0 

oes 

00  SCO 

05. 5«    f> 

33.033 

27.650 

oes 

OOiii 

05.50 

35.0-5 

27.67 

1-81.6 

OSS 

oosso 

05.30 

35.050 

27.70 

1*61.- 

on 

0057O 

05.29 

35.030 

27.69 

1-61.7 

ilO 

00600 

05.17 

35.0- 

27.71 

00. 

,-59 

1-81.7 

oes 

00601 

05.16 

35.0  — 

27.71 

1-81.6 

oes 

00o26 

05.0- 

35.0-0 

27.72 

1-81.6 

OsS 

00631 

06. «9 

35.0-0 

27.73 

l-ei<8 

oes 

00673 

o-.e« 

35.030 

27.73 

1-61.7 

STD 

007JJ 

0-.e7 

33.03 

27.7- 

00. 

.505 

1-U2.1 

Oes 

0U7J0 

0-.67 

35.032 

27.7- 

1-02.1 

C.,5 

J0  7t  3 

u-.e3 

33. J30 

27.7- 

1-IJ2.3 

OrS 

0..730 

O-.B.. 

>5.030 

2  7.7- 

1  -  U2  .  7 

.!>S 

007(6 

0..71, 

J3.O30 

.7.73 

1-Jj.U 

SID 

JJ6JJ 

J■..7^ 

-..O.- 

.7.73 

00. 

.53  0 

I'.b'... 

Oi'S 

OUUOi 

0-.7- 

.•■>.OjO 

27.73 

1-UJ.2 

h  : 

.^JU26 

J-.  3J 

33.U3U 

.7.77 

!->;/. e 

CilS 

;^tiij 

J-.. -5 

•;3.o..7 

.7.76 

i-J.-'.M 

luS 

C0675 

0,.j.- 

35. J07 

17. 7b 

1-02.6 

STD 

03«JJ 

0-.26 

35.00 

27.78 

00. 

59- 

1-nr.B 

oes 

00«0- 

0-.26 

3-.S97 

27.78 

1-62.9 

oes 

00«2  3 

0-.31 

35.010 

27. 7e 

1-83.5 

ObS 

ootsi 

0-.26 

35.000 

27.78 

1-83.7 

oes 

00S76 

a-.2- 

33.000 

27.76 

1-8-. 0 

SIO 

01030 

0-.19 

3-. 99 

27.78 

00. 

636 

ite-.2 

oes 

01001 

0-.19 

3-. 990 

27.78 

i-e-.2 

oes 

01022 

0-.17 

3-.995 

27.79 
•  •••• 

'••■*. 

1-8-.5 

• 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NOOC  SltTION         CI<TA 

i^cFID       31       an 
CQSSEC  J117 

LAT  ^2    10. ih 

lOSv      Ji7    22      « 

Cl^TNjn/TIIE       IVLttl"         0£PTrt  TtHP  StL  SlGXt-I         l/TNOPTn      iNi;    »£L       OXYO  PJ4      TOI    P 

Sro  OJJDJ  10. 2«  3il.2S  2S.i7  00.000      I'.e'i.O 


»f««     1473 

eOTOP    03428 

am  TEMP       11, 

.2 

OIR    MOT 

Pt« 

JlHO-DK 

0« 

INST    STD  KECOftOEII 

Ten  s;i  130i> 

«J><In      Oi 

inlP    £* 

■ET    eUL6          10 

.7 

05      2 

3 

•  INO-SPO 

0« 

TRACE    OIR                     0 

i    &1.JARE      2 

Dir           22 

oirt  USE     1 

eiKCMETR    1020. 

.2 

SEt 

■UND-FDR 

DURATION 

2    SQUARE    2» 

nOJA    ^1.3 

tDcl             OS 

CLOUCi    T/> 

Cl/T» 

»E«Tnfc(l 

>0 

ORIC    Oil    302 

1    SOJARE    27 

OSS 

000J3 

10.24 

33.255 

25.57 

14  84.1 

OSS 

00007 

13. ia 

35.527 

26.70 

1503.5 

STO 

00010 

13.  »« 

35.53 

26.70 

00. 

.019 

1503.7 

ObS 

00011 

13.61 

35.530 

26.70 

1503.7 

STO 

00020 

13.68 

35.68 

26.74 

00, 

.032 

1604.3 

oes 

00022 

13,64 

35.644 

2c. 81 

1504.4 

OBS 

OO02b 

13.67 

35.668 

26.81 

1604,4 

$10 

OOOiO 

13.61 

35.66 

26.60 

00. 

.045 

1504.2 

ObS 

OOOjc 

13.30 

33.540 

26.74 

1503.5 

STD 

OOOSO 

13.14 

35.59 

<6.b4 

00 

.07  0 

1502  .9 

OBS 

00051 

13.11 

35.594 

26.65 

1532.8 

OBS 

OOOcO 

12.41 

35.520 

26.83 

1502.2 

STO 

OOJ75 

12.76 

35.52 

26.66 

00. 

.100 

15  01.4 

DBS 

0007e 

12.73 

35.5i0 

2c. 86 

15.;1.4 

$10 

00100 

12.64 

35.51 

26.86 

00. 

.131 

1501  .9 

OBS 

00100 

12.63 

35.510 

26.68 

1501.4 

ObS 

OOUS 

12.23 

35.470 

26.43 

1500.6 

STO 

00125 

12.61 

35.56 

26.92 

00, 

,160 

1502.3 

Cos 

001^5 

l..t5 

35.570 

26.42 

15J2.5 

OcS 

J0124 

12.55 

35. '.es 

26.42 

1501  .4 

ObS 

00135 

11.62 

35.248 

2c. 41 

1440.7 

B\  :> 

00^40 

lu.53 

35.040 

26.41 

1  4  54  -  7 

STO 

0J15J 

04.40 

3-. 90 

ICil 

00. 

.190 

1,4^.3 

CbS 

00150 

04.88 

34.850 

26.91 

1492.3 

OES 

001  S'. 

04.74 

35.023 

27.02 

1452.2 

ObS 

OOlSb 

10. 0< 

35.035 

27.00 

1493.1 

DbS 

OOlbl 

04.8;i 

35.036 

27.03 

1492.5 

ObS 

00U5 

04.35 

34.403 

27.00   • 

1450.6 

ObS 

00177 

04.56 

35.042 

27.08 

1491.7 

ObS 

00162 

04.35 

35.040 

27.11 

1491.1 

OBS 

OOUe 

04.07 

34.996 

27.12 

1490.0 

OBS 

00142 

04.04 

35.005 

27.14 

1490.0 

OBS 

00194 

04.31 

35.030 

27.11    • 

1491.1 

STO 

002  00 

04.52 

35.04 

27.12 

00. 

,244 

1451.2 

ObS 

00201 

04.32 

3S.045 

27.12 

1451  .3 

OBS 

00226 

08.51 

34.877 

27.15 

1487.7 

OBS 

00230 

08.15 

34.635 

27.14 

1487.1 

OBS 

0023b 

07.31 

34.700 

27.16 

1463.7 

OBS 

00237 

07.23 

34.700 

27.17 

1483.5 

OSS 

00243 

06.78 

34.617 

27.17 

1461 .7 

STD 

00250 

06.69 

34.67 

27.22 

00. 

292 

1461.5 

OBS 

00251 

06.65 

34.677 

27.23 

1461.4 

oes 

00257 

06.36 

34.660 

27.26 

1460.3 

ObS 

002CO 

06.87 

34.610 

27.31 

1482.6 

OBS 

002  76 

07.14 

34.840 

»7.29 

1483.9 

OBS 

00281 

07.16 

34.840 

27.29 

1484.1 

OBS 

00241 

06.87 

34.790 

27.29 

1463.0 

ObS 

00245 

06.44 

34.710 

27.24 

l4fli.3 

STO 

00300 

06.26 

34.64 

27.30 

00. 

335 

1480.7 

ObS 

003  00 

06.24 

34.690 

27.30 

1480.6 

OBS 

00321 

05.48 

34.665 

27.33 

1474.9 

ObS 

00327 

04.42 

34.552 

27.35 

1475.5 

ObS 

00331 

04.98 

34.550 

27.34 

1475.6 

OBS 

0033c 

05.59 

34.697 

27.35 

l47b.6 

ObS 

O0350 

05.92    P 

34.60    P 

27.439 

ObS 

003  54 

05.48    P 

3i.61    P 

27.430 

OBS 

00357 

05.53 

34.700 

27.40    • 

1476.7 

OBS 

00365 

04.76 

34.560 

27.38 

1475.4 

ObS 

00375 

04.41 

34.690 

27.46 

14  7c.  4 

OBS 

00345 

04.42 

34.710 

27.46 

14  76.6 

STO 

00400 

04.12 

34.62 

27.49 

00. 

40b 

1473.4 

DBS 

00405 

03.63 

34.560 

27.50 

147;  .4 

:bs 

00407 

03.62 

34.560 

27.50 

14?;. 4 

OoS 

00405 

03. C2 

34.570 

27.50 

147;. 4 

OfcS 

00413 

04.16 

34.675 

.7.53 

1473.9 

CHS 

004lt 

34.17 

3.1.680 

27.54 

1474.0 

;  =  s 

Ci'.iO 

04.82 

34.810 

27.57 

147c. 9 

OBS 

00426 

04.44 

34.810 

27.55 

1477.5 

OBS 

00432 

05.11 

34.825 

27.55 

1478.3 

OBS 

00434 

05.80 

34.910 

27.53 

1481  .4 

OBS 

00453 

05.77 

34.910 

27.53 

1461.5 

ObS 

00468 

04.44 

34,640 

27.58 

1476.3 

OBS 

00472 

05.37 

34.405 

27.58 

1480.2 
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Table  II.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION 


CASr.iui/r  lit 

L»LII? 

OtPlH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DTNDPTm 

SNO    VtL 

an 

00*75 

05. »J 

i4.6S0 

27.56 

1460.3 

DBS 

oo'.ei 

05.46 

34.475 

27.62 

1460. e 

OSS 

oj".e5 

05.62 

35.040 

27.63 

1462.4 

STO 

oosoo 

05. B2 

35.03 

27.62 

00 

.466 

1462.6 

OBS 

00S02 

05. e2 

35.030 

27.62 

1462.7 

OilS 

00»25 

09.65 

35.050 

27.65 

1462.5 

DBS 

005S0 

05.60 

35.050 

27.66 

1462.6 

oes 

00576 

05. 5J 

35.050 

27.66 

1462.6 

SIO 

00c  00 

05.54 

35.05 

27.67 

00, 

,52  1 

1463.2 

OBS 

00601 

05.54 

35.047 

27.67 

J4B3.2 

OSS 

00626 

05.30 

35.030 

27.66 

1462.6 

ObS 

00651 

05.26 

35.050 

27.71 

1462.5 

DBS 

006  75 

05.17 

36.050 

27.72 

14B2.5 

SIO 

0070J 

04.82 

35.01 

27.73 

00. 

.  565 

1461.4 

OBS 

007J0 

04.  62 

35.010 

27.73 

14ei.o 

OdS 

00725 

04.65 

35.000 

27.73 

1461; 7 

oes 

00750 

04.60 

35.000 

27.74 

1461.7 

OBS 

00776 

04.66 

35.025 

27.75 

1462. 5 

STO 

ooeoo 

0,.72 

35.03 

27.76 

00. 

615 

1463. 1 

oes 

ooeJi 

04.12 

35.032 

27.75 

1463.1 

oes 

ooe26 

04.71 

35.040 

27.76 

1463.5 

06S 

00650 

04.71 

35.040 

27.76 

14  63.9 

OBS 

00B75 

04.57 

35.025 

27.77 

1*63.7 

STO 

005  00 

04.55 

35.03 

27.77 

00. 

655 

1464.1 

OBS 

00«00 

04.55 

35.030 

27.77 

1464.1 

oes 

0O«25 

04. 4i 

35.030 

27.76 

1464.2 

OBS 

00951 

04. .«d 

35.030 

27.76 

1464.6 

oes 

0057B 

04. *7 

35.030 

27.76 

1465.0 

SIO 

01000 

04.45 

35.02 

27.76 

00. 

702 

1466.3 

oes 

01001 

0...43 

35.020 

27.77 

1465.3 

OBS 

01014 

04.40 

35.034 

27.76 

■  •••• 

1465.7 

• 

P04      TOI   c 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  ]9-3.— Continued 

NOOC   STtTION   0«T1 


REFIJ      31 

iJSi 

»£»« 

lt73 

SOTOP    03* 

23            AIR 

lEKP         13.5 

01«    HOT    PER 

CONScC 

one 

NCNTm      OS 

SolP    tw 

NET 

BULB         12.0 

07 

1         2 

LIT            <i2 

57      N 

041 

23 

OATa    use 

1           SAKOHETR    1021.2 

'. 

SEA 

I.DnC      i'tl 

ss     • 

HOjA 

Jl.« 

AREA 

05           ClOOD    I/A 

CL/IR 

CtStNUN/IllE 

KtUP 

otPTn 

IE  HP 

SAL 

SIOXA-T 

OYNDPTn 

SnO    VEI 

STC 

000  JO 

15.36 

35.72 

26. *6 

00. 

.003 

1509.4 

01. « 

oes 

00003 

15.36 

35.720 

26. *6 

1509.5 

Stli 

00010 

15.36 

35.73 

26. *7 

00  c 

.016 

1509.6 

OSS 

ODOU 

15.36 

35.727 

26. *7 

1509.6 

JtO 

OOOJO 

15.36 

35.72 

26.  *6 

00c 

.03  2 

1509.7 

OBS 

00920 

15. J6 

35.720 

26. *6 

1509.8 

SIu 

00030 

15.37 

35.72 

26.47 

00c 

.04  7 

1599.9 

oas 

00030 

15.37 

35.725 

26. *7 

1  5  99 .  9 

ObS 

0003". 

l3.2* 

35.730 

26.50 

1509^6 

oe$ 

00036 

l*.9ll 

35.663 

26.52 

1 5  06  . 8 

06S 

00040 

l*.l* 

35.532 

26.69 

1505.9 

SID 

00030 

1*.0* 

35.56 

26.6* 

00  c 

,077 

1505.8 

oes 

00051 

13.57 

55.565 

26.66 

1605.6 

ObS 

00053 

13.66 

35.573 

26.68 

1505.3 

STO 

00075 

13.93 

35.59 

26.66 

00c 

,113 

1505.9 

Obi 

OOOTo 

13.93 

35.592 

26.66 

1506.9 

OBS 

0007« 

1*.25 

35.720 

26.71 

1597.2 

SIO 

00100 

13.(3 

55.71 

26.79 

00. 

.146 

1506.1 

DBS 

00100 

13. SI 

35.710 

26.79 

1506.1 

OBS 

OOIOB 

13.63 

35.698 

26.82 

1505.6 

OoS 

OOllS 

13.37 

35.690 

26.80 

1534.8 

sio 

00125 

13.21 

35.59 

26.63 

00  c 

,178 

150*.* 

OBS 

00125 

13.20 

35.590 

26.83 

150*. 3 

STO 

00150 

12.95 

35.52 

26.62 

00 

,210 

1503.6 

OBS 

09150 

12.95 

35.520 

26.82 

1503.6 

OcS 

001B2 

12.55 

35.390 

26.80 

1502.8 

STO 

U02  00 

12.39 

35.36 

26.82 

00c 

.274 

1502.6 

OcS 

00203 

12.37 

35.373 

26.83 

1502.5 

ObS 

oo:ic 

12.29 

35.*17 

26.67 

1602.7 

Oos 

00230 

12.62 

?5.530 

26.90 

1504.0 

STO 

00250 

12.52 

35.6* 

.•I..93 

00  c 

,336 

It.  J*.  9 

OnS 

J0251 

.2.51 

35.5*2 

26.95 

159*. J 

Oi.l 

0J.-7B 

12.2b 

35.470 

27.00 

1503.7 

Olii 

00274 

K.25 

35.5ao 

27.01 

1503.6 

OcS 

OJ-Sl 

i:.oi 

=5.512 

27.00 

1502.9 

STO 

CiiOl 

11  .93 

35. *H 

.O.V9 

00. 

,39  5 

ii-U.e 

J03 

OOiOO 

:i.93 

35.*60 

26.99 

1592.8 

OBS 

00310 

11.60 

35.*65 

2  7.0* 

1591.8 

ObS 

00325 

10.93 

35.363 

27.10 

1*99.6 

OBS 

0033b 

10.69 

35.330 

27.11 

1*98.6 

ObS 

003<>9 

10. 3i 

35.250 

27.11 

1*97.* 

OBS 

0034a 

10.10 

35.2*5 

27.1* 

1*9b.8 

OBS 

00350 

09. SB 

35.160 

27.12 

1*95.9 

OBS 

09375 

09.6* 

J5.257 

27.20 

1*96.3 

STO 

00-.90 

09.56 

35.25 

27.24 

30. 

,499 

1495.7 

OBS 

OO'iOl 

09.53 

35.250 

27.25 

1*96.6 

OBS 

00*26 

08.95 

35.175 

27.28 

1*93.7 

OBS 

00*51 

06.11 

35.0*5 

27.31 

1*90.8 

OSS 

00*75 

07.61 

35.0*5 

27.39 

1*69.3 

SID 

00500 

07.01 

35.00 

27.44 

00, 

.562 

1*87.3 

OSS 

00500 

07.00 

35.000 

27.4* 

1*87.3 

OSS 

0052  5 

06.77 

3*. 995 

27. 47 

1*86.8 

DBS 

005*2 

06.25 

3*. 910 

27. *7 

1*8*. 9 

DBS 

005*6 

06.1* 

3*. 865 

27. *6 

1*8*. 5 

OBS 

00550 

96.03 

3*. 699 

27. *8 

1*84.1 

OSS 

00561 

06.00 

3*. 903 

27.50 

1484.2 

OBS 

00565 

05.7* 

3*. 909 

27.53 

1483.2 

OSS 

00576 

06.11 

35.030 

27.56 

1*85.1 

SIO 

00609 

36.35 

35.9* 

27.56 

00. 

,650 

1*86.* 

OSS 

006  01 

06.35 

35.0*9 

2  7.56 

1*86.* 

OBS 

00626 

06.25 

35.0*0 

27.57 

1486.4 

3SS 

00651 

06.15 

35.035 

27.56 

1486.5 

3BS 

03675 

05.93 

35.0*5 

27.62 

1486.0 

STJ 

00700 

05.63 

35.0* 

27.62 

00. 

,710 

1*86.9 

OBS 

00700 

05.63 

35.035 

27.62 

1*86.0 

OSS 

00725 

03.69 

35.050 

27.65 

1*86.9 

OSS 

00751 

05. *2 

35.030 

27.67 

1*85.2 

OSS 

00776 

05. *2 

35.0*0 

27.68 

1485.6 

su 

OOBOO 

05.19 

35.03 

27.70 

00. 

764 

1*85.9 

OBS 

30S01 

05. IB 

35.030 

27.70 

1485.0 

OBS 

00S19 

05.1b 

35.035 

27.71 

1486.1 

OSS 

GOBI* 

0*.93 

35.010 

27.71 

1484.2 

OBS 

00B26 

3*. 62 

35.000 

27.72 

1*83.9 

OBS 

008«« 

05.07 

35.0*0 

27.72 

1485.4 

OBS 

00652 

0*.B2 

35.000 

27.72 

1484.4 

OBS 

00675 

3*.a9 

35.030 

27.73 

1485.1 

STO 

00«00 

0**6* 

35.09 

27.7* 

00. 

812 

148*.* 

OBS 

OO«00 

0*.6» 

35.000 

27.74 

1*8*.* 

OBS 

00925 

3*.  5* 

3*. 992 

27.7* 

1484.4 

OBS 

00«55 

0*.S0 

3*. 990 

27.75 

1*8*. 7 

OSS 

009  76 

0*.52 

3*. 997 

27.75 

1*85.2 

SID 

01000 

o*.*a 

35.00 

2  7.75 

09. 

859 

1*85.* 

OSS 

0100< 

0*.*6 

3*. 997 

27.75 

1*85.* 

OSS 

01016 

0*.*2 

3*. 990 

27.75 

•  ••« 

•  •••c 

1*85.4 

•IHO-OIR    06  INST    STD   RECORDER  TEN   SO    1306 

iHND-SPD    13  TRACE    DIR  0  5    SOJARE       2 

alND-FOR  OURATION  2    SOUARE    26 

MEAInER      >9  ORIO    Oil    303  1    SOJARE    27 
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Table  II. 


Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    1    T    1    0    N 


«EflO      31      *j5S  »E»»    1473  bOTOf    OjOS* 

CJNSEC  0119  MONTH     OS  Ship   £v 

l»T  »i    Se.SN  0A»  J3  DtTil   USE      1 

ion;      i><,a   22      ■  H3U«    O-.O  <RE1  OS 


ii>  rexp      15.0 
MET  Bulb       12. s 

eiROHETK    1020. S 
ClOUO    T/A 


DID    HOT  PER            IIIND-DIR    Oo  INST    STO    RECORDER  TEN    S„    i  306 

05      1  2              KlNO-SPO   16  TRACE    OIR                     0  5    StIjARE       i 

SEA  KiNO-fjk  Duration  2  sojare  2B 

CC/TR  HEATHER      »0  ORIC    Oil    35*  1    SOuARt    2S 


CAilKUH/tl'tE       KLltP 

OERTH 

lEHR 

SAL 

SIOHA-I 

StJ 

OuOJJ 

15.05 

35.73 

26.5* 

0«.0        OBS 

00003 

15.05 

35.73* 

26.5* 

STO 

00010 

15.05 

35.7* 

26.55 

DBS 

00011 

15.05 

35.738 

26.55 

SID 

00020 

15.0c 

J5.73 

26.5* 

DBS 

00020 

15.06 

35.730 

26.5* 

STJ 

OOOjO 

1*.42 

35.71 

26.56 

OBS 

00030 

l*.d* 

35.702 

26.57 

DBS 

00032 

1*.*4 

35.660 

26.61 

JBS 

0003<. 

1*.35 

35.71* 

26. 6B 

DBS 

00036 

1*.*0 

35.725 

26.68 

DBS 

000*0 

l*.ll 

35.67e 

26.71 

OBS 

000*3 

1*.06 

35.700 

26.73 

JBS 

OOJ'.i 

13.67 

35.540 

26.73 

STO 

00050 

13. c* 

36.54 

26.7* 

OBS 

00051 

13. 5d 

35.591 

26.75 

SID 

00075 

13.66 

25.72 

26.63 

DBS 

00076 

13.66 

35.720 

26.8  3 

SID 

DOlOO 

13.61 

35.72 

26.8* 

OBS 

00100 

13.60 

35.721 

26.85 

STO 

00125 

13.30 

35.71 

26.40 

oes 

00125 

13.29 

35.58    ? 

26.800* 

oes 

001*6 

13.02 

35.540 

26.86 

STO 

00150 

12. B6 

35.56 

26. e7 

OBS 

00152 

12.77 

35.5*0 

26. BB 

OBS 

00175 

12.53 

35.*90 

26.ee 

STO 

00200 

12. *3 

35. *b 

26.40 

OBS 

00201 

12. *3 

35.*80 

26.90 

OBS 

00226 

12. *1 

35.520 

26.43 

OBS 

0023* 

12.20 

35.*e5 

26.45 

OBS 

0023« 

11.80 

35.375 

26.9* 

OBS 

002*1 

11.72 

35.365 

26.4* 

oes 

002*5 

11.33 

35.273 

26.45 

STO 

00250 

11.33 

35.25 

27.01 

OBS 

00251 

11.33 

35.370 

27.02 

OBS 

00266 

11.54 

35.*00 

27.00 

OBS 

0027* 

11.33 

35.360 

27.01 

OBS 

002  77 

10.40 

35.260 

27.01 

OBS 

00261 

10. 7B 

35.250 

27.03 

OBS 

002  58 

04.86 

35.0*5 

27,03 

STO 

00300 

09.7* 

35.0* 

2  7.05 

OBS 

00300 

09.6* 

35.035 

27.06 

oes 

00314 

04.58 

35.180 

27.18 

OBS 

00323 

04.88 

35.2*0 

27.18 

OSS 

00325 

04.9  7 

35.2*5 

27.17 

OBS 

00350 

09.8  7 

35.250 

27.19 

OBS 

00356 

05.72 

35.230 

27.20 

OBS 

0035« 

09.24 

35.160 

27.22 

OBS 

00365 

04.32 

36.175 

27.22 

3BS 

00364 

08.67 

35.0*0 

27.22 

OBS 

00371 

OB.  5  7 

35.025 

27.23 

OBS 

00376 

08,10 

3*. 410 

27.21 

OBS 

0037B 

08.01 

3*. 405 

27.22 

OBS 

00362 

08. *9 

35.050 

27.26 

OBS 

00349 

08.00 

35.030 

27.32 

SID 

00*00 

08.02 

35.03 

27.32 

OBS 

00*03 

08.18 

35.0*0 

27,30 

oes 

00*26 

07.66 

35.0*0 

2  7.38 

OcS 

00*5* 

06.4* 

5*. 522 

27.39 

06  S 

00*7* 

Ot  .7i 

3*. 410 

27. *1 

OsS 

UJ*61 

07.09 

35.030 

27. »5 

oes 

00*84 

06.91 

35.030 

27, *e 

OBS 

00*46 

06.05 

3*. 895 

27, *B 

STi 

00500 

05.93 

3*.e7 

27. *e 

oes 

00502 

05.85 

3*.e$3 

27. *e 

OBS 

00515 

05.61 

3*. 8*0 

27.50 

OBS 

00521 

05.28 

3*. 800 

27.51 

OSS 

00523 

05.23 

36.830 

27.53 

OBS 

00529 

05.77 

3*. 903 

27.53 

OBS 

0053* 

05.8* 

3*. 845 

27,51 

OSS 

005*0 

06. *6 

35.0*0 

27,5* 

OBS 

00555 

06.63 

35.103 

27,57 

ass 

00564 

06.63 

35.103 

27.57 

OSS 

00576 

06. *5 

35.050 

27.55 

OrNDPlH       SND    VcL       OXIt. 


PO*      TOT    P 


00.015 
00.030 


00.073 
00.106 


00.137 
00.167 


1506.5 
1508.5 
1508.6 
1508.6 
1506.8 
15  08.8 
1508.5 
1508.2 
1507.1 
1 5  06  .  B 
1507.0 
150...  J 
1506.0 
150*. 6 
150...  6 
150*.* 
1505.2 
1505.3 
1505.* 
1505.4 
150*. 8 


150*. 1 
00.146      1503.6 
1503,3 
1502,8 
00,254      1502.8 
1502.9 
1503.2 
1502.6 
1501.2 
1S00.9 
1*99.5 
00.317      1*94.7 
1*49.7 
1500.9 
1500,1 
1*98,5 
1*48.1 
1*44.4 
00.373      1*9*.* 
1*4*. 0 
1*4*, 3 
1*95.6 
1*95,4 
1*46,0 
i*45,5 
1*43.9 
1*4*. 1 
1*41.6 
1*91.2 
1*84,* 
1*84.1 
1*91.1 
1*89.5 
00,*64       1*89,6 
1*40.3 
1*88.7 
1*86,2 
1*85,6 
1*87.* 
l*8c.8 
i*83.3 
00.5*5      1*62.4 
1*82.5 
1*81.8 
1*80.5 
1*80.* 
1*82.7 
l*e3.1 
1*85.4 
1*86.9 
1*87.1 
1*66.* 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


CAiTMJN/TlHE        LVLTirP 

OEPIH 

TEMP 

HI 

S10X4-T 

OlfNOPlM 

SNO    VEL 

OSS 

JJSii.3 

06.  ^j 

35.0>.0 

1466.4 

06S 

ooiaz 

06.57 

3<..6t0 

1482.6 

STG 

006  LJ 

05.28 

3<..(0 

00. 

,605 

1481. t 

085 

OOtJl 

05.27 

34.505 

1461.5 

Oii 

00622 

05.42 

34. 515 

1482.5 

DBS 

0J632 

05.62 

35.030 

1484.8 

06S 

00651 

05.76 

35.050 

1 4  64  .  9 

oes 

006  75 

05.66 

35.050 

14  84.5 

STO 

007jJ 

05.55 

35.05 

00. 

.664 

1464.5 

OSS 

OJ700 

05.55 

35.050 

1684. 9 

3es 

00729 

05.51 

35.020 

1485.1 

abi 

00750 

05. «2 

35.040 

1465.2 

an 

00776 

05.32 

35.040 

1485.2 

sTa 

OOSOJ 

05. 2i 

35.0.. 

00. 

.716 

i..83.3 

J&S 

OOdOl 

05.25 

35.042 

14»5.3 

□as 

00926 

05.16 

35.050 

1465'.4 

oes 

00652 

05.01 

55.025 

1485.2 

oas 

00675 

c.e* 

35.040 

1464.9 

SID 

009J.} 

O"..?* 

35.03 

00. 

.764 

148. .5 

CdS 

OOSOJ 

O,.?* 

35.030 

14  6  4.5 

JiS 

JJ-SiS 

0<..62 

35.015 

14S4.6 

QiS 

005 ',1 

0-.55 

35.010 

14  S .  ,  9 

JdS 

00176 

0-4.55 

35.U10 

1485.3 

STO 

OlOJO 

0«.<.9 

5-;. 00 

00. 

.810 

14'i5.4 

2bS 

JlJOl 

0...'<6 

ii.OOO 

14?5.4 

JaS 

01  JJ.' 

0.....7 

15.005 

14^5., 

JJi 

JIJ^J 

0'<.51 

35.020 

27.77 
•  •••1 

His. 5 

* 

STATION        DATA 

i  P04       lOI    P 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC    iT«riON    JATt 


kCfID      il 

^^i> 

iim 

J47i 

tOTOP    012«5 

<■• 

TtHP         15.0 

1 

}!>    HOT    PEA 

COItiEC 

OWJ 

II3VTN      Oi 

SHIP  ev 

•  67 

BULB         12.5 

09 

1        2 

I.4T          <,3 

32.  iN 

CIT 

23 

OATi  use     1 

•  taOneTt.    1019.9 

SE> 

lOMu      3-,t 

t)     a 

HOU» 

Ot.T 

>IIE>             OS 

CLOUO    T/> 

1 

:l/t(. 

CtiTNUI/t I1E 

LKlIYf 

OtPTB 

TCMP 

SiL 

SIOMt-T 

OVNUPTm 

SN3    VEL 

iTO 

0300J 

0<.<i7 

33.46 

25.86 

00 

.030 

1466.5 

dt.T 

oei 

00303 

Oi.-T 

33.460 

25.86 

1486.5 

oes 

00037 

09.57 

33. SOB 

25.88 

1487.0 

OiS 

00034 

o«.a3 

33.69B 

25.99 

1468.3 

tio 

00313 

10.  1« 

33.  B9 

26.08 

03 

.020 

1469.6 

3>i 

00011 

10. Bd 

34.330 

2C.30 

1492.9 

DBS 

0331S 

11.18 

34.710 

26.39 

1497.3 

DBS 

0031? 

11.16 

34.490 

26.37 

1494.2 

iTC 

00020 

13.  7« 

34.42 

<*.39 

00 

.036 

1492.6 

OBS 

330<3 

13.53 

34.403 

26.41 

1491.9 

OIS 

00322 

10.64 

34.413 

26.45 

1492.4 

3dS 

0302', 

11.33 

34. 5S2 

26.46 

1494.3 

OBS 

0332c 

10.21 

34.380 

26.45 

1490.8 

OBS 

0332B 

0«.7« 

34.350 

26.51 

1489.1 

STO 

00333 

o«.5a 

i4.3J 

26.53 

03. 

.054 

14BB.5 

OBS 

003.10 

09.50 

14.295 

26.51 

1466.2 

OBS 

0333<. 

OB. 43 

34.143 

26.56 

1463.9 

06  S 

00336 

07. t« 

34.285 

26.74 

1462.4 

OBS 

0033B 

11.03 

35.090 

26.  B6 

1494.8 

OBS 

000I.1 

11.01 

35.344 

26.83    • 

1494.8 

OBS 

000-5 

11.67 

36.240 

26. a6 

1497.4 

STO 

003S3 

11.69 

35.26 

26.87 

03. 

.362 

1497.5 

OBS 

30351 

11.69 

35.256 

26.67 

1497.6 

OBS 

0306« 

11. OB 

35.166 

26.91 

1495.5 

OBS 

033eB 

13. ..6 

35.320 

26.91 

1493.2 

oas 

030T<. 

09.00 

34.774 

26.96 

1467.6 

sio 

03375 

09.22 

34.81 

26.96 

00. 

.111 

1468.5 

OBS 

30JTo 

39.27 

34.B17 

26.95 

1486. 7 

OoS 

3J07e 

011.66 

:.,.699 

26.96 

14 66 .4 

0«S 

33J81 

311.5. 

54.686 

ii.97 

I4t,6.a 

OBS 

C30a6 

09.12 

34.  864 

..7.01 

1466.4 

OBS 

33J0< 

39.62 

35.330 

27.04 

1490.5 

5  Tb 

00103 

13.02 

35.03 

26.99    • 

00. 

.139 

1492.1 

OBS 

00100 

10.03 

35.030 

26.99 

1492.2 

DBS 

03113 

39. Ba 

35.040 

27.02 

1491.8 

OBS 

OOIU 

10.63 

35.250 

27.06 

1494.9 

OBS 

3311S 

13. 5B 

35.215 

27.04 

1494.7 

OBS 

00121 

13. .1 

35.123 

27.03 

1493.3 

STO 

03125 

39.96 

35.15 

27.09 

00 

.165 

1492.5 

OBS 

30125 

0S.9« 

35.147 

27.10 

1492.4 

3BS 

03127 

09.91 

35.145 

27.10 

1492.3 

DBS 

03131 

09.33 

35.323 

27.13 

1493.1 

OdS 

00137 

09.22 

35.005 

27.11 

1489.6 

OBS 

0OK.2 

0«.6B 

34.902 

27.11 

1467.7 

OBS 

001k« 

Oa.67 

34.905 

27.12 

1467.7 

STO 

00153 

OS.  72 

34.88 

27.09    • 

00. 

.190 

i4aa.o 

OBS 

00150 

oa.72 

34.880 

27.09 

1488.3 

OBS 

aou3 

OB. 45 

34.900 

27.15 

1487.2 

OBS 

0016  7 

07. BB 

34.810 

27.16 

1485.3 

OBS 

33171 

07. ai 

34.790 

27.16 

1484.7 

OBS 

0317i 

07.15 

34,680 

»7.17 

1482.2 

OBS 

03U2 

04.93 

34.310 

27.16 

1472.7 

OBS 

001S<i 

33.79 

34.230 

27.15 

1467.9 

OBS 

001<6 

03.76 

34.200 

27.20 

1467.8 

OBS 

001«« 

03.35 

34.160 

27.20 

1466.2 

OBS 

OOltS 

03.32 

34.157 

27.21 

1466.1 

STO 

03233 

33.33 

34.13 

27.21 

00. 

,238 

1464.9 

OBS 

00235 

02.56 

34.107 

27.23 

1462.9 

OBS 

00207 

02.51 

34.115 

27.24 

1462.7 

OBS 

03211 

02.54 

34.127 

27.25 

1462.9 

OBS 

00220 

OS.Oi 

34.480 

27.28 

U74.3 

OBS 

00226 

05.39 

34.530 

27.29 

1474.4 

OBS 

03233 

05.24 

34.530 

2T.30 

1475.2 

OBS 

00237 

04.5a 

34.445 

27.30 

1472.4 

OBS 

032<.9 

34. a2 

34.495 

27.32 

J  473. 7 

STO 

002  53 

04.76 

34.49 

27.32 

00. 

.280 

1473.5 

OBS 

302  55 

04.44 

34.460 

27.33 

1472.2 

OBS 

00260 

04.44 

34.453 

27.33 

1472.3 

oas 

002  76 

02.97    P 

34.350 

27.390 

OBS 

002ai 

03.24 

34.343 

27.36    • 

1467.4 

OBS 

002  B7 

04.76 

34.555 

27.37 

1474.2 

STO 

00303 

35.01 

34.56 

27.35 

03. 

319 

1475.4 

OBS 

00300 

05.03 

34.565 

27.35 

1475.5 

OBS 

03313 

04.52 

34.595 

27.43 

1473.6 

KINO-Om    05  INST     STO   RECOI^DEH  TEN    S3    1336 

alNO-SPO   12  TXCE    DI«  D  5    SbJt«E       2 

aINO-FOK  OuatTION  2    SOJIDE    26 

MEtTHER      XI  OHIO    Oil    305  1    SOJtllE    38 


Pa4      TOT    P        Na2 
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Table  II.    Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


h   0 

C   C         SI 

»    t    1 

0    N 

0    »    T 

CiiTnut/IllE 

LVLirP 

OE»Tn 

T£"l> 

SAL 

SldMl-T 

0».<OI>Tm 

SNO    VEL 

DBS 

00527 

06.61 

36.505 

27.62 

1682.8 

DBS 

00336 

06.62 

56.915 

27.62 

1683.0 

OoS 

OOSoc 

05.56 

36.750 

27.63 

1678.6 

OSS 

00346 

05.57 

56.690 

27.61 

1677.8 

DBS 

003S< 

06.66 

36.650 

27.66 

1676.9 

OSS 

003oS 

06.6  0 

3... 710 

27.53 

1676.2 

on 

00369 

06.96 

36.815 

27.56 

1676.6 

DBS 

00373 

05.23 

36.850 

27.55 

1677.5 

an 

003  76 

05.35 

36.850 

27.56 

1676.6 

DBS 

003B6 

06.3  3 

16.710 

27.52 

1675.2 

OBS 

003»* 

06.50 

56.688 

27.51 

1675.0 

DBS 

003S« 

06.12 

56.660 

27.52 

1673.5 

SID 

00600 

06. ll 

3... 66 

27.53 

00. 

567 

1675.6 

3BS 

00601 

06.05 

3.. 686 

27.55 

1675.3 

3BS 

Oinio 

06.2  7 

36.705 

27.56 

1676.6 

36  S 

00..51 

06.  ..6 

36.665 

27.65 

16  76.0 

an 

00660 

06.99 

56.910 

27.65 

1678.6 

OBS 

00675 

05.21 

36.89     P 

27.580» 

3BS 

00656 

05.11 

36.69    P 

27.600 

SID 

OOSOJ 

05.35 

35.01 

27.67 

00. 

.662 

1605.7 

06S 

OOS06 

05.51 

35.020 

27.65 

1681.6 

JBS 

OOSil 

03.69 

35.030 

27.66 

1682.5 

OBS 

00523 

05.61 

35.000 

27.65 

1681.3 

DBS 

00525 

05.35 

56.990 

27.65 

1661.1 

OBS 

00531 

05.21 

35.025 

27.69 

1660.7 

OBS 

00336 

05.62 

35.050 

27.65 

1681.6 

05S 

00552 

05.60 

35.030 

27.67 

1682.0 

3BS 

OOScl 

05.62 

35.030 

27.67 

1662.0 

OBS 

00362 

06.82 

56.910 

27.65 

1679.6 

SIO 

00600 

06.67 

56.90 

27.65 

00. 

.655 

1679.6 

OBS 

OOoOl 

06.66 

36.895 

27.65 

1679.6 

ObS 

00626 

06.5  5 

36.865 

27.66 

16  79.5 

OBS 

00651 

06.55 

36.900 

27.67 

1679.6 

OBS 

00675 

06.55 

36.906 

27.67 

1680.2 

STC 

00700 

06.62 

36.89 

27.68 

00. 

.566 

1680.0 

OBS 

00700 

06.62 

56.890 

27.68 

166J.U 

OBS 

00725 

0...66 

36.500 

27.68 

1680.6 

OBS 

00750 

06.6  6 

36.910 

27.69 

16S1.0 

ObS 

00776 

0...38 

36.850 

27.68 

1681  .1 

STC 

00  6  00 

06.29 

36.91 

27.70 

00. 

.593 

1601.2 

oes 

00B03 

06.2  7 

36.907 

27.71 

1681.1 

ObS 

006^6 

06.12 

36.500 

27.72 

1660.9 

OSS 

00650 

06.06 

i6.500 

27.72 

1661.1 

OBS 

008  77 

06.03 

36.900 

27.73 

1681.6 

STO 

009  00 

03.95 

36.90 

27.75 

00, 

.661 

1681.6 

OBS 

009  00 

03.99 

56.900 

27.75 

1661.6 

OBS 

00927 

03.96 

56.900 

27.75 

1661.9 

OBS 

00931 

03.92 

56.900 

27.76 

1662.1 

Odi 

009  76 

03.89 

36.900 

27.76 

1662.6 

SID 

OlOOO 

05.86 

36.90 

27.76 

00. 

,687 

1682.6 

OBS 

01001 

03.88 

56.«00 

27.76 

1682.8 

OBS 

01016 

03.87 

36.902 

27.76 

•  ••• 

1665.0 

• 
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Table  II.     Observed  oceanogi-aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


N«oc   STtriON   o<r> 


>tFij    31     an 
cosscc         ai<; 

LON.i      J«   99     II 


NQSTh      OS 


earof  Ji««i 
Ship  6» 

DMA   USE      1 


till  TEMP  11. S 
MET  BULB  09.0 
BiKaHETI)  1020.0 
CLOUO    T/« 


12      < 
CL/TH 


PtR 


HiNO-DiK  o; 

KlND-SPD   12 
•  I  W-FOR 
■EITHER      XI 


INST    STD  ReCORDER 
TRACE    6IR  0 

DURRTION 
ORU    Oil   10b 


TEN  S9  1306 
i  SGURRE  2 
2  iUJRRE  2b 
1   iOJRRE    31 


OSTNdH/TIME       IVlTTP         depth 


STO 
0   OtS 
SID 
OSS 

OdS 

oas 
06  s 

JTO 
DBS 

oes 

DBS 

STO 
DBS 
ObS 
ObS 

STO 
OBS 
ObS 
ObS 
OBS 

0<S 
j?a 
STO 
0:i 

oes 

OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 

STO 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 

OSS 

OBS 

OBS 
STO 

OBS 

ObS 

ObS 
STO 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 

OBS 
STO 

OBS 

OBS 

OBS 

bbS 
JTO 

ObS 
JbS 
ObS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OSS 

STO 
OSS 
OBS 
OSS 
OBS 

STO 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OSS 
OBS 
OBS 
OSS 

sro 

OBS 
OBS 


00000 
00003 
00010 
00011 
OOOIS 
00017 
00019 
0002  0 
00020 
00022 
0002« 
00030 
UOOJO 
OOJj>^ 

oojit 
oooso 

UJOSI 
00053 
00055 
00057 
OJJi... 
JJO(  t 

0.075 

:o,^7o 

000S7 

00093 

00100 

00100 

001  u 

00118 

00125 

00125 

00150 

00150 

0015b 

00175 

00177 

OOldt 

00200 

00203 

00207 

00222 

00226 

0023b 

00239 

002«: 

00250 

00251 

002ec 

002B1 

00300 

00300 

00325 

003<.2 

0035« 

00365 

00375 

00<>00 

Ou«01 

00426 

0046c 
O0«l75 

00500 
005  JJ 
0052  7 
00550 
005b4 

00630 
00651 
00675 
00  70J 
00710 
00727 
007b9 
00776 
OOBOO 
OOB03 
00B26 
OOS5  0 
OOBTS 
OOSOO 
OO90O 
00925 
00951 
00976 
01000 
01001 
OIOIB 


TEHP 

07.02 
07.02 
07.17 
07.21 
06.57 
05.5* 
04.5  5 
04.26 
04.07 
03. B5 
03.00 
02. a2 
02. bO 
02.70 
0..3V 
0<.44 
0^.44 
02.75 
0^.79 

o^.ie 

02. S9 
0;>.lb 

U...  4-^ 

o..eb 
01. s; 

02.30 
02.21 
02.20 
02. Ob 
02.30 
02.35 
02.36 

02. as 

02. as 
02. a3 

03.19 
03.16 
02.63 
02.45 
02.36 

02.2  9 
01.70 
02.20 
02.45 
02.32 
02. cl 

02.  bj 

02.3  5 
02. bb 
03.24 
05.11 
03.11 

03.  33 
03.69 
04.32 
04.10 
04.22 
04.28 
04.29 

04.62 
04.76 

04.  64 
04.62 
04.62 


04.60 
O4.40 

o...5e 

04.52 
04.43 
04.36 
04.39 
04.  3B 
04.37 
04.34 
04.33 
04.2  6 
04.26 
04.2b 
04. IB 
04.16 
04.10 
O4.OS 
04.05 
04. O4 
04.03 
04.01 
Oj.97 
03.9  7 
03.97 


SiL 

33.47 

33.470 

33.54 

33.557 

33.450 

33.287 

3J.330 

33.32 

33. 31 3 

33.295 

33.313 

33.35 

33.356 

3J.372 

JJ.43; 

J3.44 

33.472 

33.527 

33.570 

3J.C63 

J}. 660 

;-.7hD 

J.'.  711 

i-.BOO 

33.825 

33.880 

33.95 

33.960 

33.980 

33.990 

33.99 

33.990 

34.15 

34.150 

34.220 

34.330 

34.330 

34.260 

34.31 

34.310 

34.310 

34.265 

34.355 

34.360 

34.377 

34.450 

34.46 

34.478 

34.487 

34.540 

34.56 

34.550 

34.680 

34.700 

34.835 

34.790 

34.630 

34.86 

34.90    P 

34.680 

34.910 

34.910 

34.92 

34.920 

34.910 

34.905 

34.920 

34.92 

34.917 

34.910 

34.920 

34.92 

34.920 

34.920 

34.920 

34.920 

34.91 

34.910 

34.910 

34.910 

34.900 

34.69 

34.890 

34.690 

34.890 

34.890 

34.89 

34.885 

34.680 


SluXA-T         OrNOPTH      SNO    VEL      0>rO 


P04     TOT   P 


26.23 
26.23 
26.2  7 
ib.  26 
26.28 
26.28 
2b. 42 
2b. 45 
26.46 
26.47 
26.56 
2b. bl 
26.61 
26. b4 
2c. 71 
26.71 
26.74 
.6.75 
2-. 79 
2b. S2 
2b. 64 
2i  .92 
26.  V.' 

:o.v7 

27.00 

27.07 

27.07 

27.14 

27.15 

27.17 

27.16 

27.16 

27.16 

27.24 

27.24 

27.30 

27.36 

27.36 

27.35 

27.40 

27.41 

27.42 

27.43 

27.66 

2  7.64 

27.47 

27.50 

27. SO 

27.50 

27.51 

27.52 

27.54 

27.54 
27.62 
27.60 

27.64 
27.63 

27.65 

27.66 

27.700 

27.65    • 

27.65 

27.67 

27. 6S 

27.68 

27.67 

27.66 

27,66 

27.69 

27.70 

27.70 

27.70 

27.70 

27.70 

27.71 

27.71 

27.71 

27.71 

27.71 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 
27.72 
27.72 


00.000 

00.016 


00.157 
00.179 


4477.1 
1477.2 
1476.0 
1478.2 
1475.6 
1471.2 
1467.2 
l46b.O 
146S;2 
1464.3 
1460.7 
1460.1 
I4b0.0 
1459.6 
1  4  -jb  .  4 
l45b.9 
14  58.9 
1460.4 
I4c0.7 
1402.5 
I'.tl.b 
Inc. .n 
141... 1 
141.0.8 
145s. 6 
2457.3 
1459.6 
1459.4 
1459.4 
1459.0 
1460.1 
1460. S 
1460.5 
1463.3 
1463.3 
1463.4 
1465.4 
1465.3 
1463.0 
S       1462.6 
1462.3 
1462.0 
1459.6 
1462.0 
1463.2 
1462 .b 
1464.2 
I       1465.3 
1465.4 
1465.7 
1467.6 
I      1467.4 
1467.4 
1468.9 
1470. b 
1473.6 
1473.0 
1473.7 
1474.4 

1476.3 
1477.7 
1477.2 
1477.6 
1477. c 
1477.9 
1477.7 
147b. d 
1478.8 
1478.9 
1479.1 
1479.5 
14  79.9 
14B0.0 
1480.2 
1480. B 
1460.8 
1481.1 
1461.2 

1461. 1 
14B1.S 

14B1.6 

1481. B 

14B1.6 

1482.2 

1482.6 

1482.9 

1483.1 

1463.1 

1483. 4 
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Table  II.     Observed  oceanograpliic  data  occupw-d  by  USCGO  EVERGREEN, 

8-28  May  1073.— ContiniiPfl 


NOOC         STtTION        Ollt 


stFio    31     am 

««< 

H73 

BOTOP    00940 

»I«    lEXP         06.9 

1 

3IR    HOT    PES 

UISD-CH 

07 

coKsec          01^2 

NOItn      OS 

SHIP   H 

<ET    BULB          06.2 

08 

1         2 

MINO-SPO 

20 

I IT           «3   13.SM 

34Y 

23 

0>T<    USE       1 

BtROHETR    1020.0 

SEA 

KIND-fOR 

LJNu      J«s   U      a 

najfl 

10. « 

IREl               05 

CLOJt 

1    T/A 

C(./T« 

meather 

11 

C»SINU»/I1H£ 

LVLTYP 

DEPIM 

TEHP 

SAL 

SIOU-T 

OTNOPTM 

SND    VEL 

OxtO 

PO 

STO 

00000 

05.71 

33.30 

26.27 

00 

.000 

1471  .7 

10.1 

oas 

00001 

05.71 

33.300 

26.27 

1471.7 

STJ 

00010 

05.74 

33.32 

26.20 

00. 

.016 

1471.9 

oes 

soon 

05.74 

33.320 

.6.28 

1  4  72  .  0 

oas 

00013 

00.94    P 

33.450 

26.6  30 

ots 

0001  s 

04.96 

33.450 

26.47    • 

1469.0 

OSS 

00015 

0.9.50 

33.350 

26.54 

1463.1 

ST^ 

0002  0 

03.(1 

33.44 

26.61 

00. 

.034 

1463.4 

OBS 

00020 

03.65 

33.500 

26.65 

1463.7 

06S 

aooi.. 

03.77 

33.570 

26.70 

1464.4 

06S 

00026 

04.0.. 

33.660 

26.74 

1465.7 

oes 

00028 

04.12 

33.653 

26.72 

1466.3 

STE. 

00030 

03.24 

33.55 

26.73 

00. 

,04  7 

1462.2 

oes 

00030 

02.5  9 

33.520 

26.73 

1461.1 

06S 

0003e 

02.66 

33.530 

26.76 

1455.7 

DBS 

0003e 

02.35 

33.500 

26.77 

1456.4 

oes 

000*1 

01.65 

33.460 

26.80 

1455.3 

oes 

000<>3 

01.46 

33.500 

<:6.83 

1454.5 

OBS 

ooots 

00.47 

33.450 

26.65 

1450.0 

OBS 

00049 

00.19 

33.490 

26.90 

1446.5 

STC 

oooso 

00.02 

33.47 

26.69 

00. 

.072 

1446.1 

ObS 

00051 

-    0.36 

33.450 

26.69 

1446.3 

OBS 

000S3 

-    0.61 

33.490 

26.94 

1445.3 

OBS 

00057 

-    0.66 

33.520 

26.96 

1445.1 

OBS 

OOOet 

00.13 

33.700 

27.07 

1445.2 

oes 

00072 

03.02 

33.560 

27.09 

1402.5 

SID 

00075 

03.51 

34.05 

27.10 

00. 

,059 

1464.8 

OBS 

00076 

03.68 

34.100 

27.11 

1400.4 

oes 

aoo7d 

04.74 

34.210 

27.10 

1470.2 

oes 

0007« 

04.91 

34.220 

27.09 

1470.9 

oes 

00081 

49.90    P 

34.210 

12.6704 

oes 

dOoe3 

04.66 

34.190 

27.09 

1470.0 

OBS 

00087 

04.33 

34.140 

27.05 

1468.5 

OBS 

000d« 

04.22 

34.150 

27.11 

1466.1 

OBS 

00091 

04. .12 

34.160 

27.11 

1465.0 

OBS 

00099 

05.41 

34.340 

27.13 

1473.4 

STO 

00100 

05.49 

34.35 

27.12 

00. 

,123 

1473.6 

oes 

00100 

05.55 

34.350 

27.12 

1474.1 

oes 

00104 

05.57 

34.360 

27.12 

1474.2 

oes 

00114 

06.49 

34.520 

27.13 

1476.3 

oes 

00119 

06.16 

34.460 

27.14 

1477.0 

DBS 

03123 

05.72 

34.440 

27.17 

1475.2 

sio 

00125 

05.60 

34.44 

27.16 

00. 

,147 

1474.6 

DBS 

0012  5 

05.55 

34.440 

27.19 

1474.6 

oes 

00133 

05.45 

34.460 

27.23 

1474.4 

oes 

00135 

05.75 

34.550 

.;7.25 

1475.7 

an 

00139 

05.04 

34.550 

27.24 

1476.1 

CdS 

001..2 

Oc.21 

34.630 

27.25 

1477.6 

STO 

00150 

06.36 

34.67 

27.26 

00. 

.169 

1476.6 

OBS 

00150 

06.37 

34.670 

27.27 

1476.6 

OBS 

00175 

06.41 

34.690 

27.28 

1475.2 

STO 

00200 

06.43 

34.79 

27.35 

00. 

,205 

14  75.8 

oes 

00201 

06.43 

34.790 

27.35 

1479.6 

oes 

002  IB 

06.15 

34.760 

27.36 

1475.0 

oes 

00222 

06.2  5 

34.620 

27.40 

2475.5 

OBS 

00224 

05.67 

34.790 

27.42 

1476.0 

OBS 

00230 

05.16 

34.690 

27.43 

1475.1 

OBS 

00239 

04.69 

34.660 

27.46 

1474.1 

oes 

00245 

06.03 

34.500 

27.49 

1475. i 

STO 

00250 

06.17 

34.52 

27.45 

00. 

,244 

1475.8 

OBS 

00251 

06.21 

34.920 

27.46 

1479.9 

oes 

00257 

05.76 

34.640 

27.46 

1476.1 

oes 

00262 

05.64 

34.690 

27.53 

1477.6 

oes 

00270 

05.21 

34.640 

27.55 

X476.1 

oes 

00276 

04.42 

34.700 

27.52    • 

1472.6 

oes 

00263 

04.2  0 

34.670 

27.52 

1471.9 

oes 

00269 

03.73 

34.610 

27.53 

1470.0 

OBS 

00297 

03.64 

34.620 

27.54 

1469.7 

STO 

00300 

03.54 

34.59 

27.53 

00. 

.275 

1465.3 

oes 

00302 

03.45 

34.65    P 

27.740 

oes 

00304 

03.39 

34.56C 

27.52    • 

1466.7 

OBS 

00350 

03.04 

34.550 

27.54 

1467.9 

OBS 

0036  7 

03.11 

34.570 

27.55 

1400.5 

oes 

003B0 

03.76 

34.690 

27.59 

1471.7 

SIO 

00..00 

03.76 

34.  70 

27.55 

00. 

.331 

1472.1 

oes 

00401 

03.76 

34.700 

27.55 

1472.1 

OBS 

00422 

03.67 

34.600 

27.66 

1473.3 

OBS 

00437 

04.13 

34.620 

27.65 

14  74.2 

OBS 

00451 

04.15 

34.83  0 

27.66 

1474. 7 

JTO 

00500 

04.22 

34.69 

27.70 

00. 

,362 

1475.5 

oes 

00502 

04.22 

34.690 

27.70 

1475.5 

oes 

00550 

04.32 

34.690 

27.65 

1477.1 

SIC 

ooeoo 

04.36 

34.92 

27.71 

00. 

,426 

1470.2 

DBS 

ootoi 

04.36 

34.920 

27.71 

1476.2 

OfS 

306  51 

04.33 

34.690 

^7.6> 

1476.6 

STO 

00700 

04.18 

34.51 

27.72 

00. 

,474 

1479.1 

OeS 

00  7  00 

04.16 

34.510 

27.72 

1479.1 

0-; 

3j7iO 

0...1i 

--  ■■ .  ^  1  0 

.7.7. 

^  ,.  f5.7 

STO 

J.tOJ 

04.06 

3  4.  >2 

27.74 

00, 

,51 

140U.2 

..■i 

0 ;  t .'  1 

C  06 

;  4 .  c .' : 

J7.74 

i*iij;i 

09S 

00653 

04.05 

34.510 

27.73 

:4i,i  .3 

oes 

00667 

03.99 

34.920 

27.75 

>•••! 

»••*• 

1461 .4 

INST    STO   RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    OIR  0  5    SSUARE       2 

DURATION  2    SOJARE    28 

ORIG    Oil    307  1    SOJARE     35 
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Table  II.     Observed  oceanoRraphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STiTiON      Data 


•EFia     31  am 

coNSet  Oiii 

lAT          oi  15 

IDNG      iti  It 


CASTNun/IIKE 


i           rEA<    147j 

BOIOP    00610            AM 

TEMP         10, 

,5            DID    hG I    PEA 

HINO-OIR    04 

INST    SID   RECORDEk 

TEN    50    1306 

}            NONTn      05 

Ship  e« 

•  ET 

6UL6         09, 

.0              04       1         2 

"HD-SPO    10 

TRACE    OIR                     0 

5    SyJARE       2 

4            OAY 

Zi 

DATA   USE 

1            BAftQHETO    1019. 

.9           SEA 

ilNO-fOK 

DURATION 

2    SOJARE    26 

<            M0j«    1 2.  J 

AREA 

05            CLOUO    I/A 

CL/I« 

UEAIHER       »1 

ORK    Oil    306 

1    SiJARE     39 

lklTVP 

DEPTH 

ItHP 

SAL 

S11.HA-T 

OYNDPTm       SNO    VtL 

OXYO              P04 

TOI    P         N02          N03 

SI03         PH 

STO 

OOOJJ 

05.26 

33.16 

26.23 

00.000       1464.7 

06  5 

OJJOl 

05.26 

33. ISO 

26.23 

1464.7 

SIO 

OJJIJ 

05.17 

33.17 

26.23 

00.018       1464.6 

055 

030U 

05.16 

33.170 

26.23 

1464.4 

OBS 

00013 

03.26 

33.110 

26.36 

1461 .4 

OSS 

0JJ15 

01.  7< 

32.960 

26.40 

1464.6 

065 

oa;)is 

00.17 

33.04  0 

26.54 

1447.7 

5ro 

OJOiJ 

-    0.32 

3j.0e 

26.54 

00.034       1446.6 

0B5 

aooio 

-    0.70 

33.104 

26.(3 

1443.6 

510 

00030 

-    1.27 

33.17 

26.70 

00.046       1441^3 

065 

00030 

-    1.29 

33.172 

26.70 

1441.3 

065 

OOO'.l 

-    1.42 

33.266 

26.76 

1441 .0 

Sff 

00050 

-    l.»0 

33.29 

26.60 

00.074      1441.2 

065 

00051 

-    1.39 

33.249 

26.61 

1441.3 

SIO 

01-075 

-    0.96 

33.46 

26.43 

00.104       1444.0 

065 

OOOIb 

-    0.95 

33.470 

26.43 

1444.0 

065 

00065 

-    0.93 

33.540 

26.99 

1444.4 

OBS 

00OS« 

-  :>.2i 

33.630 

27.03 

1447.9 

SIO 

00100 

00.05 

33.66 

27.04 

00.131       1449.3 

065 

00100 

00.09 

33.667 

27.05 

1449.5 

065 

00106 

00.56 

J3.760 

27.10 

1432.0 

OBS 

00110 

00.6', 

33.760 

27.04 

1452.3 

ObS 

OOIU 

01.20 

33.812 

27.10 

1454.4 

065 

OOllC 

04.96 

34.310 

27.15 

1471.6 

OsS 

00114 

06.07 

34.506 

27.16 

1476.7 

ObS 

OOIJI 

06.3  3 

34.550 

27.16 

1477.8 

JTO 

k<0125 

Ue.*-, 

34.66 

27.17 

00.155       1476.3 

3o5 

00125 

06.«.6 

34.657 

27.16 

1476.., 

CoS 

001-t 

Oc  .57 

34.570 

27.1. 

1479. ^ 

SIO 

0016  0 

06.61 

34.65 

27.19 

00.176       1460.3 

065 

00150 

06.64 

34.660 

21.19 

1480.4 

065 

001  S-. 

07.04 

34.660 

27.16 

1461.3 

OBS 

00161 

07.01 

34.69  3 

27.20 

1481.3 

065 

00165 

06.41 

34.56C 

27.17   • 

1476.4 

OBS 

00171 

06.36 

34.550 

27.17 

1476.7 

065 

00173 

05.99 

34.520 

27.20 

1477.2 

06  5 

00175 

05.90 

34.640 

27.22 

1476.  4 

OBS 

00176 

05.65 

34.570 

27.25 

1476.6 

065 

001&.t 

06.  IS 

34.650 

27.27 

1478.4 

065 

00192 

06.09 

34.640 

27.26 

1476.1 

510 

002  00 

06.16 

34.65 

27.27 

00.222      1476.6 

065 

00201 

06.19 

34.650 

27.27 

1478.7 

065 

00226 

06.03 

34.710 

27.34 

1476.5 

065 

002j« 

05.76 

34.690 

27.36 

1477.6 

06  5 

00247 

05.66 

34.605 

27.44 

1476.4 

SID 

00250 

04.96 

34.67 

2T.44 

00.260       1474.5 

065 

00255 

04.07 

34.563 

27.45 

1470.7 

oes 

00257 

04.0s 

34.570 

27.46 

1470.8 

065 

00262 

03.19 

34.460 

27.46 

1467.0 

OBS 

002  77 

02.97 

34.464 

27.50 

1466.4 

510 

003  00 

02.93 

34.47 

27.49 

0J.29J       i4oe.5 

065 

00300 

02.93 

34.473 

27.49 

1466.5 

065 

00325 

02.69 

34.443 

27.51 

1466.8 

065 

00327 

03.15 

34.550 

27.53 

1466.0 

065 

00529 

03.20 

34.560 

27.54 

i4ua.3 

oes 

00331 

03.63 

34.660 

27.54 

1470.3 

065 

00350 

03.94 

34.693 

27.57 

147i.0 

SIO 

00«00 

04.39 

34.83 

27.63 

00.349       1474.9 

065 

OO'.O. 

04.40 

34.633 

27.63 

1474.4 

065 

00«51 

04.51 

34.690 

27.67 

14  76.3 

SIO 

00500 

04.32 

34.64 

27.69 

00.398       1476.3 

065 

00500 

04.32 

34.640 

27.69 

1476.3 

065 

00550 

04.22 

34.690 

27.70 

14  76.7 

5TD 

00600 

04.12 

34.89 

27.71 

00.444       1477.1 

065 

OOoOl 

04.12 

34.893 

27.71 

1477.1 

065 

00651 

04.11 

34.410 

27.72 

1477.9 

SIO 

00700 

U4.09 

34.91 

27.73 

00.489       1478.7 

065 

00  700 

04.09 

34.915 

27.73 

1478. 7 

065 

00750 

04.06 

34.920 

27.74 

1479,4 

SIO 

00600 

04.06 

34.91 

27.73 

00.534       1460. 2 

065 

00601 

04.06 

34.910 

27,73 

1460.2 

065 

00603 

04.06 

34,920 

27.74 

1400.3 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC    STtTJON    0<T> 


KEFIO      il       ii3i 

>t4i 

1*7j 

BOIOP     00o50 

AlO 

lEHP         09.0 

OIX    NOT    PE*           HINO-Olft    10 

CONStC              lUi 

HONTi 

1      05 

SnlP    EV 

«tT 

6ULB        08.5 

09 

1         3              KlNO-SPD   12 

LtJ           «3   20. »N 

Oil 

23 

DATA    USE      1 

6AR0«ET«    1019. B 

SEA 

41N0-PQP 

LOhO      JoS   ;6      ■ 

nOj» 

U.« 

tact              05 

CLOUO    T/A 

CL/T« 

HEATmER      >1 

CA&TNUM/r IME 

L»l.t>P 

DtPIrt 

TcKP 

SAL 

SIOBA-T 

OITNOPTH 

SNO    VCL      OAVO             PO 

STO 

0i0d:> 

03.71 

52.90 

00.000 

1462.8 

13.6 

OH 

00001 

03.71 

32.900 

1462.6 

$10 

OOOIJ 

03.70 

32.94 

00,018 

1463,0 

an 

003U 

03.57 

52.950 

1*62.5 

DBS 

00013 

03.3<> 

32.900 

1461,4 

DBS 

OOOIS 

02. 6< 

32.840 

1459,1 

OBS 

00017 

01.81 

32.720 

1454,6 

OsS 

00019 

-    0.13 

32.9'.0 

1446,1 

STO 

00020 

-    0.<ii 

33.00 

00.035 

1444,9 

OBS 

00020 

-    0.64 

33.040 

1444,0 

STO 

0003  0 

-  o.«e 

33.11 

00.060 

1442.6 

OBS 

00030 

-    1.00 

33.110 

1442.5 

STO 

COiO 

-    1.50 

33.16 

00.077 

.441 .5 

OBS 

OOOSl 

-    1.31 

35.170 

1441,5 

STO 

0007S 

-    1.41 

33.29 

00.110 

1441.6 

OBS 

00076 

-    1.42 

33.290 

1441,6 

OBS 

00047 

-    1.51 

33.322 

1441,4 

SIO 

00100 

-    1.51 

33.32 

00.141 

1441.6 

OBS 

00100 

-    1.51 

33.320 

1441,6 

STO 

0012S 

-    1.26 

33.44 

00,170 

1443,3 

OBS 

0012S 

-    1.25 

33.440 

1443,4 

STO 

OOISO 

-    0.83 

33.51 

00,196 

1445,8 

OBS 

OOISO 

-    0.76 

33.530 

1446,1 

ObS 

OOlSl 

-    0.14 

33.702 

1444,2 

OBS 

00159 

01.41 

33.805 

1456,6 

OSS 

00163 

01.81 

33.850 

1458,5 

OBS 

00167 

03.15 

3... 000 

1464.6 

oas 

OOJ75 

03.47 

34.090 

146o,3 

CBS 

00177 

03.54 

34.095 

1466,6 

oes 

00176 

04.18 

34.205 

1469,5 

OdS 

00160 

04.26 

34.230 

1469,9 

:bs 

001  OK 

04,66 

34.290 

1471,8 

38  s 

00^2 

04. S3 

34.3j7 

1473.0 

OeS 

OOlto 

0-..9O 

3... 330 

1473.1 

STO 

002  03 

05.30 

34.35 

27.14    • 

00,249 

14  74,7 

OBS 

00201 

05.31 

34.350 

1474.7 

OBS 

00203 

05.27 

34.400 

147,, 7 

OtS 

00207 

05.77 

34.475 

1476,4 

OBS 

00213 

05.47 

34,467 

1475,7 

OBS 

0022'. 

04.44 

34,320 

1471,5 

OBS 

00226 

04.30 

34.310 

1470,4 

OBS 

00228 

03.59 

34.283 

1464,6 

uBS 

0023'> 

02.97 

34,175 

1465,2 

STO 

002S0 

02.41 

34.22 

00.^92 

1463,1 

OBS 

00251 

02.38 

34,220 

1463.0 

OBS 

00277 

02.30 

34,348 

1463.3 

OBS 

002BS 

02.73 

34,507 

1465.5 

OBS 

002(6 

03.24 

34,650 

1468.1 

STO 

00  300 

03.31 

34,66 

00,32  4 

1468.4 

OBS 

003  00 

03.36 

34.667 

1468.6 

OBS 

00350 

03.6  2 

34.760 

1471.5 

STC 

OOoOO 

03.69 

34,83 

00,373 

1472.7 

OBS 

00«03 

03.89 

34,830 

1472.8 

OBS 

OO^Sl 

03.92 

34.84  0 

1473.7 

$10 

00500 

03.88 

34.88 

00,416 

1474.4 

OBS 

00  502 

03.86 

34.680 

1474.5 

OBS 

00550 

03.9- 

34.905 

1475.5 

STO 

006  00 

03.92 

J4.S1 

00,460 

1476.3 

OBS 

00601 

03.92 

34.907 

1476,3 

DBS 

006  •>> 

03.94 

34.520 

1477,2 

• 

INST    STO  kCCOIlOeit  TdN   SO    1306 

TRACE    DII.  0  5    SbJARE      2 

DURATION  2   SOUARE    28 

ORIO    Oil   309  1    SOOARE    34 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


IIEFIO      31  i3S5 

COhSEC  3125 

L>T           «1  22. M 

lOhi       J<.9  Jl.Sa 


CtSTKjx/riHE      4.VLTVP 


IS.l 


N    C 

IOC         S    I    < 

T    I    0   N 

0    A   I 

A 

»£»< 

1573 

BOIOP    001«0 

<1« 

IE«P        10.0 

OIK    MCI    PEd 

KINO-OIK 

09 

INSI    SIO  (ECOKOEIl 

T; 

IN    SO    1306 

iioxrH    ^5 

Ship   EV 

«EI 

BULB        09.0 

09 

2        2 

■  INO-SPO 

12 

IKACE    Oik                     0 

5 

SyJARE      2 

Dtr 

2j 

D<IA   USE      1 

BiKOMEIK    1014.6 

SEA 

■rlNO-FOK 

DUBAIION 

2 

SjJAKE    2B 

HOJ« 

15.1 

AKEi             05 

CLOUO    T/4 

CL/Td 

HEAIHER 

11 

OHIO    Oil   310 

1 

SgoAAE    39 

.»LTy? 

OtPlM 

TEMP 

SAL 

SISHA-I 

ontopiM 

SNO    V2L 

Qxro 

P04 

lOI    P   _    N02         <.03 

SI03 

H 

SIO 

00  J  00 

03. «  7 

32.94 

26.16 

00.000 

1464.0 

DBS 

00003 

03.57 

32.940 

26.16 

1464.0 

5T3 

00010 

03.  a  7 

32.94 

26.16 

00.016 

1463.7 

Obi 

00011 

03.65 

32.940 

26.19 

1463.6 

DBS 

00013 

02.5  7 

32.060 

26.24 

1456. 1 

OdS 

00015 

01.  5  J 

32.600 

26.24 

1455.2 

oe< 

OjOII 

01..;t. 

32.1140 

26.31 

1452.7 

OoS 

UbJlS 

01.  0*. 

32.114  0 

26.33 

14:>1  .6 

SIJ 

j:,m 

00.  0.. 

S;.^'. 

2  6.34 

00.036 

1«50.4 

uBi 

Ouu.'O 

00.1  u 

J..(^^0 

2i  .35 

1  4  ,',  .  4 

ODS 

00022 

30.20 

32.967 

26.46 

1447.6 

SIO 

00050 

-   o.oa 

32.96 

26.49 

00.05^ 

1446.6 

oes 

00030 

-    0.04 

32.960 

26.49 

1446.5 

OBS 

0003a 

-   0.22 

32.960 

26.51 

1446.1 

ili 

00050 

-    0.«3 

33.09 

26.62 

00.062 

1443.6 

OBS 

00051 

-    O.BB 

33.09  5 

26.63 

1443.4 

SIO 

00075 

-    1.28 

33.17 

26.70 

00.117 

1442.0 

JBS 

00076 

-    1.29 

33.170 

26.70 

1442.0 

SIO 

00100 

-    !.♦! 

33.29 

26.60 

00.149 

1442.0 

OBS 

00100 

-    1.41 

33.266 

26.60 

1442.0 

SIO 

00125 

-    l.*J 

33.32 

26.62 

00.16  0 

14*2.4 

OBS 

00125 

-   1.43 

33.316 

26.63 

1442.4 

OBS 

00131 

-    1.45 

33.315 

26.62 

1442.4 

SIO 

00150 

-    1.29 

33.45 

26.93 

00.210 

1443.6 

06  S 

00150 

-    1.27 

33.453 

26.9  3 

1443.7 

OBS 

OOlol 

-    0.54 

33.650 

27.06 

1447.6 

OBS 

00163 

-   0.01 

33.660 

27.05 

1450.1 

OBS 

00175 

00.35 

33.760 

27.11 

1452.1 

OBS 

00iB6 

00. Bs 

33.675 

27.17 

1454.7 

• 

KEFIO  31  <355 
CONSEC  0126 
lAI  43  23  N 
lONO   049  3  4   • 


»EA»  1973 
MONIH  OS 
DA*    23 

HOJl    15.7 


BOIOP    00064 
SKIP   EV 
OAIA  USE      1 
AREA  05 


AID    TEMP  n.B 

VEI  BUie  09.2 
•  AROMEII)  1019.6 
CLOUO    I/A 


DIP    HOI  PE«          MINO-OIK   10  INSI    STO  RECODDEft  TcN   S«   130t 

10       2  2               klND-SPO    12  IHACE    OIK                       0  5    SbJAIlE       i 

SEA  alNO-POIl  OUKAIION  2    SOJaRE     2B 

CL/m  kEAIHER      II  OXIO    oil    311  1    SOOARE    39 


CRSTkJN/IlNE      LVlDP        OEPIH 


SIONA-I  OTNOPIH      SND    VEl       OXTO 


P04       lOI     P 


SID 

00000 

03.51 

32c 

26 

00, 

.000 

1461. 

OBS 

00003 

03.51 

32. 

.63  0 

26 

1461, 

SIO 

00010 

03.3k 

32, 

26 

00, 

,019 

1461, 

OBS 

00011 

03.34 

32, 

.83  7 

26, 

1461 

OBS 

00017 

03.13 

32, 

,610 

26, 

1460, 

SIO 

00020 

02.76 

32. 

26, 

00, 

.03  7 

1459, 

OBS 

00020 

02.64 

32, 

.663 

26 

1458, 

OBS 

00024 

02.11 

3... 

.  fc66 

26, 

1456, 

SIO 

00030 

Oi.39 

J... 

26 

00. 

,055 

2  4  53. 

Ot>S 

OoOlO 

01.33 

32, 

,666 

26, 

14  52, 

063 

0303e 

00.75 

3t , 

,930 

2b, 

1450, 

Co» 

OOU*k 

0U.16 

32, 

,975 

26, 

1*47 

O-.S 

000*0 

-    O.ii 

31. 

5t3 

2  J, 

14*6. 

OSS 

00049 

-    0.91 

33. 

,105 

26, 

1443, 

SIO 

00050 

-    0.91 

33. 

26, 

00, 

,066 

1443. 

OBS 

00051 

-    0.91 

33, 

!ll2 

26. 

1443, 

OBS 

00  059 

-   0.91 

33. 

,116 

26, 

(•*•• 

1443. 

a 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


^ 

1   0   0   C        5    1 

Alio 

N         DA 

T     A 

KEFID      Jl       o3»i 

t£«) 

1473 

BOIOP    OOlc.5 

lis 

TEMP         07.8 

Om   HOI    PE« 

«INO-OI» 

09 

CONStC               0U7 

NONTi 

1      05 

SHIP    t» 

«ET 

BULB         07.0 

14 

1         2 

alSO-SPO 

16 

l.»T            «i    H       H 

3>r 

ii 

0«T>    USE       1 

SmOMETB    1014.3 

SEA 

■UNO-EOft 

LCKw      «..>    »i.5« 

HJJ4 

Lt.i 

IKEA               05 

ClOUO     I/A 

LL/Tk 

dEAlHEK 

XI 

CiSTNim/IIKE 

LVLllrP 

06  Pin 

lEHP 

SAL 

SIOHA-I 

D»NOPTh 

SNO    VEL 

OXVO 

PO 

SIO 

OOJJJ 

03. 7e 

32.87 

20.14 

00.000 

1463.1 

U.^ 

oes 

00003 

03.7a 

32. 1)70 

26.14 

1463.1 

oes 

00004 

03.53 

32.825 

26.13 

1462.1 

SIO 

OOOIO 

03. «2 

32.  B2 

26.14 

00.019 

1461.6 

JSi 

00011 

03.13 

32.825 

26.16 

1460.4 

OBS 

00013 

02.(1 

32.B41 

26.20 

1464.1 

DBS 

OOOiS 

01.41 

32.445 

26.36 

1466.3 

SIO 

O0020 

01.6  7 

32.97 

26.40 

00.036 

1453.4 

oes 

OOOIO 

01.5  0 

32.478 

26.41 

1453.6 

SIO 

00030 

00. i'. 

32.48 

26.47 

00.052 

1449.6 

an 

00030 

00.46 

32.475 

26.4  7 

1444. > 

OBS 

00034 

-    0.04 

32.490 

26.51 

1446.4 

SIO 

00060 

-    0.51 

33.06 

26.60 

0J.083 

1445.1 

OSS 

00051 

-    0.55 

33.090 

26.61 

1444.4 

SIO 

00075 

-    1.17 

33.20 

26.72 

00.117 

1442.6 

QBS 

00070 

-    1.14 

33.200 

i6.72 

1442.6 

SIO 

00100 

-    1.29 

33.21 

26.73 

OO.ISO 

1442.5 

OBS 

00100 

-    1.29 

33.208 

26.73 

1442.5 

DBS 

00121 

-    1.40 

33.307 

26. B2 

1*42.4 

SIO 

001Z5 

-    1.38 

33.33 

26.8  3 

00.162 

1442.6 

OBS 

00125 

-    1.35 

33.337 

26.64 

1442.8 

OBS 

00129 

-     1.00 

33.457 

26.42 

1444.7 

SIO 

00150 

-    0.66 

33.54 

2C.4B 

00.211 

1446.6 

OJS 

00150 

-    0.O6 

33.54  7 

26.96 

1446.7 

OoS 

00  U  3 

00.10 

33.6B6 

27.06 

1450.6 

INST    STO  DECOROEfc  TEN    SO    1306 

TRACE    Oik  0  6    SOJADE       2 

DURATION  2    SdUARE    28 

ORIG    Oil    312  1    SOJADE    34 


P04      lOT    P 


BcFIO      31  8356 

CONSEC  0126 

lAT           43  14.5N 

LONO      044  33      a 


TEAS 

1573 

BOIDP    00362 

AIR 

lENP         07.8 

OIR    HOT    PER           HIND-DIR    04 

MONIM       06 

Snip    EV 

WET 

BULb          07.6 

04 

1         2              «IND-SPO    13 

OAT 

23 

DATA    USE       1 

BASOhETR    1016.6 

SEA 

BINO-fOR 

HOUR 

17.1 

AREA               06 

CLOUO    T/A 

CL/IR 

HEATHER      XI 

.«LHP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIOHA-I 

OYNOPIH 

SNO    VEL      OxrG             PO' 

SIO 

00000 

04.26 

32.68 

26.10 

00.000 

1*65.1 

OBS 

00003 

04.26 

32.685 

26.10 

1465.2 

OBS 

00004 

04.21 

32.697 

26.12 

1465.1 

SID 

00010 

04.19 

32.68 

26.11 

00.014 

1466.0 

QBS 

00011 

04.01 

32.860 

26.11 

1464.2 

OSS 

00015 

02.64 

32.417 

26.28 

1456.5 

SID 

00020 

01.97 

32.96 

26.36 

00.037 

1455.7 

DBS 

o:>o:o 

01.65 

32.966 

26.40 

1465.2 

OBS 

J0024 

01.35 

32.496 

26.44 

1453.0 

]BS 

joo:a 

00.66 

32.94  3 

26.46 

1460.4 

STJ 

00030 

00.40 

33.01 

26.51 

00.063 

1446.6 

OiS 

00030 

00.27 

ij.027 

26.62 

1446.3 

OBS 

00032 

-    0.02 

33.100 

26.60 

1447.1 

OBS 

00036 

-    0.19 

33.136 

26.63 

1446.4 

OBS 

00038 

-    0.62 

33.133 

26.66 

1444.5 

DBS 

0004  0 

-    0.79 

33.130 

26.65 

1443.7 

SIO 

00050 

-    1.04 

33.19 

26.71 

00.082 

1442.8 

OBS 

00051 

-    1.07 

33.147 

26.72 

1442.7 

OBS 

00066 

-    1.40 

33.160 

26.71 

1441 .3 

STO 

00075 

-    1.46 

33.31 

26.82 

00.114 

1441.3 

OBS 

00076 

-    1.49 

33.322 

26.83 

1441.3 

OBS 

00041 

-    1.58 

33.343 

26.85 

1441.1 

SIO 

00100 

-    1.57 

33.34 

26.84 

00.144 

1441.3 

OBS 

00100 

-     1.56 

33.335 

26.84 

1441.4 

STO 

00125 

-    l.io 

33.48 

26.45 

00.173 

14«3.9 

DBS 

0012  5 

-    1.15 

33.483 

26.45 

1443.9 

$10 

00160 

-    0.44 

33.44 

26.95 

00.201 

1*45.1 

OBS 

00150 

-    0.44 

33.440 

26.45 

1445.1 

OBS 

00163 

-    0.82 

33.560 

26.44 

1446.2 

OBS 

00165 

-    0.5^ 

33.546 

26.98 

1447.6 

OBS 

00164 

00.00 

33.675 

27.06 

1450.2 

Obi 

00172 

00.30 

33.  666 

27.05 

1451.7 

DBS 

00176 

00.23 

33.660 

27.06 

1451.4 

DBS 

Oulb4 

00.66 

33.645 

27.16 

1463.7 

OBS 

00186 

01.24 

23.840 

27.16 

1466.7 

SID 

00200 

01.30 

33.89 

27.16 

00.252 

1466.9 

OBS 

00201 

01.31 

33.900 

27.16 

1467.0 

DBS 

00216 

01.64 

34.126 

27.32 

1459.1 

DBS 

00226 

01.52 

34.140 

27.34 

1456.7 

SIO 

00250 

01.7  7 

34.20 

27.37 

00.243 

1460.3 

CBS 

00251 

01.79 

34.204 

27.37 

1460.4 

DBS 

00276 

02.10 

34.240 

27.38 

1462.2 

SIO 

0O3OJ 

02.52 

34.45 

27.51 

00.326 

1464.6 

OBS 

003  00 

02.54 

34.460 

27.52 

1464.8 

OBS 

00327 

03.04 

34.570 

27.56 

1467.6 

OBS 

00360 

03.33 

34.720 

27.65 

1464.4 

OBS 

00359 

03. ••4 

34.715 

27.64 

1470.0 

• 

INST    STO   RECORDER  TEN   SO    13U6 

TRACE    DIR  D  5    S0UAR2       2 

DURATION  2    ^UUARE    28 

DRIG    Oil    313  1    SdUARE    34 


P04     roT   P 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STITIOK        0»T« 


HEFIO      jl       OSS 
CONScC  i.ii 

Lkl  «}   13     h 


>E>< 

1S73 

BOTOP    00**3            HR 

TE"P        09.2 

1 

DIR    HOt    PER            NlND-OlR    0> 

INST    STO   RECOROER 

TEK    SO    1306 

MONTH      05 

SHIP    EV 

KET 

ajLB         08.2 

09 

1         2              KIND-SPO    13 

TRACE    OIR                     0 

5    SCjARE       2 

OH 

23 

OtTt    USc 

1           BlIIOnEIR    101B.5 

SEA 

KIKO-FDR 

bURATlON 

2    SQUARE    28 

hOJ^ 

IB. 3 

AREA 

05           CLOUD    t/» 

Cl/TR 

HEATHER      Kl 

GklO    Oil    31* 

1    SQJARE    39 

IWLTYP 

ttPlH 

TEKP 

SAL 

S1GM4-T 

0»NOPTn 

SNO    VEL       OxrO              P3* 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PH 

STO 

00  J  00 

OB.iB 

33.67 

26.22 

00 

.000 

1*81.9 

DBS 

OJOOl 

OB. 18 

33.670 

26.22 

1*81.9 

sto 

OOOiO 

OB.  02 

33.68 

26.26 

00 

.018 

1*81.* 

ots 

00011 

07. S9 

33.681 

26.26 

1*81.* 

OBS 

00013 

08.0* 

33.680 

26.25 

1*81.6 

SIu 

00020 

07.11 

33.56 

26.29 

00 

.03  5 

1*77.5 

DBS 

000<.J 

Ot>.BB 

33.525 

26.30 

1*77.0 

DBS 

0002* 

05. (>0 

33.333 

26.31 

1*71.7 

Sto 

0003  0 

0*.B8 

33.*5 

26. *9 

00. 

.05^ 

1*68.9 

DBS 

00030 

0*.82 

33.*60 

26.50 

1*68.7 

□  dS 

0003". 

0*.*3 

33.*62 

26.56 

1*67.2 

Obi 

000311 

03.20 

33.*li 

26.62 

1*61. "i 

ObS 

000>.0 

03.5* 

33.530 

26.69 

1*63.6 

OdS 

000*1 

03.5c 

33.560 

20.71 

1*63.7 

JcS 

OiO*" 

0...^e 

53.656 

2t  .71 

l*o6.9 

Joi 

000*7 

03. Si 

3  J.  53  0 

26.69 

1*63  .6 

sto 

00050 

Oi.'iZ 

33. *1 

26.73 

00, 

.081 

1*36.6 

o=s 

00053 

00. tt 

33.335 

26.75 

1*51.0 

OJS 

00055 

00. *6 

33.330 

.0.76 

1450.0 

3cS 

00057 

00.0.. 

ij.372 

..6.B1 

1**0.2 

;3S 

0005  « 

00.2. 

^3. .96 

15.90 

1**9 .3 

■IcS 

C:::2 

01 .:« 

;-..572 

.C.90 

1*5*. 1 

3BS 

oooce 

02. *3 

33.712 

26.93 

1*59.5 

DBS 

00070 

02.05 

33.663 

26.92 

1*57.8 

oes 

00072 

01.57 

33.670 

26.93 

1*57.5 

DBS 

0007* 

02.52 

33.763 

26.96 

1*60.1 

Sto 

00075 

02. *B 

33.75 

26.95 

00. 

.ill 

1*59.9 

OSS 

00078 

02.39 

33.720 

26.9* 

1*59.5 

OBS 

000B7 

02.72 

33.901 

2  7.06 

1*61.3 

OBS 

000«1 

03.55 

33.997 

27.06 

1*65.1 

Sto 

00100 

03.87 

3*.  00 

27.03   • 

00. 

.138 

i*66.6 

OBS 

OOiOO 

03.87 

3*. 000 

27.03 

1*66.6 

DBS 

00102 

03.85 

33.990 

27.02 

1*66.6 

OBS 

0010* 

03.01 

33.885 

27.02 

1*62.9 

Sto 

00125 

02.51 

3*.  00 

27.15 

00. 

,163 

1461.2 

OBS 

00125 

02.50 

3*. 002 

27.15 

1*61.1 

OBS 

001*0 

03.28 

3*. 165 

27.22 

1*65.0 

OBS 

001*6 

03.79 

3*. 2*0 

27.23 

1*67.* 

OBS 

001*B 

03.92 

3*. 2*0 

27.21 

1*67.9 

Sto 

00150 

0*.19 

3*. 3* 

27.27 

00, 

,185 

1*69.2 

OBS 

O0150 

a*.26 

3*. 367 

27.28 

1*69.6 

OBS 

0015* 

0*.67 

3*.*58 

27.28 

1*72.3 

OBS 

00171 

05.32 

3*. 515 

27.27 

1*7*. 5 

ots 

00175 

02.06 

3*. 117 

27.28 

1*60.2 

Sto 

002  00 

01.82 

3*. 20 

27.37 

00. 

,22i. 

1*59.7 

OBS 

00203 

01.79 

3*. 210 

27.38 

1*59.6 

OBS 

00217 

01.9* 

3*. 2*0 

27.39 

1*60.5 

OBS 

00220 

02.2* 

3*. 323 

27. *3 

1*62.0 

OBS 

^i22» 

02.30 

3*. 320 

27. *3 

1*62 .* 

sro 

00250 

32.09 

3*.  36 

27. *8 

00. 

.256 

1*61.9 

OBS 

00251 

02.08 

3*. 367 

27. *8 

1*61.9 

OSS 

a026B 

02.3  7 

3*.**  5 

27.52 

1*63.5 

OSS 

00272 

02.8* 

3*. 517 

27.5* 

1*65.7 

OBS 

0027t 

02.92 

36.510 

27.52 

1*66.1 

OBS 

002S1 

03.03 

3*. 507 

27.51 

1*66.9 

sto 

003  OO 

03.32 

3*.  56 

27.53 

00. 

286 

1*68.3 

OBS 

00302 

03.39 

3*. 576 

27.53 

1*68.7 

OBS 

00325 

03.  c* 

3*. 700 

27.61 

1*70.3 

OBS 

003** 

0*.01 

3*.  730 

27.59 

1472.2 

DBS 

00350 

0*.01 

3*.  730 

27.59 

1*72.3 

OsS 

00375 

0*.15 

3*. 850 

27.67 

1473.5 

Sto 

00*00 

0*.17 

3*.B* 

27.66 

00. 

3*2 

1473.9 

OBS 

00*01 

0*.17 

3. .8*0 

27.66 

1474.0 

OBS 

Ou*26 

0*.21 

34.912 

27.72 

1474.6 

JBS 

00**1 

0*.2i 

3*. 910 

27.71 

•  ••a 

1*74.9 

• 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


NOOC  STITJDN         DiT> 


coNSec         j:3j 

1>T  «3    03. iN 

LONC      iSi    li.it 


»t»* 

1S73 

eoiop  ooc 

)23       im 

TEMP         13.2 

Ulfc    hbT    PtR 

«1N[>-Ul« 

22 

HONTn      OS 

SHIP    tV 

uei 

BULB          11.0 

22 

1      ; 

•IND-SPO 

13 

Stl 

23 

0>U   USE 

1        etROHEiii  loie.o 

SEA 

•lIND-FJR 

HOdK 

1».3 

tREt 

05           CLOUb    T/A 

1 

LL/TP 

HEAlhlER 

XI 

twn»p 

oecin 

line 

SAL 

SIOHA-T 

OYNDPIM 

SNO    VEL 

OxrG 

PO 

STO 

00000 

06.21 

33.11 

^6.06 

00 

.000 

1473.4 

oes 

00001 

06.21 

33.110 

26.01: 

1473.5 

oes 

00003 

06.21 

33.090 

2  6.04 

1473.5 

an 

00007 

06.  IJ 

33.093 

26.05 

i473.2 

on 

oooos 

05. e« 

33.260 

26.21 

1472.5 

SIO 

00010 

05.44 

33. 2e 

26.22 

00 

.019 

1472.7 

oes 

00011 

06.05 

33.350 

26.27 

14  73.3 

aas 

00013 

06.12 

33.470 

26.35 

1473.0 

06S 

OOOIS 

05.94 

33.446 

26.36 

1473.0 

OBS 

00017 

05.10 

JJ.510 

26.51 

1464.7 

sro 

000^0 

04.91 

3i.54 

26.55 

00 

.03  5 

1469.0 

oes 

00020 

04. Bb 

33.547 

26.56 

146S.8 

STD 

00030 

04.40 

33.66 

26.70 

00 

.050 

1467.2 

06S 

00030 

04.  39 

33.670 

26.71 

1467.2 

SIC 

00050 

04.94 

34.04 

46.94 

00 

.074 

1470.3 

oes 

OOOSl 

04.96 

34.040 

26.44 

1470.5 

OoS 

00O57 

04.53 

34.022 

26.97 

146B.8 

oes 

00060 

03.90 

34.019 

27.04 

1466.1 

OSS 

000i><> 

03.70 

34.027 

27.07 

1465.3 

OSS 

00066 

03.79 

34.020 

27.06 

1465.8 

DBS 

00070 

05. OS 

34.274 

27.11 

1471.5 

OBS 

00072 

05.45 

34.340 

27.12 

1473.2 

SIO 

00075 

05.42 

34.35 

27.13 

00 

.100 

1473.1 

oes 

000  76 

05.41 

34.34S 

27.13 

1473.1 

DBS 

000B7 

05.53 

34.3S0 

27.14 

1473.6 

OBS 

00095 

04, 2S 

34.165 

27.12 

1468.5 

SIO 

00100 

04.15 

34.22 

27.17 

00 

.124 

1468.1 

OBS 

00100 

04.12 

34.230 

27.18 

1468.0 

OBS 

00102 

04.2  6 

34.267 

27.20 

1468.7 

OBS 

00104 

04. 6  d 

34.329 

27.20 

1470.5 

OoS 

OOll'Z 

04.90 

34.342 

27.19 

1471.6 

GoS 

00116 

04.61 

34.300 

27.19 

1470.4 

SID 

OOliJ 

0.1.76 

34.35 

27.21 

00 

.146 

1471.2 

OBS 

00125 

04.79 

34.363 

27.22 

1471.4 

OBS 

00131 

05.22 

34.490 

27.27 

1473.4 

SIO 

00150 

05.37 

34.57 

27.31 

00 

.167 

1474.4 

OBS 

00150 

05.3  7 

34.56S 

27.31 

1474.4 

oes 

00173 

05.42 

34.570 

27.31 

1475.0 

OBS 

00177 

05.15 

34.530 

27.31 

1473.9 

OBS 

ooieo 

04.96 

54.490 

27.30 

1473.1 

OBS 

OOISO 

04.06 

34.3S0 

27.31 

1469.4 

SIO 

o:>2:)0 

03.69 

34.43 

27.39 

00 

.205 

1468.1 

OBS 

00201 

03.63 

34.434 

27.40 

1467.4 

OSS 

00209 

03. 3S 

34.400 

27.34 

1466.4 

OBS 

00226 

03. e2 

34.520 

27.44 

1469.2 

OBS 

00243 

04.3a 

34.610 

27.46 

1471.9 

Sli) 

00230 

04.29 

34.57 

27.44 

00, 

.240 

1471.6 

oes 

00251 

04. 2e 

34.570 

2  7.44 

1471.6 

OSS 

00255 

04.25 

34.5B5 

27.45 

1471.5 

OBS 

00276 

03.35 

34.570 

27.53 

1468.1 

OSS 

002S5 

03.39 

34.5S0 

27.54 

146B.5 

oes 

00293 

03.0.. 

34.560 

27.55 

1467.0 

SIO 

00300 

03.  IS 

34. 5B 

27.55 

00, 

.271 

1467. e 

oes 

00300 

03.20 

34.560 

27.55 

1467. S 

OBS 

00325 

03.66 

34.725 

27.62 

1470.4 

OBS 

00350 

04.15 

34.630 

27.66 

1473.0 

OSS 

00375 

04.38 

34.650 

27.65 

1474.4 

SIO 

oo<.oa 

04.51 

34.93 

27.70 

00. 

,32^ 

1475.5 

OBS 

00I.01 

04.51 

34.930 

27.70 

1475.5 

OBS 

00426 

04.51 

34.910 

27.66 

1475.4 

oes 

00451 

04.55 

34.420 

27.68 

1476.5 

oes 

00475 

04.42 

34.930 

27.71 

1476.4 

SIO 

00  500 

04.40 

34.94 

27.72 

00. 

,366 

1476.7 

oes 

005  00 

04.40 

34.940 

27.72 

1476.7 

OBS 

00525 

04.36 

34.930 

27.71 

1476.9 

OBS 

00550 

04.35 

34.410 

27.70 

1477.3 

OsS 

00576 

04.33 

34.910 

27.70 

1477.6 

STD 

00600 

04.31 

54.91 

27.70 

00. 

412 

1477. « 

oes 

00601 

04.31 

34.410 

27.70 

147B.0 

oes 

00626 

04.31 

34.910 

27.70 

1478.4 

DBS 

00651 

04.26 

34.410 

27.71 

147S.6 

OBS 

00675 

04.19 

34.410 

27.72 

1478.7 

SIO 

00  700 

04.15 

34.91 

27.72 

00. 

457 

1478.9 

oes 

00  700 

04.15 

34.410 

27.72 

1478.9 

OBS 

00725 

04.13 

34.940 

27.75 

1479.3 

OBS 

00751 

04.12 

34.940 

27.75 

1479.7 

OBS 

00776 

04. OS 

34.440 

27.75 

1474.4 

STO 

ooaoo 

04.  OS 

34.41 

27.73 

JO. 

505 

1460.3 

OBS 

00B03 

04.  OS 

34.410 

27.73 

1480.3 

OdS 

ooe20 

04.05 

34.915 

27.73 

•  ••• 

1480.5 

INSI    SIO   RECORDER  TEM    SO    1306 

IRACE    bIR  0  5    SdJARE      2 

ouRAiios  2  SdJtae  2( 

ORIG    on   31!  1   SOJARE    39 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NuOC    ST>TION    [)<T< 

l^c'IO       ii       eiii             >E><     1«7}            60T0P     01«i>S            >IB    TEnP         12. S            OIK    HCT    PEK            KlNO-OIR    .3  INST    ST2   HECOilOER               TdN    S3    iilL 

CONSEC               Jlil            nONTH      OS            Ship    Ev                       bET    BULd          10.8               10       ^         2               HINO-SPO    l*  T«<CE    DIX                       B            i    S.JtKE       i 

LIT             «2    53. SN            OAT            2j            OlTl    USE       1             BtKQHETi)    1017.3            SEA                                  KINO-FOR  DUKIIION                                       2    SljJAKE     26 

lONG      J'<<    22.Sil           KlJil    21.1           AREA             OS           CLOUD    T/A                          CL/TR                         HEATHER      II  OKI(.    Oil    316                          1    SOJAtE    ii 

CAST>iu*/Il>IE      IVIT»>        BEPTh                temp             SAi              SI(iHA-T        ONOPTh      SNO    VEl      OHi             P}t  TOT    P    .   M12         M03        SI03        PH 
STO           OOOOJ              Oo.lo           S2.«e             2S.94              00.000      1«73.1 


DBS 

OJOOi 

06.22 

32.950 

25.93 

1473.3 

OSS 

0000« 

05.  J6 

32.817 

25.93 

1469.7 

STO 

00010 

05.17 

32.67 

25.99 

00 

1.020 

1469.0 

oes 

00011 

0«.7S 

52.970 

26.11 

1467.6 

OoS 

00013 

0-.61 

32.965 

26.13 

1466.9 

OBS 

OOOiS 

03.78 

33.036 

26.27 

1463.5 

STO 

0002  0 

02.96 

33.22 

26.49 

00 

.036 

1460.4 

OBS 

00020 

02.6* 

33.240 

26.52 

1459.9 

SIO 

00030 

02.17 

3:1.28 

26.61 

00 

.053 

1457.1 

OBS 

OOOiJ 

02.13 

33.310 

26.63 

1457.0 

OBS 

00032 

02.16 

33.43  6 

26.73 

1457.4 

OBS 

00036 

03.11 

33.560 

26.75 

1461.7 

OBS 

000<.l 

02. *9 

33.550 

26.79 

1459.1 

CBS 

000<.3 

00.98 

33.410 

26.79 

1*52.3 

OSS 

000«7 

00.18 

33.455 

26.87 

1446.6 

OBS 

00  0<.« 

00.13 

33.505 

26.92 

1448.6 

STO 

OOOSO 

00.16 

33.52 

.6.93 

00 

.079 

144B.e 

OBS 

00051 

00.23 

33.560 

26.95 

1449.2 

UBS 

OOOcO 

30. IS 

;3.640 

^7.02 

1449.2 

OBS 

00012 

01  .!« 

33.685 

2  7.00 

1453,7 

C3S 

JJOob 

01. .'6 

33.1,95 

27.00 

1454.4 

OcS 

0J37J 

31.<)<. 

33.S20 

.7.06 

1457.5 

Zai 

JJ07? 

02  .-2 

i;.-80 

.7.06 

1459.6 

STO 

OJ075 

02. tS 

33.87 

27.05 

00 

.106 

1459.9 

oes 

00076 

02.<.7 

33.863 

27.05 

1460.0 

OBS 

OOOSl 

02.73 

33.880 

27.04 

1461.3 

OdS 

0006S 

02.51 

33.666 

27.06 

1460.4 

OBS 

00087 

02.52 

33.890 

27.06 

1460.5 

OSS 

000«S 

02.76 

33.S90 

2  7.04 

1461.6 

OBS 

000^7 

02.13 

33.805 

27.03 

1456.8 

STO 

00100 

01.72 

33.76 

27.04 

00 

.132 

1457.0 

OBS 

001  00 

01.65 

33.775 

27.04 

1 4  56  .  7 

OBS 

00106 

01.75 

33.890 

27.12 

1457.6 

OSS 

OOIOS 

01. ".1 

33.  630 

27.10 

1455.8 

STO 

00125 

00.90 

33.86 

27.15 

00 

.156 

1453.8 

OBS 

00125 

00.86 

33.890 

27.16 

1453.8 

OBS 

00127 

00.99 

34.013 

27.27 

1454.6 

OBS 

00131 

01.38 

34.030 

27.26 

1466.3 

SIO 

00150 

01.30 

34.13 

27.35 

00 

.177 

1456.5 

OBS 

00150 

01.30 

34. 137 

27.35 

1466.5 

OBS 

00161 

01.72 

34.230 

27.40 

1468.6 

OBS 

00169 

02. *0 

34.350 

27.44 

1461.9 

DBS 

00171 

02.86 

34.370 

27.42 

1464.1 

OBS 

0017S 

03.69 

34.500 

27.44 

1467.6 

STO 

00200 

03.39 

34.50 

27.47 

00. 

.ill 

1466.9 

OBS 

00201 

03.36 

34.500 

27.47 

1466.9 

OBS 

00211 

03.36 

34.520 

27.49 

1467.1 

OBS 

00215 

03.69 

34.560 

27.45 

1466.5 

OBS 

00226 

03.  6<. 

34.575 

27.49 

1469.3 

SIO 

00250 

O'-.O'. 

34.66 

27.55 

00, 

,241 

1470.7 

OBS 

00251 

04.05 

34.6S0 

27.55 

1470.8 

OBS 

002  76 

04.39 

34.725 

27.55 

1472.7 

OBS 

00285 

04.33 

34.760 

27.56 

1472.6 

OBS 

00265 

04.55 

34.820 

27.61 

1473.7 

STO 

00300 

04.36 

34.80 

27.61 

00. 

269 

1473.1 

OBS 

00300 

04.37 

34.600 

27.61 

1473.1 

OBS 

00312 

04.63 

34.865 

27.63 

1475.3 

OBS 

00325 

04.92 

34.930 

27.65 

1*75.9 

DBS 

00350 

04.95 

34.910 

27.63 

1476.5 

OBS 

00375 

04.56 

34.920 

27.66 

1475.3 

STO 

OOkOO 

04.60 

34.92 

27.66 

00. 

318 

14  75.8 

OSS 

J0<>01 

04.60 

34.920 

27.66 

1475.9 

OoS 

O0'.2£ 

04.46 

34.910 

27.(9 

1475.7 

OaS 

00«51 

04.53 

34.930 

27.69 

1476.4 

Cbi 

00*75 

04. 5B 

34.920 

27.66 

1477.0 

STO 

00500 

04.55 

•4.i2 

27.68 

oo. 

365 

1477.3 

0:S 

005OO 

04.55 

34.920 

.7.trt 

1477.3 

OBS 

00625 

04.52 

34.930 

27.70 

1477.6 

OBS 

00550 

04.54 

34.935 

27.70 

14  78.1 

OBS 

00576 

04.53 

34.930 

27.65 

1478.5 

SIO 

00600 

04.55 

34.93 

27.69 

00. 

413 

1 4  79  . 0 

OBS 

00601 

04.55 

34.930 

27.69 

14  79.0 

OBS 

00626 

04.51 

34.930 

27.70 

1479.2 

OsS 

00(51 

04.42 

34.920 

27.70 

1479.2 

DBS 

00677 

04.37 

34.930 

27.71 

1479.5 

STO 

00700 

04.34 

34.93 

i.7.72 

00. 

460 

1475.7 

OBS 

00700 

04.34 

34.930 

27.72 

14  79.S 

OBS 

00725 

04.31 

34.930 

27.72 

1460.0 

OBS 

00750 

04.31 

34.930 

27.72 

1480.4 

OBS 

00776 

04.30 

34.930 

27.72 

1460. S 

STO 

00800 

04.24 

34.93 

27.73 

00. 

506 

1461.0 

OBS 

00801 

04.24 

34.930 

27.73 

1481.0 

OBS 

00626 

04.22 

34.930 

27.73 

1481.3 

DBS 

00B50 

04.19 

34.930 

27.73 

1461.6 

OBS 

00675 

04.13 

34.917 

27.73 

1461 .8 

STO 

00400 

04.10 

34.91 

27.73 

00. 

552 

14S2.0 

OSS 

OOiOO 

04.10 

34.910 

27.73 

1462.0 

OBS 

00525 

04.06 

34.910 

27.73 

1462^ 

OBS 

00951 

04.02 

34.910 

27.73 

1462.6 

DBS 

00976 

03.96 

34.910 

27.74 

1 4  6<  .  7 

5TD 

01000 

03.94 

34.94 

27.77 

00. 

596 

1483.1 

OBS 

01001 

03.94 

34.940 

27.77 

1483. 1 

OSS 

01020 

03.9  2 

34.940 

27.77 

14U.3 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


CGNSEw  3liZ 

LONG       Oot    19      ■> 


CA&TNoN/r InE 


»t»J 

147; 

eoTCP  021 

e7           tm 

TEMP         12.0 

Dlk    MOT    PES 

■IIND-OIII    04 

INST     STD    6EC0KDEA 

TEN   %i   1306 

HONTi 

1      05 

Snlf  n 

liET 

euLB         10.0 

04 

1         2 

HIND-SPD    16 

IXCE    DIR                     0 

5   SbUtRE      2 

0»» 

i3 

Dili   USE 

1           eiaOMETR    1017.6 

SEA 

«lN0-f0R 

DuaiTION 

2    SeoiRE    26 

naM 

23. o 

tmit 

05           CLOUD    T/« 

Cl/Tk 

i^EAThEA     XI 

ORIO    Oil    317 

1    SQURRE    24 

IVLTrP 

OtPTH 

T£"P 

Sll 

SIO««-I 

DTNDPTh 

SND    VEl 

OXTC               P34 

TOT    P  ^    N02         N03 

SI03        PM 

STl- 

00000 

Ot..23 

32.41 

25.40 

00.000 

1473.2 

ud$ 

00000 

06.23 

32.410 

25.40 

1473.2 

$10 

OOOIO 

05. ".6 

33.07 

26.12 

00.020 

1470.5 

OiS 

00010 

05. ".6 

33.070 

26.12 

1470.5 

STC 

OOJJO 

03.52 

33.33 

26.53 

00.03  7 

1462.9 

ces 

ooo:o 

03.52 

33.330 

26.53 

1462.9 

SID 

00030 

01.66 

33. 3e 

26.72 

00.031 

1455.0 

oes 

0003J 

01.66 

33.360 

26.72 

1455.0 

06  S 

aoo<<o 

00.50 

33.47U 

26.67 

1450.1 

sio 

00050 

01.01 

33.53 

26.64 

00.077 

1452.7 

DBS 

00050 

01.01 

33.530 

26.64 

1452.7 

OoS 

00055 

00.36 

33.560 

26.46 

1444.9 

ObS 

0005* 

00. ".6 

33.540 

26.47 

1450.4 

ca$ 

00065 

00.22 

33.630 

27.01 

1444.5 

STJ 

00075 

00.36 

33. 6e 

2  7.04 

00.104 

14  50.4 

oes 

00075 

00.38 

33.6eO 

27.04 

1450.4 

OdS 

oooes 

00.17 

33.670 

2  7.05 

1444.6 

no 

00100 

00. 3« 

33.75 

27.10 

00.124 

1451.0 

oes 

COIOO 

00. 3« 

33.750 

27.10 

1451.0 

oes 

00115 

01. 1« 

33.B35 

27.12 

1455.0 

ObS 

001<0 

01.31 

33.865 

27.15 

1455.6 

SIO 

00125 

01.22 

33.66 

27.14 

00.153 

2455.3 

on 

00125 

01.22 

33.665 

27.14 

1455.3 

OSS 

00  uo 

01.31 

34.020 

27.26 

1456.2 

SIO 

00150 

01. '.2 

34.06 

27.28 

00.175 

1456.9 

o«s 

00150 

01. ".2 

34.060 

27.26 

1456.4 

oes 

ooieo 

01. oe 

34.220 

27.44 

1456.1 

SIO 

002  00 

02.16 

34.38 

27.48 

00.210 

1461.4 

oes 

002  00 

02.16 

34.360 

27.48 

1461.4 

oes 

002ie 

02.53 

34.400 

27.47 

1463.3 

OBS 

00230 

02.57 

34.560 

27.59 

1463.9 

SIO 

00250 

Oj.'.6 

34.65 

27.56 

00.234 

1466.2 

oes 

00250 

03.^.6 

34.650 

27.58 

1468.2 

SIO 

OOJOO 

0<i.66 

34.  Bl 

27. S9 

00.266 

1474.3 

oes 

00300 

0<».e6 

34.610 

27.59 

1474.3 

oes 

003U 

04.70 

34.620 

27.59 

1474.7 

oes 

oo;32 

0'..6  7 

34.650 

27.62 

1474.9 

oes 

003O5 

04.64 

34.400 

27.64 

1476.2 

STD 

OOSOO 

04.52 

34.43 

27.70 

00.316 

1475.5 

oes 

00*00 

04.52 

34.430 

27.70 

1475.5 

Cos 

oo'.n 

05.00 

34.480 

27.68 

1477.9 

STO 

00500 

04.46 

34.44 

27.64 

00.362 

1479.1 

boS 

00500 

04.46 

34.440 

27.64 

14  74.1 

STO 

OOoOO 

04.  73 

35.01 

27.74 

00.407 

1479.6 

OoS 

006  00 

04.73 

35.010 

27.74 

1479. B 

SIO 

00  7  00 

04.44 

34.49 

27.75 

00.451 

i4eo.4 

oes 

00700 

04.44 

34.990 

27.75 

1460.4 

SID 

OOBOO 

04.26 

34.47 

27.76 

00.494 

1461.1 

oes 

00  s  00 

04.2  6 

34.470 

27.76 

1461.1 

STD 

00  too 

04.21 

34.47 

27.77 

00.538 

1482.6 

oes 

ootoo 

04.21 

34.975 

27.77 

1462.6 

STD 

01000 

04.05 

34.45 

27.77 

00.581 

1483.6 

oes 

01000 

04.05 

34.455 

27.77 

1463.6 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STITION         0«T* 


MfID      31      I3» 
CONSEC  3131 

LAI  «2   23      N 

lOM  i*i   11.  Ja 


YEH 

1473 

oOTOP    02697            A]  A 

TEMP         11.7 

DiR    1 

tOT    PER 

dlNO-OiR 

11 

nONIH      03 

SHIP   £» 

i<ET 

BULB          10.2 

11 

0         2 

■INO-SPD 

15 

BAY 

!<• 

DATA   USE 

1           BAROMETS    1016.7 

SEA 

alND-FOR 

H00» 

02. « 

AREA 

05           CtOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

XI 

L»l.IYP 

DEPTH 

TEDP 

SAL 

SIOHA-T 

0TNDP7H 

SNO    VEL 

o»yi; 

PO 

STO 

OOOOJ 

06.15 

32.78 

25.81 

00 

.000 

1472.8 

ots 

0JDJ3 

06.15 

32.763 

25.81 

1472.8 

oes 

00007 

06.07 

32.764 

25.60 

1472.5 

DBS 

00009 

a«.9i 

32.567 

25.80 

1467.6 

STO 

00010 

a«.si 

32.64 

25.66 

00 

.02  2 

1466.0 

OBS 

00011 

03.51 

32.764 

26.  OB 

146; .0 

sro 

00020 

01. 6B 

33.09 

26.46 

00 

.04  0 

1455.4 

OBS 

0002  0 

01.78 

33.117 

26.50 

1455.1 

OBS 

0002O 

01.51 

33.208 

26.60 

1454.1 

SI3 

00030 

00.55 

33.18 

26.63 

00 

.05  6 

1449.6 

OBS 

00032 

00.10 

33.155 

26.64 

1447.7 

OBS 

0003<> 

-    0.13 

33.277 

26.74 

1446.9 

OBS 

00036 

00.95 

33.412 

26.79 

1452.0 

OBS 

000<.l 

-    1.01 

33.304 

26.60 

1442.9 

OBS 

00043 

-    1.09 

33.330 

26.62 

1442.6 

STD 

OOOSO 

-    0.7* 

33.36 

26.64 

00 

.OBI 

1 444 . 4 

OBS 

OOOSl 

-    0.66 

33.380 

26.85 

1444.8 

OBS 

000^3 

-    0.7b 

33.407 

26. B8 

1444.4 

oes 

0003! 

-    0.50 

33.463 

26.91 

1445.8 

OBS 

uOOcO 

-    0.09 

33.550 

26.96 

1447.9 

JBS 

00066 

01.52 

33.708 

2o.*9 

1455.5 

OsS 

00070 

01.74 

33.749 

27.01 

1456.6 

STD 

00073 

02.74 

33. U5 

27.01 

00 

.110 

1461.1 

JBS 

0007B 

03.15 

3  3.89  0 

27.01 

1463.0 

09S 

JOOEJ 

03. ,0 

33. ^37 

27.02 

1464.3 

Za 

00391 

02.93 

33.830 

27.02 

1462.3 

STO 

301JJ 

O^.ie 

33. Si 

27. OB 

00 

.136 

i4t0.9 

OtS 

OOiOO 

02.54 

33.925 

27.10 

1460.8 

OBS 

00102 

02.75 

33.980 

27.12 

1461.8 

OBS 

00106 

02.31 

33.927 

27.11 

1455.9 

ObS 

COllO 

02.47 

34.000 

27.16 

1460.8 

OBS 

00112 

01.95 

33.927 

27.14 

145d.4 

OBS 

0ull6 

02.03 

33.94  0 

27.14 

145B.9 

OBS 

00121 

02.87 

34.053 

27.16 

1462. B 

STO 

00123 

02.80 

34.02 

27.14 

00. 

.160 

1462.5 

OBS 

00125 

02.79 

34.O1O 

27.14 

1462.4 

OBS 

00127 

02.7  7 

34.030 

27.15 

1462.4 

OBS 

00131 

02.40 

34.007 

27.17 

1460.8 

OBS 

00133 

02.25 

33.980 

27.16 

1460.2 

DBS 

00139 

01.63 

34.030 

27.24 

1457.6 

oas 

OOUO 

03.35 

34.170 

27.21    • 

14aj.3 

OBS 

001*6 

03.  6B 

34.228 

27.23 

1466.9 

$10 

00130 

03.46 

34.17 

27.20    • 

00. 

.163 

1465.9 

OBS 

00130 

03.39 

34.170 

27.21 

1465.6 

OBS 

00132 

02.93 

34.163 

27.25 

1463.7 

OBS 

0015* 

02.79 

34.125 

27.23 

1463.0 

OBS 

00159 

02.68 

34.130 

27.22 

1463.5 

OBS 

00161 

02.30 

34.062 

27.22 

1461.0 

OBS 

00175 

02.36 

34.160 

27.29 

1461.6 

OBS 

00177 

01.61 

34.080 

27.27 

1459.1 

OBS 

001B2 

02.73 

34.240 

27.32 

1463.4 

OBS 

00192 

03.08 

34.302 

27.34 

1465.2 

SIJ 

00200 

03.04 

34.30 

27.35 

00. 

224 

1465.1 

OBS 

002  03 

03.02 

34.293 

27.34 

1465.1 

OBS 

00215 

02.56 

34.235 

27.33 

1463.3 

OBS 

00217 

02.61 

34.235 

27.33 

1463.5 

OSS 

00222 

03.69 

34.370 

27.34 

1468. 4 

OBS 

00221. 

03.71 

34.375 

27.34 

146B.5 

OBS 

00232 

04.51 

34.500 

27.36 

1472.1 

STO 

00230 

04.08 

34.49 

27.39 

00. 

260 

1470.6 

OBS 

00251 

04.00 

34.485 

27.40 

14  70.3 

OBS 

00^53 

03. B7 

34.460 

27.41 

1469.8 

OBS 

00262 

03.17 

34.370 

27.39 

1466.8 

OBS 

0026. 

03.16 

34.360 

27.40 

1466.8 

OBS 

00270 

03.68 

34.500 

27.42 

1470.1 

Cos 

00272 

03.79 

34.503 

27.43 

1469.8 

3d> 

00279 

04.14 

34.580 

27.46 

1471.5 

OaS 

00261 

04.26 

3,. 580 

27.45 

1472.0 

OBS 

00291 

04.26 

3..  55  0 

27.45 

1  4  72  . 2 

STD 

O03OO 

04.2  2 

3s. 56 

.7.45 

00. 

295 

l47i.2 

JBS 

00338 

04.13 

34.573 

27.45 

1471.9 

OBS 

O0316 

04.00 

34.630 

27.51 

1471.6 

OBS 

00319 

03.79 

34.590 

27.50 

1470.7 

OBS 

0032  3 

03.79 

34.570 

27.49 

1470.7 

INST  STO  RECORDER  T:H    SO  1306 

TRACE  DIR         D  5  SOJARE   2 

DURATION  2  SOJARE  28 

ORIO  Oil  31B  1  SOOARE  29 


P04   lOT  P.   N02 


221 


Table  II.     Observed  oceanoi?raphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STtTION    DtT< 


Lvitrc 

biflx 

TEMP 

SAL 

S1»H4-T 

0»NOPIn 

SNo  vei 

oes 

OOJ^S 

Oj.«6 

}4.6eo 

2  7.56 

1471.6 

OBS 

00330 

03.5  7 

34.700 

27.57 

1472.1 

oes 

oo3e: 

O*.!* 

34.710 

27.56 

1473.4 

oes 

00393 

0*.0i 

34.770 

27.62 

1473,1 

$10 

00400 

0*.30 

34.61 

27.63 

00, 

.354 

14  74.5 

OdS 

00401 

Ot.<iO 

34.e25 

27.63 

1474.9 

DBS 

00>i2( 

0*.5B 

34.e30 

27.61 

1476.1 

06S 

00*2  6 

0*.2* 

34.eio 

27.63 

1474.7 

oes 

30<>il 

a*.30 

34.eS7 

27.66 

1475.4 

DBS 

oo^c 

0*.19 

34.640 

27.66 

J475.1 

ses 

00«7<. 

0*.6* 

34.915 

27.67 

1*77.2 

oes 

0047S 

0*.t7 

34.510 

27.66 

1477.4 

oes 

00*77 

0-.6  7 

34.510 

27.66 

1477.4 

oas 

00<.B3 

0<*.** 

34.ees 

27.67 

1476.5 

sia 

OOSOO 

O'-.SJ 

34. 5i 

27.66 

00. 

,404 

1477,2 

oes 

OOSO* 

0*.5o 

34.513 

27.66 

1477.4 

oes 

OOSiS 

0-.71 

34.520 

27.67 

1476.4 

oes 

00550 

04.71 

34.530 

27.67 

1476.6 

oes 

0057O 

0-..63 

34.570 

27.69 

1474.8 

STJ 

OOtOO 

04.50 

34.56 

27.64 

00. 

,452 

1460.4 

oes 

00601 

04.  5  J 

34.960 

27.69 

14  60.5 

oes 

OOtJt 

0*.76 

34.460 

27.69 

1460.3 

OBS 

OOoSl 

04.70 

34.950 

27.69 

1460.4 

oes 

00e75 

04.67 

34.960 

27.70 

1460.7 

Sli/ 

CO  7  00 

04.62 

34.95 

27.70 

00. 

,500 

1460.5 

oes 

00  700 

04.62 

34.550 

27,70 

1460.9 

OBS 

00725 

04, 5S 

34.553 

27.71 

1461,2 

oes 

00750 

04.52 

34.550 

27.71 

1461,3 

OBS 

00776 

04.45 

34.940 

27.71 

1461,5 

STD 

OOBOO 

04.40 

34.44 

27.72 

00. 

,546 

14  61  .7 

oes 

ooeoi 

04.40 

34.440 

27.72 

1461.7 

oes 

ooe26 

04.40 

34.440 

27.72 

1462,1 

DiS 

00650 

04.36 

34.4,0 

27.72 

1462,3 

oes 

0J675 

04.33 

34.440 

27.72 

1462.6 

STO 

005  00 

o-..;-o 

J-. 4-, 

27.72 

00. 

,555 

14  62.4 

DiS 

Xi  JO 

04. iO 

3-..425 

27.72 

1462.4 

OBS 

005.5 

04.30 

34.540 

27.73 

1463.3 

oes 

00953 

04.24 

34.530 

27.73 

1463.5 

oes 

00976 

04.23 

34.935 

27.73 

1463.9 

STO 

01000 

04,15 

34.93 

27,73 

00. 

,642 

1464.1 

oes 

01001 

04.19 

34.930 

27.73 

14  64.1 

DBS 

OlOU 

04.15 

34.940 

27.7* 

I666* 

1464.2 

• 

PO*   lOT  P 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGEEEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NeoC    srtTlON    OiT< 


(crIC-       31       tin 

lomit.         on- 

X.k1  <2    30. SM 


C<STNJX/t  etc       tvlTYP 


VEA) 

1973 

eOTOP    03171 

Aid    TEX 

P        11.5 

Dill    HOT    Pt>            alND-OU    09 

INST    STO   KECOItOEIl 

TEN  SO   1306 

njht 

•*      Oi 

SnlP   £v 

•ET    BUL 

e      10.5 

09 

0        2             BINO-SPO    16 

TRACE    018                     0 

5   SbUARE      2 

OAT 

2M 

DATA    USE       1 

•  AKDIIET 

»    1016.3 

SEA 

alND-FOR 

Duration 

2   SOJARE    28 

HOU« 

OS.* 

<iteA         05 

CI.OUO    I 

/A 

Cl/TR 

■EATmER      15 

ORIO    on    319 

1    SOJARf    29 

H.TYP 

DEPTH 

TE"P 

SAL               S 

ICHA-T 

orNOPTn 

SNO   »El      OAirC            PO* 

lOT    P  ._    N02        N03 

{103        PN 

%1i 

00000 

08.03 

32. *3 

25.28 

00 

000 

1*79.7 

OSS 

03001 

06.03 

32.*30 

25.28 

1*74.7 

oes 

0000« 

07.98 

32.«36 

25.29 

1*79.7 

STO 

00010 

07.50 

32.37 

25.25    • 

00 

02  7 

1*79.3 

oes 

00011 

07.66 

32.360 

25.27 

1*78.* 

DBS 

00013 

06.05 

52.707 

25.76 

1*72.5 

OSS 

OOOIS 

0*.*3 

32.6*5 

26.05 

1*66.0 

sia 

00020 

03. *8 

32. B9 

26.18 

00 

05  0 

1*62..  1 

Q6S 

00020 

03.29 

32.905 

26.21 

1*61.* 

OeS 

0002* 

02. *5 

32.975 

26.3* 

1*57.9 

oes 

000. B 

02.10 

32.958 

26.55 

1*56.* 

STJ 

0C030 

01.76 

32.9* 

26.36 

00 

068 

1*54.9 

OBS 

OOOiO 

01.6* 

i2.936 

26.37 

1*54.3 

0B5 

00032 

01.18 

32.975 

26. *3 

1432.4 

OoS 

0003B 

00.91 

33.092 

26.5* 

145.  .4 

oas 

000*0 

01.0* 

33.115 

26.55 

1*52.1 

OBS 

00  0*3 

-    0.20 

33.127 

26.63 

1**6.5 

DBS 

000*S 

-    0.*2 

33.1*5 

26.65 

1**5.5 

DBS 

000*7 

-   0.*1 

33.195 

26.69 

1**5.7 

OBS 

000*« 

-    0.13 

33.195 

26.68 

1*47.0 

STO 

oooso 

-    0.26 

33.20 

26.68 

00 

098 

1**6.* 

OBS 

000S3 

-    1.03 

33.197 

26.72 

1**2.9 

SIO 

00075 

-    0.96 

33.3* 

26.83 

00 

130 

1**5.8 

OBS 

0007c 

-    0.96 

33.3*5 

26.83 

1*43.8 

STO 

00100 

-    0.95 

33. *8 

26.9* 

00 

160 

1*44.4 

oes 

00100 

-    0.95 

33.*85 

26.95 

1***.5 

CBS 

0011* 

-    0.50 

33.537 

26.97 

1*46.6 

DBS 

OOllo 

-    0.»5 

33.5*0 

26.97 

1**7.1 

OBS 

OOllB 

-    0.19 

33.550 

26.97 

1*48.4 

oes 

00121 

-    0.37 

33.550 

26.98 

1447.6 

SIS 

00;2S 

-   0.28 

33.55 

26.97 

00 

187 

1448.0 

oes 

00125 

-    0.28 

33 . 5*  5 

26.97 

1**8.1 

OBS 

00127 

-    0.30 

33.520 

26.95 

1**8.0 

OBS 

0012t 

-  o.s* 

33.5*3 

26.98 

1*46.9 

oes 

00133 

-    0.3* 

23.623 

i7.03 

1**8.0 

OBS 

00135 

00.07 

33.680 

27.06 

1450.0 

SIO 

00150 

-    0.0* 

33.68 

27.06 

00 

213 

1**9.8 

oes 

00150 

-    0.0* 

33.680 

27.06 

1449. B 

oes 

0015« 

00.17 

33.712 

27.06 

1450.9 

oes 

00171 

00.80 

33.900 

27.20 

1454.2 

OoS 

00173 

01. *8 

33.990 

27.22 

1457.4 

DBS 

00175 

01.98 

3*. 020 

27.21 

1*59.7 

DBS 

0017B 

02.72 

3*. I** 

27.25 

1*63.2 

OBS 

001S2 

03.5* 

3*. 230 

27.2* 

1*66.9 

oes 

ooie6 

03.75 

3*. 2*8 

2  7.2* 

1*67.9 

oes 

ooiso 

0*.39 

3*. 330 

27.23 

1*70.7 

DBS 

0019* 

0*.*0 

3*. 320 

27.23 

1*70.6 

STO 

00200 

o*.5e 

3*. 3* 

27.22 

00 

2eO 

1*71.7 

oes 

00203 

0*.60 

3*. 350 

27.23 

1*71.8 

OBS 

00205 

0*.5B 

3*. 383 

27.26 

1*71.8 

DBS 

00213 

05.9* 

3*. 580 

27. 2S 

1*77.8 

DBS 

002ie 

06.00 

3*. 650 

27.30 

1*78.2 

DBS 

00220 

06.28 

3*.  720 

27.32 

1*79.5 

oes 

0022* 

06.33 

3*.ta5 

27.28   • 

1*79.7 

oes 

00232 

05.91 

3*. 610 

27.28 

1*78.0 

STO 

00250 

05.66 

3*. 58 

27.29 

00 

303 

1*77.3 

OBS 

00251 

05.6* 

3*. 580 

27.29 

1*77.2 

OBS 

0025B 

05.53 

3*. 580 

27.30 

1*76.9 

oes 

00262 

0*.51 

3*.*77 

27.3* 

1*72.6 

DBS 

00268 

0*.2  2 

3*.*75 

27.37 

1*71.5 

DBS 

00272 

0*.20 

3*.*5  2 

27.38 

1*71.5 

DBS 

002  77 

0*.59 

3*. 510 

27.36 

1*73.2 

oes 

00261 

o*.*e 

3*.  510 

27.37 

1*72.8 

DBS 

00  2  83 

0*.10 

3*.*60 

27.37 

1*71.2 

oes 

00267 

03.88 

3*.*S0 

27. *1 

1*70.* 

STO 

00300 

0*.37 

3*.  56 

27. *2 

00 

3*1 

1472.7 

as 

00300 

0*.*0 

3*. 570 

27  .*2 

14  72.9 

oes 

00310 

0*.65 

3*. 693 

27. *7 

1475.1 

ces 

0031* 

0*.b7 

3*.f90 

27.47 

1479.2 

JoS 

oo;-i7 

C5.29 

54.73i 

27.45 

1477.1 

OrS 

0^j27 

0*.** 

3*. 700 

27.  *7 

147-.. 8 

Cij 

Oo3*0 

G,.90 

3*. 716 

£7.*6 

)*7b.d 

cts 

o:;io 

03. ..8 

34.510 

27. *7 

1469.8 

oes 

0035* 

03.10 

3*. 535 

27.53 

i4te.2 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION        DtTl 


CISTNJX/I IKE      L»LTrP 


L»LTrp 

oePTrt 

TEMP 

S<L 

SIONA-T 

on 

003it 

03.21 

3*. 535 

27.52 

Obi 

OOiol 

03.52 

3*. 580 

27.52 

06S 

OOiTl 

a*.06 

3*. 70b 

27.57 

oes 

00i75 

0*.15 

3*. 720 

27.57 

STO 

00*00 

03.  BS 

i*.71 

27.59 

on 

00403 

03. B* 

3*. 713 

27.60 

on 

00<>2t 

0*.36 

3*.B*0 

27.6* 

oes 

00'.<.9 

0*.53 

3*. 870 

27.65 

oes 

00453 

0*.  76 

3*. 910 

27.65 

OBS 

00*75 

0*.5B 

3*. 910 

27.67 

STO 

OOSOO 

0*.79 

3*. 92 

27.66 

an 

OOSOO 

0*.7« 

3*. 925 

27.66 

OSS 

00S3* 

05.01 

3*. 957 

27.66 

OoS 

0J5SJ 

0*.53 

3*. 930 

27.65 

Obi 

OOilb 

05.01 

3*. 550 

2  7.66 

STO 

006  00 

05.01 

3*. 96 

27.66 

oes 

00601 

05.01 

3*. 960 

27.66 

ObS 

00C2e 

0*.«2 

3*. 950 

27.67 

OiS 

00651 

o*.e« 

3*. 950 

27.67 

oes 

00675 

0*.B0 

3*. 950 

27.66 

STO 

00700 

0*.7B 

3*. 95 

27.68 

06S 

00  7  00 

o*.7e 

3*. 950 

27.68 

oas 

00725 

0*.71 

3*. 9*8 

27.69 

oes 

00750 

06.67 

3*. 960 

27.69 

DBS 

00776 

a*.62 

3*. 9*5 

27.70 

STO 

00  BOO 

a*.60 

3*. 95 

27.70 

oes 

ooeoi 

0*.60 

3*. 550 

27.70 

OBS 

00826 

0*.55 

3*. 9*0 

27.70 

DBS 

00B50 

a*.*e 

3*. 955 

27.70 

DBS 

00675 

06.49 

3*. 9*0 

27.71 

STD 

005  00 

0*.*3 

3*. 93 

27.71 

Obi 

OO'iOO 

0*.«3 

3*. 530 

27.71 

36i 

00525 

0*.39 

3*. 530 

27.71 

OSS 

00»51 

0*.32 

3*.i35 

27.72 

DoS 

00576 

0*.30 

3*. 9*0 

27.73 

SID 

01000 

0*.26 

3*. 53 

27.72 

C3i 

01001 

0*.26 

3*. 930 

27.72 

DBS 

0101c 

0*.22 

3*. 523 

27.72 

DVNDPTn       SND    V£L       OxrO 

l*6b. 7 
1*7J.2 
1*7^.8 

1*73.3 
00.*03      1*72.5 

1472.* 

1*75.2 

1*76.3 

1*77.4 

1*77.0 
00.*55      1*78.3 

1*76.3 

1*79.8 

1*79.7 

1480.5 
00.506   1480.9 

1480.9 

1480.5 

1*81 .2 

1481.3 
00.556       1481.6 

14bl.6 

1461.7 

1462.0 

1482.2 
00.606      1482.5 

1462.5 

1482.7 

1462.8 

1483.3 
00.655       1463.4 

1463.4 

1*83.7 

1483.9 

1484.2 
00.704       1484.4 

1484.4 

1484.5 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  liy  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


CONSEC  Oiii 

LIT  '•1    30. Sh 


CiSINUX/IlIt 


NOOC         STtTlON        OITA 


>E>< 

an 

60I0C    03224            tU 

lEHP         16. S 

OIK    nCT    PEK            KlNO-Ull)    14             INSI     STD    RECOKDED 

TEN    St.    liOt 

NCMI 

n      OS 

SHIP    tV 

UtT 

bULB         14.0 

15 

1        2              alND-SPD   11           TRICE    OIR                     0 

6    SOUtRE       2 

D>r 

2<. 

06I«    USE 

1           BtROHETR    1017.2 

SEt 

MIND-FOR                    OJRtllON 

2    SOJtRE    08 

nOJK 

04.7 

«RE1 

05           ClOJD    T/> 

CL/TR                          KEtTHER      X2           ORIG    Oil    320 

1    SOJtRE    lb 

IVtllP 

OtPlH 

leMP 

$>L 

SIGM4-T 

OTNDPTM 

SNO    VEL      0«rO             P04      TOT    f  ._     N02        NOj 

SI03        Pn 

sio 

00000 

16.15 

35.74 

26.30 

00 

.000 

1511.9 

OdS 

JOOOl 

16.15 

35.740 

26.30 

1511.9 

STO 

00010 

16.16 

35.74 

26. jO 

00 

.017 

1512.1 

OSS 

00011 

16.16 

35.740 

26.30 

1512.1 

SID 

00020 

16.17 

35.74 

26.30 

00 

.03  5 

lbi2.i 

oes 

00020 

16. l7 

35.745 

26.30 

1512.3 

STO 

0D03J 

15. SI 

35.76 

20.39 

00 

.052 

1511 .3 

Obi 

OOOiO 

15.77 

35.757 

26.40 

151L.2 

Obi 

0003;> 

15.22 

35.740 

26.51 

1509.6 

OiS 

0003O 

14.85 

35.774 

26.62 

1508.5 

oes 

000<.3 

14.44 

35.745 

26.69 

1507.2 

STO 

OOOSJ 

14.20 

35.71 

26.72 

00 

.0S2 

1506.5 

oes 

00051 

14.15 

35.710 

26.72 

1506.4 

STO 

00075 

13.91 

35.74 

26.80 

00 

.115 

1 5  06  .  0 

oes 

00J7O 

13.90 

35.742 

26.80 

1506.0 

STO 

00100 

13.75 

35.72 

26. S2 

00 

.147 

1505.9 

oes 

001J2 

13.73 

35.720 

26. S2 

15  05.9 

SIO 

0012S 

13.64 

35.71 

26.83 

00 

.176 

1505.9 

OSS 

00125 

13.63 

35.710 

26.83 

1505.9 

OSS 

0012« 

13.56 

35.700 

26.84 

1506.7 

STC 

0015J 

13.^0 

35.62 

26.85 

00. 

.210 

1504.8 

OSS 

00150 

13.19 

3  5.62  0 

26.85 

1604.7 

OSS 

00175 

12. t2 

35.530 

26.90 

15  03.1 

STO 

002  00 

12. 3S 

35.54 

26.95 

00 

.270 

1502.7 

OSS 

00201 

12.36 

35.547 

26.96 

1502.7 

oes 

00211 

12.53 

35.600 

26.97 

1503.5 

OSS 

00226 

12.09 

3  5.52  0 

26.99 

15  02.1 

CSS 

00239 

11.93 

35.510 

27.02 

15  01.B 

SIO 

00250 

11.57 

35.40 

27.00 

00. 

.327 

1500.6 

OdS 

J0251 

11.53 

35.390 

27.00 

1500.5 

uoS 

0027e 

10.94 

35.400 

27.12 

14Sb.S 

OSS 

Uu2e9 

10.67 

35.363 

27.14 

149S.0 

CBS 

00295 

10. 3e 

36.270 

27.12 

1496.9 

SIO 

OOiOO 

10.29 

35.26 

27.12 

00 

.381 

1496.7 

ces 

00300 

10. 2S 

35.260 

27.13 

1496.7 

oes 

00325 

09.79 

35.267 

27.22 

1496.3 

OSS 

00350 

09.16 

35.200 

27.27 

1493.3 

OSS 

00375 

OS.  70 

35.160 

27.31 

1491.9 

ObS 

003S0 

08.58 

35.160 

27.33 

1491.6 

OSS 

003  BS 

08.25 

35.065 

27.31 

1490.3 

oes 

0039« 

08.04 

35.060 

27.33 

14S9.6 

st:) 

OO^iOO 

07.43 

34.96 

27.34 

00. 

,473 

I4d7.3 

OSS 

00401 

07.36 

34.930 

27.33 

1487.0 

oes 

00«03 

07.32 

>4.«00 

27.32 

1486.8 

D6S 

0042B 

06.48 

34.810 

27.36 

1483.6 

oes 

00(i32 

06.3  7 

34. BOO 

27.37 

1403.4 

OSS 

00<i<>3 

07.04 

34.910 

27.36 

1466.4 

oes 

00«53 

06.88 

34.927 

27.40 

1465.9 

OSS 

00^72 

06.59 

34.930 

27.44 

1485.1 

oes 

00477 

06. bS 

34.997 

27.45 

1466.4 

oes 

004S1 

07.04 

35.047 

27,47 

1467.2 

JSS 

00493 

06.73 

35.025 

27.50 

1466.1 

SID 

00  500 

06.18 

34.92 

27.48 

00. 

54  7 

148J.9 

oes 

00500 

06.17 

34.915 

27.48 

140J.9 

OSS 

00504 

06.21 

34.927 

27.49 

1484.1 

oes 

00515 

06.43 

34.940 

27.47 

1486.2 

oes 

00525 

06.05 

34.917 

27.50 

1483.6 

OSS 

00552 

05.93 

35.015 

27.59 

1483.9 

oes 

00573 

05.79 

35.020 

27.62 

1483.7 

oes 

0059  0 

05.21 

34.940 

27.62 

1461.6 

$10 

00600 

05.20 

34.93 

27.62 

00. 

609 

1481.6 

OSS 

00601 

05.19 

34.930 

27.62 

1481.6 

OSS 

00626 

04.90 

34.915 

27.64 

1460.8 

oes 

00651 

04.89 

34.920 

27.65 

1481.2 

oes 

00675 

04.99 

34.930 

27.64 

14S2.0 

STO 

00700 

04.94 

34.93 

27.65 

00. 

66  3 

1482.2 

OBS 

00700 

04.94 

34.930 

27.65 

14B2.2 

DBS 

00725 

04.72 

34.920 

27.67 

1461.7 

OBS 

OO750 

04.22 

34.910 

27.71 

1480.0 

OBS 

00763 

04.12 

34.910 

27.72 

1479. B 

oes 
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COHSEC              013«           HOSIM      OJ  $Ml(>   Ev  <ei  BUlb         19.2  U       i        i              «1N0-S(>0   J2           TRACE    t/lR                     0           5    SSJtRE       1 

l«T            <.l    2e       N            OAt            S«  DATA    USE  1             (AROnEIR    I0U.5            SEA                                  <lND-fOR                     DURATION                                      2    S8UAk£    00 

LON.;      050    H      <           XOj*    17.1  AREA  05           Cl  OUCi    T/A  CL/TR                          nEATmER      II           ORIG    Oil   321                          1    SOJARE    10 

tASlNuVTINE       LtlllP         OEPIn  lEUP  SAL  ilSMA-T  OYNOPTn       SNO    Wcl       0«>G              P34       TOT    P    .    N02          N03         S103         PN 

STO           OOOuO  la. 19  35. ao  25. (t  00.000      15111.0 

17.1      oes         00001  ie.i9  35. bo.  25. ae  i5ie.o 

STO           00010  18.00  35. B3  25.93  00.021      1517.6 

OBS              OOOli  i7.96  35.B40  25.94  1517. a 

OBS              00013  17.91  35.B30  25.95  1517.4 

STO           00020  17.**  35.72  25.98  00.042      1516.0 

OBS              000^2  17. ;7  35.697  26.00  1515.6 

STO           00030  16.94  35.69  26.08  00.062      1514.7 

OBS               00030  16.89  35.69C  26.09  1514.6 

UBS               000^4  16.41  35.t90  2c. 20  1513.2 

OaS               00OJ6  16. 3l  35.665  26.20  1512.9 

Lai              OOOiB  15.71  35.630  ^6.32  1511.0 

OUS               O004J  15. .0  35.502  26.33  l'j09.3 

OsS               JJ0..1  14.74  ja.3«0  .6.33  1^07.9 

oi.i               U.I04J  1«,44  3V.550  vt.5^  1',H7.2 

OoS               UJ04V  I,. 74  J5.652  .6.55  I'jlll.i 

STO           0005J  |...t7  35.63  .r6.55  00.096      15l)7.9 

l:S             00u51  1...52  j5.6U0  i6.56  1^07.4 

Gii               03055  14.47  j5.650  2i.6l  1507.4 

STO           0J:75  14.63  35.77  It.t9  OO.ljj      1500.1 

JBS               00076  14.53  35.782  .'6.69  l^Jd.l 

OeS               00087  l4,41  35.860  26. 7B  1506.0 

STU             00100  14.62  35.94  26.80  00.166       1509.0 

OBS               00100  14.63  35.940  26.80  1509.0 

OBS              OOUO  14.74  35.93B  26.77    •  1509.5 

OBS               G0119  14.06  35.730  26.76  1507.2 

STO           00125  14.01  36.73  26.77  00.194      »507.2 

OBS             00133  13.91  35.710  26.77  1506.9 

STO           00150  13.60  35.60  26.75  00.23.      1506.1 

ObS              00152  13.57  35.590  26.75  1506.0 

OBS               00175  13.44  36.597  26. 7B  1505.9 

OeS              0017B  13.40  35.590  26.79  1505.9 

OeS             00186  13.89  35.733  26.79  1607.8 

OBi              00199  13.91  35.785  26.83  1508.1 

STO           00200  13.90  35.78  26.83  00.298      1508.1 

OeS              00203  13.52  36.700  26.85  1506.8 

DBS              00226  13.39  35.700  26.87  1606.8 

OBS              00:2B  13.18  35.610  26.85  1506.0 

STO           00250  12.65  35.53  26.89  00.361      1504.5 

OBS              00251  12.64  35.530  26.89  1504.4 

DBS              00276  12.73  35.610  26.94  1505.2 

STO           00300  12.56  36.61  26.97  00.421       1505.1 

OBS              OO30O  12.54  35.600  26.97  1605.0 

OBS              00302  12.50  35.580  26.96  1504.9 

OBS              00325  11.84  35.505  27.03  1502.9 

OBS              00331  11.73  35.465  27.02  1502.6 

OBS              00338  11.90  35.535  27.04  1503.4 

OBS              00360  11.50  35.500  27.09  1502.1 

OBS              00375  10.70  36.350  27.12  1499.5 

OBS              00344  10.11  35.253  27.15  1497.6 

STO           00400  09.99  35.25  27.17  00.530      1497.2 

OBS              00401  09.96  35.250  27.17  1497.2 

OBS               0042c  09.59  35.245  27.23  1496.2 

OBS              0046.  OS. 97  35.170  27.28  1494.2 

OBS              00476  08.35  35.120  27.33  1492.2 

STO            0060J  08.03  35.05  27.33  00.622      1491.3 

OBS              00502  07.99  35.050  27.33  1491.2 

OSS             00527  07.43  35.037  27.40  1489.5 

OoS                00650  07. Id  35.040  27.45  14Bfl.9 

OoS  00576  07.05  36.140  27.54  14BB.9 

STO             0O60J  06. S6  35.13  27.57  00.696      1408. 5 

OOS  00612  06.65  35.100  27.57  1407.9 

OcS  OOtin  06.36  35.040  27.56  1466. V 

-  =  S  Oj<.5l  05.77  35.026  :7.62  146-.9 

OBS  00668  05.56  35.010  27.64  1484.3 

OBS  00675  05.03  34.920  27.63  1*82.2 

ilO  00700  05.08  3*. 91  27.62  00.765      1482.8 

OSS  00700  05.08  34.910  27.62  1482.8 

OtS  00725  04.69  14.912  27.66  1481.6 

OBS  00760  04.12  34.840  27.67  1479.6 

0»S  00767  04.11  J4.B25  27.66  1479.7 

OBS  00776  03.97  34.848  27.69  1479.3 

STO  00800  04.08  34.85  27.68  00.809      1480.2 

OBS  00801  04.08  34.850  27.68  1480.2 

OBS  00826  04. OB  34.860  27.69  1480.6 

OBS  00850  0...00  34.846  27.69  1460    7 

OBS  00860  03.94  34.640  27.69  1480.6 

OBS  00875  03.99  34.850  27.69  1481. 1 

STO  C0900  04.03  34.40  27.72  00.857       1481.7 

OBS  00900  04.03  34.897  27.72  1481.7 

OBS  00425  04.06  34.906  27.73  1482.3 

OSS  00951  04.05  34.400  27.72  1482.7 

OeS  00976  04.08  34.910  27.73  1483.2 

STD  01000  04.05  34.91  27.73  00.905       1463.5 

OBS  01001  04.05  54.506  27.73  1483.5 

OBS  01014  04.05  34.910  27.73  1*83.7 
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1457.7 

OBS 

00177 

01.54 

34.010 

27.24 

1457.8 

oes 

001(9 

01.54 

34.030 

27.25 

1458.2 

STO 

00200 

01.52 

34.03 

27.25 

00. 

263      1458.1 

□  BS 

00201 

01.20 

34.065 

27.30 

1456.8 

oes 

0020i 

01.  ei 

34.140 

27.32 

1459.7 

OBS 

00226 

02.16 

34.210 

27.35 

1461.7 

oes 

00243 

03.10 

34.4B0 

27.46 

1466.3 

STO 

00250 

03.34 

34.52 

27.49 

00. 

300      1467.5 

oes 

00251 

03.40 

34.525 

27.49 

1467.6 

OBS 

00257 

03.67 

34.560 

27.44 

1464.1 

OBS 

00266 

04.24 

34.633 

27.49 

14  72.0 

OBS 

00276 

04.55 

34.700 

27.51 

1473.3 

oes 

002ei 

04.60 

34.640 

27.50 

1473.6 

OBS 

00267 

05.01 

34.748 

27.54 

1475.5 

STO 

00300 

04.46 

34.79 

27.54 

00. 

330      1475.5 

oes 

00300 

04.46 

34.740 

27.53 

1475.5 

OBS 

00316 

04.44 

34.835 

27.57 

1476.0 

oes 

00319 

05.62 

34.420 

27. S6 

1478.7 

oes 

00325 

05.62 

3t.930 

27.57 

1476.6 

oes 

00331 

05.36 

34.910 

27.56 

1477.6 

oes 

0O3S0 

05.26 

34.695 

27.56 

1477.7 

OBS 

00375 

05.20 

34.640 

27.54 

1477.9 

STO 

00 '.00 

05.11 

34.40 

27.60 

00. 

367      1477.9 

jes 

ootoi 

05.10 

34.900 

27.61 

1477.9 

oes 

00426 

04.91 

34.430 

27.65 

1477,6 

oes 

00451 

04.67 

34.410 

27.64 

1477.6 

OBS 

00475 

04.  68 

34.903 

27.63 

147^.2 

STO 

00500 

04.61 

34.40 

27.64 

00.440      I47S.'3 

OBS 

00500 

04.61 

34.900 

27.64 

1473.3 

oas 

00525 

04.64 

34.400 

27.65 

1476.3 

3bS 

00550 

04.  76 

34.430 

27.67 

1475,1 

an 

00576 

04.67 

34.420 

27.67 

1474.1 
•92      147?. 6 

STO 

006  00 

04.71 

34.4  2 

27.67 

33.' 

DBS 

00601 

04.71 

34.420 

27.67 

1474.6 

CBS 

0wo26 

0.,.71 

34.435 

27.66 

1*80.1 

OBS 

00651 

0-..67 

34.440 

27.69 

*4eo.3 

OBS 

00675 

04.63 

34.437 

27.69 

1460.6 

STO 

00700 

04.62 

34.44 

27.69 

00.541        148J.9 

OBS 

00  7  00 

04.62 

34.440 

27.64 

1,*60.4 

oes 

00725 

04.55 

34.430 

27.64 

1481 .0 

OBS 

00750 

04.44 

34.920 

27.70 

1481 .0 

oes 

00776 

04.40 

34.420 

27.70 

1461.2 

STO 

00600 

04.31 

34.92 

27.71 

00.564       1481.2 

OBS 

ooeoi 

04.30 

34.420 

27.71 

1461.2 

oes 

00626 

04.22 

34.415 

27.72 

*461 .3 

OBS 

OOdSO 

04.21 

34.410 

27.71 

1481 .7 

OBS 

00675 

04.21 

34.415 

27.72 

1482. I 

STO 

004  00 

04.21 

34.92 

27.72 

00.637       1*8;. 5 

OdS 

004  00 

04.21 

34.420 

27.72 

1462.5 

OBS 

00425 

04.22 

34.427 

27.73 

148;). 0 

OBS 

00451 

04.17 

34.410 

27.72 

1403.2 
1481.6 

OBS 

00476 

04.17 

34.420 

27.73 

STO 

01000 

O4.II 

34.41 

27.72 

00.684      1483.7 

oes 

01001 

04.11 

34.410 

27.72 

1463.8 

oes 

01016 

04.12 

3-.415 

27.73 

1464.1 

INST    STO  (ECOItDER  TEN    SO    1307 
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Table  II.     Observed  oceanogxaphic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STlTION        0>I> 


HiflS      Ji      <i55          »e«< 

1*73 

eOTOP    02363 

IIK 

lENP          06.9 

bill    nOI    PER            >I^O-JIR    .6 

CONSti.           01 3<         nuNli 

1      05 

SHIP    £V 

■  EI 

euLB        06.2 

19       0         2               HIN0-3P0    10 

liT           •<    i6      N           Olir 

2i 

OAIl    USE       1 

etOOMEIP    1016.6 

SE«                                 .INO-FOR 

lONO      J5)   17     a          HOUR 

02.1 

<liei               05 

CLOUO    I/t 

CL/IR                            I<E«IMER       X4 

tiStujl/tlxe      IVLtlf 

OtPIn 

ie«p 

Sll 

Siom-I 

OTNOPIn       ShO    »E1.       0«rG              PO 

SIO 

OOJOO 

32.97 

02.1      oes 

OOJOl 

00.73  p 

32.970 

..6.458 

JTO 

00010 

32.96 

oes 

00011 

00.06  p 

32.960 

26.470 

oes 

00013 

Ob. 47 

32.976 

25.92    • 

1474.5 

OSS 

OOOli 

06.04 

32.947 

25.95 

1472.6 

oes 

00017 

05.7  7 

33.075 

<6.06 

1471.9 

SIO 

0UJ20 

03.73 

33.09 

26.32 

1463,5 

oes 

000<0 

03.34 

33.092 

•  6.36 

1461.6 

oes 

000:2 

02.39 

33.19^ 

26.46 

1460. 0 

oes 

0002« 

02.64 

33.170 

26.46 

1459. S 

oes 

0002ii 

02.47 

33.110 

26.45 

1456.2 

sia 

0003  0 

01.40 

33.05 

26.44 

1435.6 

oes 

00030 

01.70 

33.037 

26.45 

1454.7 

oes 

00032 

00. iS 

33.000 

26.46 

1451.5 

oes 

0OJ3« 

00.71 

33.192 

26.63 

1450.6 

oes 

0003e 

00.67 

33.315 

26.72 

1451.5 

oes 

00041 

00.70 

33.32  5 

26.74 

1450.6 

oes 

000*3 

01.51 

33.4S0 

26.61 

1454.6 

oes 

00047 

01.64 

33.320 

26.64 

1455.4 

oes 

00044 

02.02 

33.535 

26.62 

1457.2 

ITD 

OOOSO 

02.0b 

33.54 

26.62 

1457.4 

oes 

00031 

02. le 

33.537 

26.61 

1457.9 

oes 

00053 

00. le 

33.360 

26. ai 

1446.7 

oes 

00055 

00. le 

33.413 

26.64 

1446.8 

oes 

00057 

00.56 

33.475 

26.67 

1450.7 

oes 

0003S 

00.55 

33.460 

26. SS 

1450.6 

oes 

OOOoO 

00.26 

33.470 

2b. 66 

1449.5 

ObS 

000c2 

00.49 

33.460 

26.66 

1450.4 

oes 

00070 

-    0.26 

33.473 

26.91 

1447.1 

3b  s 

00072 

-    0.22 

33.465 

26.90 

1447.3 

SIO 

00075 

00.69 

33. tl 

26.97 

1451.6 

oes 

0007c 

00.91 

33.640 

26.96 

1452.6 

oes 

0007S 

00. «9 

33.630 

26.97 

1453.0 

oes 

00031 

01.25 

33.690 

27.00 

1454.5 

oes 

oooe5 

02.63 

33.690 

2  7.04 

1461.6 

oes 

oooe7 

02.40 

33.620 

27.02 

1459.6 

oes 

0J057 

02.09 

33.690 

27.10 

1458.7 

SIO 

00100 

02.44 

33.92 

27.10 

1400.3 

oes 

00100 

02.59 

33.950 

27.11 

1461.1 

oes 

00102 

02.99 

34.020 

27.13 

1462.9 

OoS 

00104 

03.07 

34.022 

27.12 

1463.3 

0B< 

,/Oioe 

02.30 

33.960 

27.15 

1460.0 

oes 

OOllo 

02.2  7 

33.960 

27.16 

I..0O.O 

jes 

00123 

02.91 

34.060 

27. le 

1463.U 

SIO 

00125 

0>.13 

34.11 

27.16 

14O4.0 

CsS 

00127 

0  3.60 

34.150 

;7.ie 

14t3.7 

JcS 

UU14J 

04. ^J 

34.270 

27.21 

1 469.  J 

SIO 

00  ISO 

04.55 

34.3  5 

•  7.23 

i..7o.e 

OcS 

00J50 

04.56 

34.330 

27.23 

1470.6 

:ti 

00154 

04. bO 

34.3  50 

•  7.23 

i471.3 

oes 

00155 

04.01 

34.44  0 

27.36 

1468.6 

06S 

OOlel 

04.29 

34.490 

27.37 

1470.0 

oes 

00U« 

05.62 

34.660 

27.37 

1475.9 

oes 

00173 

06.00 

34.710 

27.34   • 

1477.6 

oes 

00194 

05.90 

34.703 

27.35 

1477.5 

oes 

oai«e 

Ob. 24 

34.760 

27. 3S 

1475.0 

SIO 

00200 

06.20 

34.74 

27.35 

14  76.6 

oes 

00207 

06.03 

34.702 

27.33 

1476. 2 

oes 

0022b 

05.53 

34.707 

27.40 

1476.5 

oes 

00241 

05.50 

34.713 

27.41 

1476.7 

SIO 

00230 

05.66 

34.62 

27.47 

1477.6 

oes 

00231 

05.66 

34.62  0 

27.47 

1477.7 

oes 

00257 

05.57 

34.795 

27.47 

1477.3 

oes 

00262 

05.16 

34.720 

27.46 

1473.6 

3SS 

002  76 

05.20 

34.606 

27.52 

1476.1 

oes 

002e« 

05.45 

34.637 

27.51 

1477.4 

SID 

003  00 

03.76 

34.90 

27.32 

1479.0 

oes 

00302 

05.62 

34.907 

27.52 

1479.2 

oes 

00323 

05.44 

34.910 

27.57 

1476.0 

oes 

00357 

05.04 

34.650 

27.57 

1476.9 

oes 

00375 

03.00 

34.900 

27.62 

1477.1 

$10 

OO400 

04.96 

34.91 

27.63 

1477.4 

ots 

00401 

04.96 

34.910 

27.63 

1477.4 
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Table  II.     Observed  weano^rraphic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    «    T    1    0    N 


C«$I«lU«/TIHe       IVLIYP 

OEPTn 

TtMP 

SIL 

Sl^MA-T          OYNDPTH      SNO    VEL 

oes 

00«<6 

O't.to 

34.900 

27.62 

1477.7 

on 

00«53 

OS. 01 

34.907 

27.62 

1476.4 

an 

00«7S 

0«.7S 

S4.920 

27.66 

1477.9 

$TD 

SOSOJ 

a<,.»2 

34.91 

27.65 

1476.4 

on 

oosoo 

0«.62 

34.910 

27.65 

1476.4 

oes 

J0S2S 

o<i.e< 

34.922 

27.66 

1476.6 

oes 

OOSSO 

a«.cs 

34.910 

27. t7 

14  76.5 

OiS 

OJSTt 

Oh.  S3 

34.900 

27.67 

1476.4 

STO 

OJoOO 

0<i.<.ii 

34.90 

27.66 

1476.6 

oes 

01/601 

O'^.SO 

34.900 

27.66 

1476.6 

OsS 

Juc2t 

Oh.  51 

34.910 

i7.o6 

1479.2 

oes 

OUCil 

04.41. 

;.4.905 

27. te 

1479.4 

0:S 

.io77 

04. ;5 

34.900 

27.69 

1 4  79  . 4 

no 

00700 

0...;; 

34.10 

;7.t9 

14  79.6 

^r  0 

U„7JJ 

o.,.;2 

34. 90u 

27. 6y 

1479,6 

;;S 

a.^7i5 

0^.31 

;4.910 

.7.70 

1460.0 

OSS 

00750 

04. ;3 

34.920 

27.71 

1460.5 

oes 

00  7  70 

04.39 

34.920 

27.70 

1481 .2 

STO 

006  00 

04,39 

34.92 

27.70 

1461.6 

oes 

OOoOii 

04.36 

34.920 

27.70 

1461  .6 

oes 

00628 

04.30 

34.923 

27.71 

1481.7 

oes 

ooeio 

04.29 

34.926 

27.72 

1462.0 

oes 

00675 

04.24 

34.920 

27.72 

1462.2 

STO 

OOfOO 

04.26 

34.93 

27.72 

1462.6 

oes 

00«00 

04.26 

34.930 

27.72 

1462.6 

oes 

ootzs 

04.24 

34.930 

27.73 

1463.1 

oes 

OOiSi 

04.22 

34.930 

27.73 

1463.4 

oes 

00976 

04. 2S 

34.920 

27.72 

1464.0 

STO 

02  000 

04.21 

34.42 

27.72 

1464.2 

oes 

01001 

04.21 

34.920 

«7.72 

1484.2 

oes 

01016 

04.^4 

34.920 

27.72 

1464.6 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


STATION        D«TA 


kifia    ii    e3i> 

TE«< 

1473 

BOTDP    015 

c7            AID 

TEMP         OB.O 

Oia    ni.1    PES           ulNO-OiR    IB            INST    STO  «l 

CSSiCC            01O3 

nOMtn     05 

SHIP  E» 

MET 

BULB         07.8 

■INO-SPO    08            TRACE    OIR 

I  IT           -.i    '•i      H 

0«r 

2i 

OATA   USE 

1           BARDNETII    1016.0 

SEA 

KINO-fOR                    DURATION 

UN.,      lii   20     ■ 

Xija 

O*.! 

A*EA 

05           ClOuO    T/A 

I 

CL/T« 

■EATnER      14           ORIl    Oil    3. 

CISTnUX/TIKE 

LWLTTP 

OEPTn 

tenp 

SAi. 

SIOMA-T 

OTNOPTH 

SNO    VEL      OIVC             P04      TOT    r  ;    N02 

STO 

00000 

06.57 

32.82 

25.78 

00 

.000 

1 4  74  .  5 

o<>a 

iti 

00003 

06.57 

32.617 

25.78 

1474.5 

on 

OOOOJ 

Oe.63 

32.653 

25.80 

14  74.4 

Hi 

00010 

06.22 

32.64 

25.68 

00 

.022 

1473.3 

Obi 

00011 

05.40 

32.907 

25.44 

1472.1 

oes 

O001.> 

05.37 

32.427 

26.01 

1470.0 

OBS 

OOOIS 

0'-12 

32.402 

26.13 

1464.6 

ObS 

OOOK 

03.26 

33.187 

26.44 

1461  .6 

STO 

00020 

03.21 

33.17 

26.43 

00 

.040 

1461.4 

oes 

00020 

03.10 

33.170 

26.44 

1460.9 

OBS 

00.J22 

02.65 

33.210 

26.51 

1459.0 

DBS 

0002* 

02.70 

33.326 

26.60 

1454.4 

0*5 

0002B 

01.26 

33.256 

26.65 

1453.1 

STO 

OJ033 

01.35 

J3.31 

26. t9 

00 

.055 

14  53.6 

ObS 

UJ030 

01. 3e 

33.320 

26.1.9 

1453.7 

M> 

00- i2 

01. *a 

3^.322 

2c.o9 

1454.2 

JilS 

jOOae 

00.2  7 

Jj.tli 

21  .f  7 

144B.6 

OBS 

00036 

-    0.2B 

33.247 

26.73 

1446.2 

oes 

000«3 

-    0.87 

33.310 

26.80 

1443.6 

oes 

OOOi-S 

-  o.eo 

33.360 

26.64 

1444.1 

OoS 

OOO^t 

-   0.45 

33.424 

26.86 

1445. B 

STj 

OOOSJ 

-    0.17 

33.45 

26.84 

00 

.08  1 

1447.2 

oes 

00051 

00. 4e 

33.513' 

26.40 

1430.3 

OBS 

00033 

01.34 

33.641 

2£.45 

1454.6 

oes 

000S7 

01. '•5 

33.640 

26.99 

1455.0 

oes 

00060 

01.15 

33.673 

26.49 

14  53.7 

DBS 

OOOo* 

01. e. 

33.750 

27.01 

1456. B 

OBS 

00070 

00.60 

33.720 

27.06 

1451.4 

STO 

00075 

01. e2 

33.84 

27.08 

00. 

.106 

1437.1 

oes 

00076 

02.06 

33.660 

27.08 

1456.2 

OBS 

00043 

02.44 

34.030 

27.13 

1462.8 

OBS 

000S5 

03.10 

34.055 

27.14 

1463.3 

STO 

00 100 

03. 3« 

34.11 

27.17 

00. 

.132 

1 464 . 5 

OBS 

00100 

03.38 

34.120 

27.17 

1464.7 

oes 

00102 

03.45 

34.140 

27.18 

1465.1 

ObS 

00106 

0^.83 

34.215 

27.20 

1466.6 

oes 

00110 

0-,.sl 

34.325 

27.22 

1469.7 

STO 

00125 

0-..56 

34.33 

27.22 

00 

.154 

1470.3 

OBS 

00125 

0<>.5e 

34.330 

27.22 

1470.4 

DBS 

0G1<>B 

04.43 

34.355 

27.25 

1470.2 

STO 

00150 

04.51 

34.35 

27.24 

00, 

.176 

14  70.6 

OBS 

00159 

04.  5B 

34.353 

27.23 

1471.0 

OBS 

00159 

04.51 

34.365 

27.25 

1470.8 

OBS 

00165 

04.64 

34.525 

27.33 

1472.6 

oes 

00171 

U4.  76 

34.500 

27.33 

1472.2 

oes 

00175 

04.42 

54.56C 

27.36 

1473.0 

oes 

OOliO 

05.12 

34.570 

27.34 

1474.1 

OBS 

00146 

05.64 

34.700 

27.38 

14  76.5 

STO 

002  00 

05.67 

34.7  0 

27.36 

00. 

,216 

14  76.6 

oes 

002U1 

05. 6B 

34.695 

27.37 

1476.7 

OBS 

00203 

05.33 

34.660 

27.39 

1475.3 

OBS 

00211 

05.12 

34.660 

27.41 

1474.3 

oes 

00217 

OS. SI 

34.712 

27.41 

14  76.3 

OBS 

00226 

OS. 25 

34.640 

27.42 

1475.4 

OBS 

00232 

04.46 

34.695 

2  7.46 

1474.3 

OBS 

00237 

05.57 

34.830 

27.44 

1477.0 

oas 

002<.7 

03.40 

34.785 

27.48 

1476.4 

STO 

002  50 

05.21 

34.78 

27.50 

00, 

,250 

1475.7 

OBS 

00253 

05.04 

34.770 

27.50 

1475.2 

LBS 

00257 

05.14 

34.815 

27.53 

1475.6 

OcS 

0026<. 

05.39 

34.035 

^7.52 

1476.7 

3flS 

00276 

05.23 

34.8-5 

27.55 

147t..3 

STO 

00  300 

05.17 

34.84 

27.55 

00. 

.260 

1476.4 

oes 

00300 

05.17 

34.840 

27.55 

1476,4 

OBS 

00325 

05.14 

34.900 

27.60 

1476. B 

OBS 

00350 

05.05 

34.400 

27.61 

1476.9 

oes 

00354 

05.03 

34.900 

27.61 

1476.9 

oes 

00363 

04.76 

34.850 

27.61 

1475.6 

DBS 

00364 

04.62 

34.635 

27.61 

1475.3 

OBS 

00376 

04.16 

34.640 

27.66 

1473.5 

SIO 

00<>00 

04.17 

34.85 

27.67 

00. 

333 

1473.9 

oes 

ootoi 

04.17 

34.850 

27.67 

1474.0 

OBS 

00«26 

04. 2e 

34.850 

27.66 

1474.9 

oes 

00«51 

04.  OB 

34.855 

27.68 

1474.4 

R  TEN   SO    1307 

0  5  SbJARE  1 
i  SSJARE  20 
1  SOOARE  20 
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Table  II.     Observed  oceanoprraphic  data  occupied  by  tTSCOC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


s  r  >  T  I  0  N 


CISINUH/Iint      I.VLHP 

OEPTn 

TENP 

SAL 

SIi"»-T 

DVNDPTh 

SNO    »cl. 

on 

00-.75 

Oli.lS 

34.900 

27.71 

1475.2 

STO 

00  5  00 

0-.17 

34. tl 

27.72 

00 

.376 

J475.7 

OBS 

OOSOJ 

0«.17 

34.910 

27.72 

1475.7 

06  S 

00^25 

0<..17 

34.920 

27.73 

1476.1 

oes 

>lOiS< 

0<..1« 

34.900 

27.71 

1476.6 

OBS 

J0576 

0<>.1< 

34.910 

27.72 

1476.6 

sto 

OOoJO 

04.J7 

34.91 

27.72 

00 

.42  3 

1477.3 

on 

006J1 

0*.J7 

34.92    f 

27.730 

OBS 

00^26 

ot.ie 

34.900 

27.70   • 

147B.2 

ObS 

OOc.51 

04.15 

34.a90 

27.70 

1476.1 

oes 

0067S 

0<«.13 

34.898 

27.71 

1476.4 

$T0 

00700 

0<i.2! 

34.91 

27.71 

00. 

,4C6 

1479.2 

oes 

00700 

0<>.2i 

34.910 

27.71 

1479.2 

OBi 

0072S 

0O.13 

34.690 

27.71 

14  79.2 

06  s 

00750 

04.13 

34.900 

27.71 

14  7V.7 

OBS 

00776 

0«.13 

34.900 

27.71 

1460.1 

ill) 

OObOO 

O'..!'. 

34.91 

27.72 

00. 

.514 

1460.5 

oes 

OOBJl 

O-.H 

34.910 

27.72 

1460.6 

QeS 

OOe^e 

0...1". 

34.t03 

27.72 

1401.0 

J:$ 

00050 

0*.06 

34.900 

27.72 

1461  .0 

ObS 

0.yi>75 

0«.13 

34.910 

^7.72 

1461. s 

SID 

G09JJ 

u-.Ot. 

34. '.O 

27.72 

00. 

561 

1461.9 

OsS 

OjSOO 

04.CI6 

34.900 

27.72 

14B1.9 

OeS 

OJ525 

04. 0<* 

34.900 

i7.72 

1462.2 

03  !> 

OUVSl 

04.01 

34.>00 

17.73 

1462.5 

CcS 

00' 7^ 

03. «  7 

34.',00 

27.73 

1462.6 

STD 

01000 

3J.S5 

3... 1)9 

.  7 .  7.1 

00. 

606 

1463.1 

J3S 

OlJOl 

03. "iS 

34.093 

:7.7. 

1463.1 

-.-. 

OlJlt 

i?.<;2 

3-.. 927 

.7.7* 

1463.2 
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Table  II.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 

NODC         STATION         OIT/I 


CONSEC  QUI 

1*1  «i    SJ.5N 


ri»« 

1473 

eOTOP    OOe 

03            AIR 

TEHP         11.5 

OIR    HOT    PER 

UIND-DIR 

17 

MONTH       05 

SHIP    tv 

»ET 

BJL6         10.6 

00 

0        X 

UIND-SPO 

06 

DAT 

15 

DATA    USE 

1           SAROHETR    1015.5 

SEA 

KlNO-fOR 

nOM 

06.7 

AREA 

05           CLOjO    T/a 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

.VlTYP 

tEPlH 

TEHP 

SAL 

SliMA-T 

OTNDPTB 

SNO    VCL 

OXTO 

PO 

fTO 

OOOvO 

07.21 

32.54 

25.79 

do 

.000 

1477.2 

oes 

00001 

07.21 

32.540 

26.79 

1477.2 

>Tu 

OOJIO 

07,21 

32.94 

25.79 

00. 

.022 

1477.3 

OSS 

00011 

07.21 

32.546 

26.60 

1477.4 

OlS 

00013 

07.20 

32.545 

25.60 

1477.4 

STD 

00020 

05.67 

32. SI 

25.66 

00 

.044 

1471.2 

oes 

0002  0 

05.12 

32.767 

25.93 

1468.9 

oes 

00022 

03.68 

33.056 

26.3  3 

1463.3 

oes 

0002* 

03.26 

33.170 

26.43 

1461  .6 

STO 

00030 

02.43 

33.16 

26.46 

00. 

.06  2 

1460.;> 

oes 

00030 

02.50 

33.167 

26.47 

1460.2 

oes 

000j» 

02.67 

33.320 

26.60 

1465.5 

oes 

ooo«o 

02.66 

33.330 

26.61 

1454,5 

$tc 

00050 

02.29 

33.31 

26.62 

00. 

.092 

1456.1 

oes 

00051 

02.27 

33.310 

£6.62 

1456.0 

oes 

00060 

02.30 

33.463 

26.76 

1456.5 

oes 

00064 

02.09 

33.550 

26.83 

1457.7 

oes 

00066 

01.75 

33.540 

26.64 

1456.3 

oes 

00074 

02.04 

33.650 

26.51 

1457.6 

sto 

00075 

02.22 

33.69 

26.53 

00. 

.125 

1466.7 

oes 

00078 

02.73 

33.760 

26.54 

1461.0 

jes 

00079 

02.50 

53.752 

26.92 

1461. S 

DBS 

00067 

01.72 

33.650 

26.93 

1456.6 

06S 

0004 1 

00.53 

33.665 

27.02 

1453.2 

36S 

00057 

01.04 

33.676 

27.00 

1453.8 

STD 

001  OJ 

01.3  5 

33.77 

27.06 

00. 

.152 

1455.3 

aes 

00100 

01.42 

33.75  0 

27.07 

1456.7 

oas 

00112 

01  .46 

33.610 

27.06 

1 4  36  . 1 

OoS 

OJUO 

01.6a 

33.S2a 

27.07 

14  57.1 

STO 

00126 

01.56 

33.  Bd 

27.13 

00 

.176 

1 4  66 .  8 

:is 

C0125 

01.55 

ii.b-,0 

27.14 

1456.6 

:es 

00153 

02.11 

34.010 

27.15 

1455.6 

oes 

00135 

03.57 

34.223 

27.19 

1468.0 

oes 

0014  6 

04.21 

94.210 

27.16    • 

1469.1 

STO 

00150 

03. «S 

34.^0 

27.18 

oc. 

.159 

1468.2 

oes 

00150 

03.97 

34.202 

27.16 

1468.1 

oes 

00156 

04.  OS 

34.210 

27.17 

1466.7 

oes 

0015S 

04.42 

34.350 

27.26 

1470.3 

oes 

00163 

04. eo 

34.360 

27.21    • 

1472.0 

oes 

00167 

04.45 

34.320 

27.22 

1470.7 

oes 

00171 

04.40 

34.340 

27.24 

1470.5 

oes 

0017S 

02.99 

34.120 

27.21    • 

1464.3 

oes 

OOISS 

02. ei 

34.210 

27,25 

1464.0 

STO 

00200 

03.15 

34.25 

27.30 

00. 

.242 

1465.5 

oes 

00201 

03.27 

34.270 

27.30 

1466.1 

oes 

00205 

02.9  5 

34.230 

27.30 

1464.7 

oes 

00207 

03.42 

34.552 

27.35 

1466.9 

oes 

00213 

03. SO 

34.43  3 

27.36 

1468.6 

oes 

00217 

04.17 

34.500 

27.39 

1470.5 

oes 

00224 

04.75 

34.620 

27.42 

14  73.2 

oes 

00226 

04.79 

34.625 

27.42 

1473.4 

oes 

00234 

04. 5e 

34.670 

27.46 

l.t72.7 

STO 

00250 

04.76 

34.71 

27.49 

00. 

.276 

1473.7 

oes 

00251 

04.76 

34.710 

27.49 

1 4  73  .  6 

oes 

00276 

04. 5S 

34.656 

27.50 

1473.4 

STO 

00300 

04.73 

34.64 

27.60 

00. 

.307 

1474.6 

oes 

00300 

04.73 

34.640 

27.60 

1474.6 

oes 

00325 

04.83 

34.S40 

27.69 

1475.5 

oes 

00352 

04.53 

34.630 

27.62 

1 4  74  .« 

oes 

00361 

04.55 

34.660 

27.63 

1474.9 

oes 

00365 

04.27 

34.S10 

27.63 

1473.6 

oes 

00375 

04.19 

34.630 

27.66 

1473.6 

STO 

00  4  00 

04.21 

34.63 

27.66 

00, 

.368 

1474.1 

oes 

00401 

04.21 

34.830 

27.66 

1474.1 

oes 

00426 

04.15 

34.640 

27.66 

1474.3 

oes 

00451 

04.13 

34.660 

27.67 

1474.6 

oes 

00477 

04.13 

34.904 

27.72 

1475.1 

STO 

00500 

04.19 

34.53 

27.73 

00. 

.404 

1475.6 

oes 

00500 

04,19 

34.926 

27.73 

1475.8 

oes 

00527 

04.15 

34.900 

27.71 

1476.0 

oes 

00550 

04.12 

34.510 

27.72 

1 4  76  . 3 

OSS 

00576 

04.11 

34.520 

27.73 

■  ••6I 

>*••» 

1476.7 

« 

INST    STO   RECORDER  TEN   SO    1307 

TRACE    OIR  D  5    SOUARE       1 

DURATION  2    SbJARE    20 

ORIO    Oil   326  1    SuUARE    20 
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Table  II.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


hOOC         STtTlON        OATt 


CO.SSEC  Jl<2 

L«T  *2    S5      H 


CASTMuh/TINc      LVlTIP 


»s«» 

1473 

BOTOP    00166 

AIR 

TEMP         11.3 

DIR    nil    PER 

•  IIIO-DIR 

16 

INST    SIO   RECORDER 

TEN    SI.    1307 

iWNtn      Oi 

Snip    tv 

l.£T 

BULB         10.5 

16 

1        2 

•  INO-SPO 

06 

TRACE    OIR                     0 

5    SQUARE      1 

Dir 

2> 

OATt    USE       1 

BARJMETR    1015.3 

SEA 

KINO-fOR 

DURATION 

2   SSJARE    20 

HOUR 

07.7 

AREA             05 

ClOUO    T/A 

Cl/TR 

XEAXnER 

X6 

ORIU    Oil    327 

1    SbJARE    20 

.UttP 

OtPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OTNOPTH 

SNO    Vtl 

0<ro 

P04 

TOT    P  .    N02        N03 

SIOJ        Pn 

STO 

OOOJJ 

07.10 

32.77 

25.66 

00.000 

1476.5 

an 

00001 

07.10 

32.773 

25.66 

1476.6 

on 

oooot 

06.67 

32.770 

25.70 

1475.6 

no 

00010 

06.66 

32.73 

25.70 

00.023 

1475.0 

OSS 

OOOli 

05.26 

32.625 

25.79 

14*9.1 

oes 

00017 

03.31 

32.610 

26.13 

1461.2 

STO 

000<0 

02.16 

32.66 

26.27 

00.043 

1456.4 

0>S 

OO020 

01.63 

32.660 

26.31 

1435,0 

OBS 

ooa2<i 

00.41 

33.015 

26.51 

1446.6 

oas 

00026 

0..J3 

32.967 

<6.50 

1447.2 

OSS 

00020 

-    0.5<. 

3J.050 

26.61 

1444.6 

stc 

00030 

-    0.6* 

33.11 

26.63 

00.059 

1444.2 

oes 

00030 

-    0.66 

33.120 

26.64 

1444.0 

STO 

oooso 

-    1.27 

33.19 

26.71 

00.067 

1441.7 

OSS 

00051 

-    1.30 

^3.192 

26.72 

1441.6 

STO 

00075 

-    J. ".5 

33.26 

26.60 

00.119 

1441.4 

oes 

00076 

-    1.45 

33.327 

26.63 

1441.5 

OBS 

00076 

-    1.45 

33.416 

26.90 

1441.6 

QoS 

000B3 

-    1.05 

33.510 

26.97 

1443.7 

OBS 

00095 

-    0.55 

33.561 

26.99 

1446.2 

oes 

oooa< 

00.36 

33.625 

27.00 

1450.6 

DBS 

000<7 

00.75 

33.660 

27.01 

1452.4 

STO 

00100 

00.56 

33.63 

26.99 

00.146 

1451.6 

OBS 

00100 

00.51 

33.622 

26.99 

1451.4 

OBS 

00102 

00.41 

33.655 

27.02 

1451.0 

OBS 

0010<i 

00.65 

33.662 

27.02 

1453.1 

oes 

00106 

00.69 

33.660 

27.01 

1453.3 

oes 

00116 

02.45 

33.953 

27.12 

1460.7 

jes 

OOllS 

02.65 

33.955 

27.10 

1461.6 

STO 

00125 

03.06 

34.01 

27.11 

00.174 

1463.6 

OBS 

00125 

03.12 

34.010 

27.11 

1463.6 

STO 

00150 

03.2  7 

34.02 

27.10 

00.196 

1464.9 

oes 

00150 

03.2  7 

34.017 

27.10 

1464.9 

oes 

00173 

03.09 

S4.027 

27.12 

1464.5 

oes 

00175 

02.70 

33.970 

27.11 

1462.6 

oes 

00177 

02.44 

33.967 

27.15 

1461.7 

• 

REFIO      31      1355 
CONSEC  0143 

CAT  43   00     N 

tONO      050  20.5il 


CASTNJt/TINE      I.VCTIP 


«Et> 

1973 

60TDP    00066 

AIR 

TENP         li.3 

OIR    HOT    PER 

•IND-OIR 

16 

INST     STD    RECORDER 

TEN    SO    1307 

■OITn      05 

SHIP    EW 

<ET 

BULB         10.5 

16 

1         2 

•IND-SPO 

06 

TRACE    OIR                       0 

5    S>JARE       1 

OAt 

25 

OATA    USE        1 

BAROHETR    1015.3 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    20 

HOUR 

06.6 

AREA             05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

At 

ORIO    Oil    326 

1    SQUARE    30 

.»CT»P 

OEPTn 

lENP 

SAL 

SIOHA-T 

OrNDPTH 

SNO    VEl 

OX  IT  6 

P04 

TOT   f  .    N02        Na3 

SI03        P-l 

SIO 

00000 

05.92 

32. 63 

25.67 

do. 000 

1471.9 

oes 

00001 

05.92 

32.629 

25.67 

1471.9 

oes 

00003 

05.75 

32.660 

25.92 

1471.3 

OBS 

00005 

05.01 

32.690 

26.03 

1466.3 

DBS 

00007 

05.16 

33.030 

26.12 

1469.2 

oes 

00009 

04.23 

32.927 

26.14 

1465.2 

STO 

00010 

04.06 

3... 91 

26.14 

00.02  0 

1464.6 

oes 

00011 

03.73 

32.666 

26.16 

1463.1 

3BS 

00017 

03.15 

3... 975 

26.26 

1460.6 

OBS 

00019 

01.94 

32.637 

26.27 

1455.3 

STO 

00020 

0».57 

32.91 

26.35 

00.036 

1453.6 

OBS 

00020 

01.26 

32.962 

26.41 

1452.5 

STO 

00J30 

-    0.03 

33.09 

26.59 

00.054 

1447.0 

oes 

00330 

-    0.09 

33.100 

26.60 

1446.7 

OBS 

00036 

-    0.76 

33.200 

26.71 

1443.6 

OBS 

00040 

-    0.60 

33.190 

26.70 

1443.7 

STO 

00050 

-    1.22 

33.26 

26.79 

00.061 

1442.1 

OBS 

00051 

-    1.26 

33.290 

26.60 

1441.9 

STO 

O0075 

-    1.23 

33.29 

26.79 

00.112 

1442.5 

DBS 

00076 

-    1.22 

33.267 

26.79 

1442.5 

oes 

00079 

-    1.20 

33.290 

26.60 

1442.7 

• 
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Table  II.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
8-28  May  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0    N 


CONSEC  Jl««  HOMn      OS 

LIT  «3    3S      N  OX  2i 


C*5TNun/riHE       LVLTYP         DEPTH 


STO 

oes 

06S 
ObS 

STO 
OdS 
06i 
OBS 

STa 
oes 

STD 

oes 

ObS 

oes 
oes 

06S 

oes 

STO 
06S 

oes 


00  J  00 
00001 
00003 
000U7 

oooo; 

00010 
00011 
00013 

0001) 

00020 
00020 
00030 
00030 
0003< 
0003t 
00036 
00040 
00045 

cooso 

00051 
000c<> 


BOTOP    00075 

<ia 

TEKF         07.8 

HR    nOT    PER 

»1N0-01R 

10 

S«1P    t V 

»ET 

BULB        07.5 

10 

0         2 

UIND-SPO 

06 

OlTl    USE       1 

BlftOnETR    1014.5 

SE« 

UlNO-FOR 

IRti               05 

CLOUO    I/« 

CL/TB 

KEtTHER 

Xb 

lENP 

SlL 

SIOhA-T 

OYNDPTh 

SNJ    VEL 

0«YG 

PO' 

Oj.51 

32.^8 

25.57 

00 

.000 

1469.6 

05.51 

32.J80 

25.57 

1469.7 

05.35 

32.453 

25.64 

1469.1 

04.35 

32. 627 

25.69 

1465.3 

04.01 

32.740 

26.05 

1464.1 

Oi.Sd 

32.75 

26.06 

00 

.022 

1464.0 

03. «2 

32.811 

26.08 

1463.6 

03. SO 

32.645 

26.11 

1463.6 

03.31 

32.833 

26.15 

1461.3 

03.36 

32.84 

26.15 

00 

.041 

1461.6 

03.39 

32.840 

26.15 

1461. 7 

03.11 

32.85 

26.16 

00 

.060 

1460.6 

03.04 

32.850 

26.19 

1460.4 

02.74 

32.84  4 

26.21 

1459.1 

02.03 

32.876 

26.29 

1456.0 

01.34 

32.94  8 

26.40 

1453.1 

00.73 

32.990 

26.47 

1450.5 

-    0.0c 

33.106 

26.60 

1447.1 

-    0.48 

33.16 

26.67 

00 

.092 

1445.4 

-    0.58 

33.178 

26.68 

1444.9 

-    0.65 

33.267 

26.78 

•  ••' 

1444.6 

• 

INST    STD   RECORDER 
TRACE    CIR  0 

DURATION 
ORIG    Oil    >29 


P04      1 01    Pi      ri02 


TEN  Si  1307 
i  SOUIRE  1 
2  SOJARE  20 
1    SSIJARE    30 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 

13  June-14  July  1973. 


NOOC         ST4TI0N        DAT* 


RSfID      31       8j55 

¥t«» 

1573 

eoTOP  jjO'.j 

Al  II 

TEMP         06 

.0 

OIR    MGT    PER 

MINO-DIS 

35 

CQNSEC              01«> 

MONTH       06 

Ship  ev 

MET 

BULD           06 

.5 

00 

0        « 

MiND-SPO 

02 

LiT             *;    5J       N 

i.A> 

17 

OITA    USE 

1 

BADOMETIt     1022 

.7 

SEA 

MIND-fOR 

IJNG      0»9    15      ■ 

HOU) 

17. « 

AREA 

05 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

MEATmER 

¥  -, 

C<SINUN/Ilie 

LVl  '.r 

DEPTH 

TEKP 

SAL 

SIOMA-I 

orwPTH 

SNO    »EL 

OXTG 

PO. 

STO 

COOJJ 

06.13 

32.51 

25.59 

00.000 

1472.3 

IT.* 

OSS 

000^)1 

06.13 

32.506 

25.59 

14  72.3 

STO 

OOJIO 

05.77 

32.57 

25.69 

00.02  4 

1471.1 

on 

OOOU 

05.7", 

32.575 

25.69 

14  71  .0 

Qes 

00017 

05.73 

32.560 

25.70 

1471.1 
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NOOC          STATION  DATA 

CONSEC              JK.4           HONTH      06           S«   P    EV                     JJJ   '^IjJ    ,oJ^^           id  .IND-fOK                  OOPATIOh                                   2    S-JARE    28 

C.STNo./.lHt       l,.T,P         depth                TE-P             SA.              i.SHA-T         UYNDPTH  SNOVE.      OxrO             P0»      TOT    P  .    N02        H03        SI03         PH 

STO            00000               08.78            33.30               25.85               00.000  1*83.7 


DBS  m}i 


DBS  00020 

QBS  00J2<. 

OBS  0002c 

STD  00030 

DBS  00030 
Oai 


am              jJOJ»              08.78  33.30*  25.85  l*8j.7 

OeS             OOOOj              08.78  33.303  25.65  J463.7 

06S              00007              08.3*  33.205  i 5 . 8«  1*82.0 

STO           00010              08.06  33.25  25.91  00.021       1*81.0 

OBS              00013              07.78  33.277  25.98  1*80.1 

SIO            OOOiO               07.59  33.27  25.99  00.0*2       1*79.* 

07. it  33.225  25.57  1*75.3 

05.33  32.952  26.0*  1*70.0 

03.83  33.217  2t.*l  1*6*. 2 

SID             00030               02. *7  33.09  26. *3  00.060       1*58.2 

00030              0;.2l  33.082  26.**  1*57.5 

U6»             0OJ3£              01.35  3i.;50  2t.6*  1*53.1, 

0»S             030*1              0^.*t  33.527  26.78  l*4'i.O 

OsS               000*i               01. »1  ^i.-lb  26. 7B  l*5j.3 

Oi5               00J*t             -0.26  :3.i5t  2t .81  1**6.6 

STD             0)i5J            -    0.:>i  33.56  2b. 63  00.088       1**6.* 

OBS               00051             -    0.*7  35.*30  26.88  1**5.8 

OBS               00057            -    0.99  33.*62  26.93  1**3.5 

OBS              00060           -    1.05  33.*60  26.9*  14*3.3 

OBS              00070           -    0.81  33.560  27.00  !***.? 

SIO           00075           -    0.*2  33.61  27.03  00.117      1**6.7 

0.35  33.620  27.03  1**7.0 

0.17  33.636  27.0*  1**7.9 

02.56  33.896  27.06  1*60.7 

02.60  33.900  27.06  1*60.9 

00095               0».91  33.963  27.10  1*62.* 


OSS  00076 

OBS  00079 

OBS  00067 

OBS  0009 


OBS 
OBS 

SIO  

OBS  00102  03.72  3*. 1*0  27.15  1*66. 

OBS  00110  0*.29  3*. 207  27.15  1*68.0 

OBS  00118  0*.55  3*. 190  27.11    •  1*70.0 

SIC  00125  0*.*9  3*. 21  27.13  00.165      1*69.9 

OBS  00127  0».*5  3*. 21*  27.14  1*69.8 

SID  O0150  03.76  34.20  27.20  00.189      1*67.2 

OBS  00150  03.75  3*. 202  27.20  f*""^ 

OBS 


00097  02.96  33.960  27.10  1*62 

00100  03.36  3*. 07  27.13  00.1*^       1*6*. 


00163  03.57  34.197  27.21  1466 


OBS  00167  03.95  34.337  27.29  1466.5 

OBS  00171  04.05  34.340  27.28  1469.0 

OBS  00175  04.67  34.423  27.28  1471.8 

OBS  00170  04.67  34.463  27.30  1472.7 

OBS  00164  05.46  34.553  27.29  1475.3 

STO  00200  05. *6  34.55  27.27              00.232      1*J5-; 

OBS  00201 
OBS 


v-c>,.  05.48  34.530  27.27  1*75.7 

00226  04.85  34.550  27.36  1473.5 

00241  04.12  34.490  27.39  1470.7 


OBS  WW*...  ......  -.. 

OBS  00245  03.8*  3*. 463  27.40  1469.5 

STO  00250  03.69  34.48  27.40  00.270      1469.6 

OBS  00253  03.92  34.487  27.41  1470.0 

OBS  00276  03.9*  34.550  27.46  1470.5 

SIO  00300  03.96  34.64  27.52  00.303      1471.1 

OBS  00300  03.96  34.640  27.53  1474.2 

OBS  00321  03.98  34.690  27.66  1471.7 

OBS  00335  03.94  34.697  27.57  1471.7 

OBS  00342  04.30  34.737  27.57  1473.4 

OBS  00350  04.41  34.782  27.59  1474.0 

065  00367  04.37  3*. 795  »7.tl  1*7*.2 

OBS  00376  O*.07  3*. 782  27.63  1473.1 

OBS  00376  04.10  34.760  27.62  1473.2 

OeS  0.;3i2  03.41  34.750  27.62  1*72.6 

STD  0O400  02.96  34.78  27.6*  00.356      1*73.0 

OBS  00*31  03.97  3*. 790  27.64  1473.1 

DBS  00*53  03.97  5*. 620  27.67  1*74.0 

STO  00500  04.13  34.90  27.71  00.4J5      1*75.5 

OBS  00500  0*.13  34.900  27.71  1475.5 

OBS  00550  04.13  34.662  27.70  1476.3 

SIO  OO60O  04.11  34.89  27.71  00.450      1477.1 

DBS  00601  04.11  34.890  27.71  1477.1 

OBS  00651  04.02  34.180  27.71  1*77.5 

STO  00700  03.97  34.66  27.72  00.495      1*76.1 

OBS  00700  03.97  34.880  27.72  1478.1 

OBS  00750  03.96  34.BB3  27.72  1*79.0 

SIO  00800  05.96  3*.BS  27.72  00.5*1      1*79.8 

OBS  00601  03.96  3*. 867  27.72  1*79.6 

OBS  00850  03.92  3*. 690  27.73  1*80.* 

STO  OO900  03.92  3*. 88  27.72  00.567       1*61.2 

06S  OO900  Oji.92  3*. 883  27.72  1*81.3 

06S  00951  03.67  3*. 880  27.73  1*81.9 

STO  01000  03.66  3*. 07  27.72  00.63*      1*62.7 

OBS  01010  03.86  3*.B73  27.72  1*02.8 


238 


Table  III.     Observed  oceanogrraphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«--14  July  1973.— Continued 


S    T   <   T    I    0   N 


una    H    tisi 

COhteC  0150 

KT  «3   !0     N 

LON&      0«i   >>      • 


YctA 

liJi 

BOrOP    02661            61 « 

TEMP         11, 

.0           018    1 

rtOT    PER 

alNO-OIR    17 

INST    STO  KECOOEII 

TEN   SO    1306 

NONT 

n     06 

SHIP    cV 

MET 

BULB         09, 

.0 

KINO-SPO   20 

TRICE    DU                     0 

5   SQUARE       2 

or 

17 

OATi  use 

1           lAKOMETR    lOle. 

.6          set 

KINO-fO« 

DURATION 

2    SbJARE    26 

NOUil 

2j.t 

muk 

05        aouo  T/» 

CL/T« 

■ElTnEII      12 

ORIO    Oil    335 

1    SbJARE    38 

tvtTtP 

OEPTn 

TJHP 

$•1. 

SIOMl-T 

OTNOPTM 

SNO    VEl 

Oxtii            P04 

TOT    P  .    NOi        N03 

SI03        PH 

$10 

00000 

06.35 

33.01 

25.96 

00.000 

1474.0 

OSS 

OOJOl 

06.39 

33.010 

25.56 

1 4  74  . 0 

STC 

00010 

05. «5 

33.02 

26.01 

00.020 

1472.6 

OIS 

00010 

05.55 

33.020 

26.01 

1472.6 

STO 

ooj<a 

0».<9 

33.02 

26.13 

00.34  0 

1468.7 

OBS 

0002  0 

0«.59 

33.020 

2t.l3 

1466.7 

STO 

MJii 

-    0..:1 

33.07 

26.58 

00.05  7 

1446.1 

OsS 

00030 

-    0.21 

33.070 

26.56 

1446.1 

sto 

OOOiO 

-   1.51 

33.25 

26.77 

00.084 

1440.7 

oes 

oooso 

-    i.51 

33.250 

26.77 

1440.7 

STO 

00075 

-    0.01 

33.39 

26.83 

00.115 

1448.2 

oas 

00075 

-    0.01 

33.350 

26.83 

1446.2 

STO 

00100 

02.29 

33.62 

27.03 

00.144 

1455.6 

oes 

00100 

02.25 

33.620 

2  7.03 

1455.6 

SIO 

00125 

03.55 

33.94 

27.05 

00.170 

1465.8 

ots 

00125 

03.55 

33.590 

27.05 

1465.8 

STO 

(0150 

fr>.16 

34.16 

27.13 

00.195 

1468.8 

oes 

00150 

0«.16 

34.160 

27.13 

1468.8 

STO 

002  00 

06.01 

34.64 

27.29 

00.239 

1477.9 

oes 

00200 

06.01 

34.640 

27.25 

1477.9 

oes 

00212 

04.70 

34.450 

27.30 

1472.5 

DBS 

0022  5 

04.45 

34.560 

27.55 

1473.9 

STO 

00250 

04.16 

34.46 

27.38 

00.276 

1470.9 

oes 

00250 

04.16 

34.460 

27.38 

1470.9 

oes 

00270 

05.01 

34.630 

27.40 

1475.0 

oes 

00285 

03.44 

34.440 

27.42 

1466.4 

STO 

003  JO 

04.10 

34.55 

27.47 

00.313 

1471.7 

□es 

00300 

04.10 

34.550 

27.47 

1471.7 

oes 

00320 

03.47 

3n.510 

27.47 

1465.2 

oes 

00333 

03.82 

34.640 

.7.54 

147. .1 

oes 

00360 

03.46 

34.610 

27.55 

1470.0 

$10 

004  00 

04.04 

34.77 

27.62 

00.371 

1473.3 

OBS 

00«00 

04.04 

34.770 

27.62 

1473.3 

OBS 

00«70 

04.25 

34.640 

27.65 

1475.4 

STO 

00500 

04.10 

34.61 

27.65 

00.422 

1475.3 

OBS 

00500 

04.10 

34.610 

27.65 

1475.3 

STO 

006  00 

04.06 

34.64 

27.67 

00.472 

1476.8 

OBS 

00600 

04.06 

34.640 

27.67 

1476.6 

STO 

007  00 

04.06 

34.66 

27.65 

00.520 

1476.5 

OBS 

00700 

04.06 

34.660 

27.69 

1478.5 

STO 

OOBOO 

03.45 

34.67 

27.71 

00.56  8 

1479.9 

oes 

00600 

03.55 

3... 870 

27.71 

1479.9 

STO 

00500 

03.51 

34.67 

27.71 

00.615 

1461.2 

OBS 

00«00 

03.51 

34.670 

27.71 

1461.2 

STO 

01000 

03.67 

34.87 

27.72 

00.663 

1462.7 

ObS 

01000 

03.87 

3... 670 

27.72 

1462.7 

ST„ 

on  CO 

03. dl 

34.65 

27.71 

00.712 

1484.1 

OdS 

OllOJ 

o;-.  =  i 

34.650 

.7.71 

1464.1 

SIC 

01200 

03.  7t 

5^.85 

27.71 

00.761 

1465.5 

;eS 

C120J 

uj.To 

3'..650 

27.71 

1405.5 

STO 

01 J  00 

Oi.dl 

3-.B7 

i7.72 

00.611 

1467.5 

OBS 

01300 

Oi.ol 

3...O70 

27.72 

'•••••••••I 

1467.5 
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Table  III.     Observed  oceanographit  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


HcFIO      il 

ij&S 

»t«< 

1473 

BOTOP    iifiO 

AIR   lEHP         10.5 

DID    HOT    Plk 

COhSEC 

JISa 

IIO<<Tl 

n      Jt 

SHIP    tw 

aET    bUie         09.5 

12 

1         2 

LIT             «3 

52.  SN 

OIT 

IB 

DATA    USE       1 

•AROMETA    1016.1 

SEA 

\.OMi      J-i 

2t      a 

HOUR 

02.3 

AREA               05 

CLOoO 

T/A 

Cl/TA 

C»STNUH/r I«£ 

LVII»P 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SliMA-T 

DynOPTm 

SNO   VEl. 

SIu 

00003 

09.11 

33.66 

26,08 

00,000 

1485.4 

S2.3 

oes 

00003 

09.11 

33.664 

26.06 

1405.5 

STD 

00010 

09.  U 

33.66 

26,08 

00,019 

1465.5 

DBS 

00011 

09.10 

33.667 

26,06 

1465.5 

iia 

00020 

09.01 

33.70 

26.12 

00,034 

1465.4 

on 

00020 

08.98 

33.710 

26,13 

1465.3 

OdS 

00022 

08.91 

33.747 

26,17 

1485.1 

OBS 

00026 

07.51 

33.64  5 

26,30 

1 4  74  .  7 

oes 

00026 

05.89 

33.513 

26.41 

1473.1 

STO 

00030 

05.38 

33.62 

26,56 

00,056 

1471.2 

0B> 

00030 

05.28 

33.640 

26,59 

1470,4 

DBS 

00032 

U5.30 

33.670 

26,61 

1471,0 

oes 

000i« 

04.74 

33.693 

26,69 

1466,0 

OdS 

OOOjt 

03.63 

33.745 

26,65 

1464,2 

OeS 

OOO".! 

05.94 

34.200 

26.95 

1  4  74  ,  5 

STC 

OOOSO 

05.92 

34.20 

26.45 

00,06  2 

1474,5 

DBS 

00051 

05.91 

34.202 

26. C6 

1474,5 

oas 

00057 

05.88 

34.253 

27.00 

1474,5 

DBS 

OOOtt 

05.99 

34.310 

27.03 

1475,2 

STO 

00075 

05.33 

34.23 

27.05 

00,104 

1472,6 

3BS 

OOOBl 

05.08 

34.200 

27.05 

1471,6 

OBS 

O0O43 

05.25 

34.203 

27.04 

1472.5 

STO 

00100 

05.17 

34.18 

27.03 

00,135 

1472.3 

OBS 

00104 

04.96 

34.164 

27.04 

1471,5 

OBS 

00112 

04.44 

34.140 

27.06 

1469,4 

OoS 

00119 

04.41 

34.140 

27.08 

1469.4 

ObS 

0C121 

04.59 

34.164 

27,10 

1470,2 

STO 

0012S 

05.27 

34.29 

27.10 

00,160 

1473.2 

oes 

00127 

05. cO 

>4.344 

^7.11 

1474.7 

OoS 

OuliS 

05.55 

34.335 

27,10 

14  74  .6 

GsS 

00139 

05.79 

34.370 

27,10 

1475.7 

STO 

uUlSJ 

05.83 

34.41 

27,13 

00.184 

14  7o,l 

OBS 

00150 

05.63 

34.407 

27,13 

14  76,1 

OBS 

00156 

O'.IJ 

34.330 

27.15 

1473,2 

OBS 

OC175 

05.16 

34.340 

27.16 

1473.7 

STO 

00200 

05,23 

34.43 

27.22 

00.231 

1474,5 

OBS 

00209 

05.2  6 

34.470 

27.25 

1474,6 

OBS 

00213 

04.90 

34.450 

27,27 

1473,4 

OBS 

00226 

04.96 

34.550 

27,34 

1474,1 

CBS 

00250 

05.06 

34.545 

27.33 

1474,4 

OBS 

00237 

04.72 

34.515 

27,34 

1473,1 

OBS 

Oj234 

04.76 

34.510 

27.34 

1473,3 

STO 

00250 

04.84 

34.57 

2  7.36 

00,271 

1473,9 

OBS 

00253 

04.66 

34.600 

27.40 

1474,1 

OBS 

00258 

05.21 

34.650 

27.39 

1475.7 

OBS 

00276 

05.02 

34.660 

27. «3 

1475,2 

OBS 

002B7 

05.17 

34.717 

27.45 

1476,1 

OBS 

00295 

05.62 

34.807 

27.47 

1476.1 

STD 

003  00 

05.71 

34.62 

27.47 

00,306 

1478,6 

OBS 

003  00 

05.72 

34.820 

27.47 

1478.7 

OBS 

00312 

05.51 

34.790 

27.47 

1478,0 

OBS 

00317 

05.71 

34.625 

27.47 

1476,9 

OBS 

00325 

05.5  5 

34.820 

27.49 

1478,4 

OBS 

00333 

05.21 

34.767 

27.50 

1477,1 

OBS 

00350 

05.02 

34.795 

27.53 

1476,6 

OBS 

00352 

05.  Oo 

34.810 

27.54 

1476,6 

OBS 

00386 

05.55 

34.693 

27,55 

14  79.5 

OBS 

00392 

05.30 

34.880 

27,57 

1478,5 

STO 

004  00 

05.18 

34.86 

27.56 

00.366 

1476,2 

OBS 

00".  01 

05.16 

34.660 

27.56 

1476,1 

OBS 

00411 

05.03 

34.637 

27.58 

1477,7 

OBS 

00424 

04.67 

34.620 

27.59 

1476.4 

OBS 

00451 

04.60 

34.622 

27.60 

1476,6 

STO 

00500 

04.56 

34.87 

27.65 

00,422 

1477,3 

OBS 

0050S 

04.55 

34.660 

27,65 

1477,4 

OBS 

0055J 

04.85 

34.900 

27,63 

1479,3 

STO 

00600 

04.72 

34.90 

27.65 

00,473 

1479,6 

DBS 

00605 

04.71 

34.900 

27.65 

1479.7 

OBS 

00652 

04.62 

34,910 

27.67 

1460,1 

STO 

007  00 

04.55 

34.90 

27.67 

00,524 

1480,6 

OBS 

00  704 

04.53 

34.900 

27.67 

1480,6 

OBS 

00750 

04.21 

34.900 

27,71 

1400,0 

STO 

03800 

04.12 

34,40 

27,72 

00.573 

1400,5 

OBS 

0U603 

04.12 

34,900 

27.72 

1460,5 

OBS 

00850 

04.10 

34,900 

.7,72 

1461, 2 

STO 

009  OO 

04.  06 

34,90 

27,72 

00.620 

1401,9 

OBS 

00900 

04.06 

34.400 

27,72 

1401,9 

OBS 

00951 

04.05 

34.900 

27,72 

1462,7 

ST3 

01000 

04.03 

34.90 

27,73 

00.667 

1463,4 

OsS 

01031 

04.01 

34.400 

27.73 

1483,8 

alNO-DIR    12  INS7    STD  AECOHDER  TEN   SO    1306 

alND-SPD   22  TRACE    DIR  D  5    S>UARE      2 

aINO-FOR  DURATION  2    SCUARE    2B 

HEATHER       >2  ORili    Oil    336  1    SOJARE    36 
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Table  III.     Obsened  oceanograpliic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


"   9 

0   C         $    I    < 

.    I     I    0    N 

1        0    A   I    1 

«cfIJ      2i      eiSj 

TE>« 

157.. 

BOTOi'    03102            <lk 

lEKC         12.0 

018    HOT    PER            MlNO-OIR    It 

Ca.«SEC            i^ii 

NONTH       Ob 

SHlf    EV 

MET 

Bute         11.0 

16 

1         2              •lID-ifa   24 

t»t          »s   »«.5N 

Oil 

IB 

Otit   USE 

1           S4S0METR    1011.5 

SEA 

61  NO- FOR 

LON»      i**    ti      < 

HOja 

0...S 

IDEl 

05           CLOJO    I/« 

CL/IR 

HEATHER      X6 

C*iTNU>«/ri>lc 

IVlTYP 

oenH 

lEno 

S<L 

S1G«»-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL       ORTG              PO' 

SIO 

030  JJ 

10.10 

34.11 

26.26 

00.000 

1489.6 

S^.i 

oei 

00001 

10.10 

34.110 

26.26 

1469.6 

STO 

OOOiO 

10.12 

34.13 

26.27 

00.018 

1489.9 

OBi 

OOOil 

10.12 

34.130 

26.27 

1469.9 

JIO 

00020 

10.12 

34.13 

26.27 

00.035 

1490.0 

a6S 

00020 

10. iO 

34. WS 

26.27 

1440.0 

STD 

OOijjO 

09.40 

34.11 

26.30 

00.053 

1469.4 

oei 

00030 

09.75 

34.102 

26.31 

1486.8 

QoS 

00032 

09.07 

34.047 

26.38 

1466.3 

ObS 

0003^ 

06.65 

34.110 

26.50 

1464.6 

ObS 

00043 

06.37 

34.103 

26.53 

1463.9 

Slil 

0003  0 

05.69 

34.03 

26.63 

00.06  3 

1474.2 

OSS 

00053 

0*.e9 

33.973 

26.90 

1470.1 

oes 

00057 

Ov.Ol 

33.660 

26.42 

1466.3 

06  s 

00062 

0*.66 

34.129 

27.02 

1470.4 

ObS 

0007« 

O*.** 

34.120 

27.06 

1468.7 

STO 

00075 

0<..6l 

34.14 

27.06 

00.111 

1469.5 

on 

00076 

0*.95 

34.160 

27.05 

1471.0 

JbS 

00074 

OS. 93 

34.160 

2  7.04 

1470.4 

J  =  S 

00J51 

0<..60 

34.1.10 

i7.u5 

1404.7 

OoS 

JJJS'i 

0..5- 

3. .126 

27.06 

1464. c 

SID 

00100 

0.-66 

3. .15 

27.06 

00.136 

1470.1 

OSS 

00102 

0*.91 

34.155 

27.07 

1471.3 

an 

0010« 

05.01 

34.205 

27.07 

1471.7 

on 

00116 

l-.'.i 

34.200 

<.7.12 

1464.7 

DBS 

OOllB 

0-..72 

34.240 

27.13 

1470.8 

STO 

00125 

04.35 

34.21 

27.14 

00.161 

1469.3 

OSS 

00127 

0*.22 

34.200 

27.15 

1468.8 

ots 

00137 

05.  5S 

34.430 

27.16 

1474.8 

DBS 

aoit« 

05.61 

34.466 

27.18 

1476.0 

SIO 

00150 

05.63 

34.47 

27.20 

00.184 

1475.4 

0>S 

00165 

05.59 

34.473 

27.21 

1475.4 

OSS 

00176 

06.12 

34.550 

27.20 

1477.9 

DBS 

00190 

05.99 

34.540 

27.21 

1477.6 

OSS 

001  te 

05.61 

34.473 

27.23 

1475.2 

SIO 

3O200 

05.41 

34.46 

27,23 

00,22  8 

1475.3 

OSS 

00201 

05.41 

34.460 

27.24 

1475.3 

DBS 

90203 

05.41 

34.497 

27.25 

1475.4 

OSS 

00213 

05.66 

34.550 

27.26 

1476.6 

OSS 

00215 

05.69 

34.555 

27.26 

1476.8 

OSS 

0022B 

05.37 

34.540 

27.29 

1475.7 

DBS 

00237 

05.33 

34.550 

27.30 

1475.7 

OSS 

002O5 

05.75 

34,660 

27.34 

1477.7 

$10 

00250 

05.64 

34.66 

27.35 

00.269 

1477.3 

OSS 

00251 

05.57 

34.650 

27.35 

1477.0 

OSS 

0025B 

04.75 

34.530 

27,35 

1473.6 

DBS 

C02  76 

04.73 

34.550 

27,37 

1473.8 

OSS 

00277 

04. 7B 

34.560 

27,37 

1474.4 

STO 

00300 

05.16 

34.67 

27.41 

00.306 

1476.2 

OSS 

00300 

05.16 

34.670 

27.42 

1476.2 

OBS 

00319 

04.96 

34.690 

27.46 

1475.7 

OBS 

0032  5 

05.30 

34.790 

27.49 

1477.3 

OoS 

00329 

05.92 

34.680 

27,49 

1460.0 

OSS 

00350 

05.96 

34.B90 

27.49 

1480.5 

sto 

oo«oa 

05.43 

34.66 

27.55 

00.371 

1479.2 

OBS 

ootoi 

05.42 

34.860 

27.56 

1479.2 

OSS 

00*53 

05.20 

34.855 

27.56 

1479.1 

SIO 

00500 

05.06 

34.90 

27.60 

00.429 

1479,4 

OBS 

0050c 

05.06 

34.900 

27.61 

1479.5 

OSS 

00550 

05.17 

34.930 

27.62 

1460.7 

$10 

OOcOO 

0«.74 

34.90 

27,65 

00.463 

1474.7 

OBS 

00601 

04.73 

24.1.97 

27.65 

1479.7 

OjIS 

Jjt72 

04.62 

54.910 

^7.o7 

1480.4 

SIO 

00700 

0,.53 

3-.. 91 

27.ta 

00.534 

1460.5 

iii 

00700 

04.53 

i*.910 

27,66 

1460.5 

OeS 

00750 

04.51 

34.410 

.7. in 

1461.3 

STO 

U080J 

04.49 

i4.41 

27,66 

00.564 

1402.0 

OSS 

00801 

04.49 

34.910 

27.66 

1482.0 

0S$ 

OOS52 

04.40 

34.900 

27.69 

1462.5 

SIO 

C0900 

04.30 

34.90 

27.70 

00.634 

1482.9 

OBS 

00900 

04.30 

34.900 

27.70 

1462.9 

OBS 

00955 

04.23 

34,696 

27.70 

1483.5 

SIO 

01000 

04.19 

34.90 

27.71 

00.684 

1484.1 

OSS 

01001 

04.19 

34,900 

27,71 

1484.1 

STO 

01100 

04.01 

34.91 

^7,73 

00.733 

1485.0 

OSS 

01102 

04.01 

34.910 

27.74 

1485.0 

STO 

31200 

03. B9 

34.40 

27.74 

00.781 

1466.2 

OBS 

01201 

U3.S9 

34.900 

27.74 

1486.2 

INST    SIO   DECOROER 
TRACE    Oia  0 

DURATION 
ORU    Oil   337 


P04   TOT  P:  N02 


TEN  S<  1306 
5  SbUARE  2 
2  SdOARE  28 
1  SOJARE  36 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


AcrlO      it       an 
LONG      M6   06.  Sk 


Yt»»    1473 

HCNTn     Oe 
>)1V  18 

HOuit     Oct 


sjTOfi  03aei 

SHIP    EV 
DITA    USE       1 
iREl  OS 


>1R  TEHP  12. S 
HET  bULb  1^.3 
BIROHETK  IDlT.e 
CLOUD    T/< 


OIK    M^T  i>ER           KIXO-OII)  13  INST    STO   kECOROER  TEN    Si    1306 

06      3  2              UINO-SPD  31  TRACE    OIR                     0  i    SQUARE       2 

SEA  KlNO-FDR  DURATION  2    SOJtIiE    26 

CL/TR  HEATHER  16  ORIC    Oil    336  1    SQUARE    36 


CASTNUH/TIHE       IVLlVP  DEPTH 


STD 
OSS 
STO 

oes 

STD 

oes 

oes 

STO 

oes 
oes 

DBS 
STD 

;as 

CcS 

oes 

STO 

oes 
oas 
oes 

STO 

oes 

STD 

oes 

Sli 

oes 
06  s 
oes 
oes 

STO 

oes 
oes 
oes 
oes 
oes 
oes 

STO 

oes 
oes 
oes 

oes 

STD 

oes 
oes 
oes 
oes 

STO 

oes 
oes 

STD 

oes 
oes 

STO 

oes 

STD 

oes 

06  s 
STD 

oes 
oes 
oes 
oes 

STO 

oes 
oes 

STD 

oes 

STD 

oes 

DBS 

STO 

oes 


00000 
OOOOi 
30010 
OOOll 
00020 
00020 
00026 
00030 
OOUJO 
00032 
0003«t 
0J03H 
03060 
OOJil 

o;o57 

00012 
0007S 
00D7« 
000o3 
000«3 
00100 
00100 
00125 
0012S 
OOISO 
OOISO 
0016« 
00173 
001  7S 
00200 
00201 
00203 
00207 
00222 
00237 
002«S 
002S0 
00233 
00277 
002«S 
O02S6 
00300 
00300 
00327 
00333 
00330 
004  00 
00I.01 
00<.31 
OOSOO 
00  3  DO 
00330 
00600 

006  Ot 

007  00 
00711 
0075O 

ooejo 

00603 

ooeie 

00620 

ooe7t 

00  too 

OOtO<i 
00931 
01000 
01001 
01100 
01100 
01123 
01200 
01201 


TEKP 

10.13 
10.13 
10.12 
10.12 
10.11 
10. 0« 
0S.6« 
0«.23 
OS. 06 
06.39 
06.76 
09.9'. 
09.36 
04.33 
09.  ;0 
09.32 
06.33 
07.61 
06.91 
06.26 
05.97 
03.9'. 
03.66 
05.66 
03.69 
05. C9 
06.05 
03.6'. 
03.95 
05.69 
05.69 
05.91 
05.51 
05.71 
06.23 
05.96 
05.93 
05.66 
05.61 
05.90 
05.53 
05.50 
05.<>6 
05.66 
06.07 
05.67 
05.20 
05.19 
03.32 
05.12 
05.12 
05.01 
O'-.B? 
0^.65 
0'<.61 
0<>.56 
09. ..9 
09. »7 
0^.96 
09. *2 
0<..23 
09.92 
09.90 
09.39 
09.26 
09.13 
09.13 
09.01 
09.01 
03.90 
03.90 
03.90 


SAL 

39.01 

3«.010 

39.01 

39.010 

39.01 

39.005 

33.993 

39.09 

39.066 

39.  ^60 

39.577 

39.905 

3t.63 

3>..630 

;9.ei5 

39.696 

39.66 

39.520 

39.390 

39.335 

39.39 

39.390 

39.33 

39.330 

39.95 

39.950 

39.550 

39.520 

39.557 

39.59 

39.590 

39.590 

39.530 

39.590 

39.690 

39.692 

39.69 

39.670 

39.663 

39.763 

39.667 

j9.be 

39.670 

39.630 

39.690 

39.673 

39.63 

39.630 

39.690 

39.90 

39.900 

39.910 

39.90 

39.903 

39.91 

39.(10 

39.900 

39.90 

39.902 

39.900 

39.695 

39.910 

39.91 

39.910 

39.900 

39.66 

39.660 

39.90 

39.905 

39.907 

39.90 

39.900 


SIGNA-T         DTNDPTH       SNO    VEL       OXTG 


P39      TOT    P  , 


26.16 
26.16 
26.16 
26.16 
26.16 
26.16 
26.20 
<6.35 
26.91 
26.70 
26.65 
26.91 
26.91 
26.92 
.6.95 
26.97 
26.97 
26.96 
26.97 
2  7.03 
2  7.06 
27.06 
27.06 
27.06 
27.16 
27.16 
27.21 
27.22 
27.23 
27.22 
27.22 
27.22 
27.26 
27.29 
27.30 
27.33 
27.39 
27.35 
27.35 
27.90 
27.39 
27.36 
27.36 
27.96 
27.96 
27.99 
27.59 
2  7.59 
27.57 
27.60 
27.60 
27.62 
27.63 
27.69 
27.67 
27.67 
27.66 
27.66 
27.66 
27.66 
27.70 
27.69 
27.69 
27.69 
27.70 
27.70 
27.70 
27.73 
27.73 
27.79 
27.7* 
27.79 


19B9.6 
1969.6 
1969.7 
1969.7 
1969.9 
1969.6 
1966.9 
1966^8 
1966.3 
1 9  69  .  9 
1965.6 
1990.7 
1969.5 
19  09.3 
lkoii.5 
1969.5 
1965.0 
1962.1 
1979.3 
1976.9 
1975.7 
1975.6 
1975.0 
1975.0 
1975.5 
1975.6 
1977.5 
1976.6 
1977.2 
1977.3 
1977.3 
1977.5 
1975.9 
1977.0 
1*79.5 
1*76.7 
1976.5 
1977.5 
1976.5 
1479.2 
1977.7 
1977.6 
1977.5 
1976.9 
1960.7 
1*60.1 
1*76.2 
1976.2 
1  *  79  . 6 
1*79.6 
1*79.6 

l*eo.o 

1*60.3 
1*60.3 
1*80.6 
1*60.9 
1*61  .2 
1961.9 
1*81.9 
1*62.0 
1*61.2 
1*63.0 
1*83.3 
1*63.3 
1*63.6 
1*63.6 
1*63.6 
<*65.0 
1*65.0 
1*6*. 9 
1*66.2 
1*66.2 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 

NOOC  STtTION         Dili 


REFIS      ■; 

•Ji: 

YE»( 

H73 

60T0P    04073           tIK 

TEKP         14.0 

OIR    MOT    PES 

•INO-OIR 

17 

ClhtiC 

ai>.. 

MuNtn       Ot 

SHIP    EV 

•in 

BULB         13.0 

17 

5        2 

WIIO-SPO 

30 

Lit          «3 

5). IS 

Ott 

IS 

OtTt   uSt 

1           SlItOnETil    1002.! 

S 

SEl 

XINO-FOR 

ION.      J«7 

s<     ■ 

MOuR 

il.l 

kHik 

05           CLOjO    T/a 

Cl/TR 

MElTnER 

X6 
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OEPTm 
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S<t 
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SNO    VEL 
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STO 
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07.93 

33.62 
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00 

.000 

1460.9 

U.l 

C«S 
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07. tj 

33.62  0 
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1461.0 

sto 

00310 

07.91 

33.62 

26. <3 

00 

.016 

1461.0 

OBS 

00011 

07.91 

33.620 

26.23 

1461.0 

ots 

00017 

07.93 

33.62  6 

26.23 

14  61.1 

STO 

00020 

07,54 

33.63 

26.29 

00 

.036 

1479.7 

OH 

00020 

07.43 

33.636 

46.31 

1479.3 

DBS 

000.4 

07.00 

33.660 

26.39 

1477.7 

sro 

00030 

07.70 

33.63 

26.42 

00 

.053 

1460.7 

OSS 
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33.643 

26.42 
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ObS 

00036 

06.07 

33.977 

26.46 
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09.44 
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26.52 
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3BS 

OOOsl 
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34.620 

26.76 
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DBS 
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OOObO 

09.51 

34.90 
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00 

.080 

1469.3 

LBS 
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Ooi 
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1464.4 

JbS 
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STO 
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00 
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07.;-9 

3^.550 

27. 3j 

1401 .4 

DBS 
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STO 
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06.96 
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27.10 

00 
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1460.0 

JBS 
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DBS 

ooiu 
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STO 
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34.74 
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00 

.157 

14  63.7 

JBS 
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34.745 
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1463.7 
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0012« 
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1463.9 

STO 

00150 
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34.72 
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00 

.161 
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OBS 
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07.47 

34.700 
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1483.1 

OBS 
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1483.0 
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07.61 

34.747 

27.15 
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OBS 
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07.36 
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1463.2 

STO 

00200 
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34.69 

27.15 

00 

.229 

1463.1 

OBS 

00203 

07.27 

34.665 

27.15 

1483.0 

OBS 

00226 

07.35 

34.660 

27.14 

1463.7 

OSS 

00237 

07.59 

34.620 

27.21 

1485.0 

STO 

00250 

07.68 

34.85 

27.23 

00 

.275 

1465.6 

OBS 

00257 

07.71 

54.670 
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1485.9 

OBS 
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07.70 

34.900 
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OBS 
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27.26 

1486.5 
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27.26 

1484.6 
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1476.9 
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1479.1 
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00346 

06.10 

34.750 

27.36 
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06.14 

34.620 

27.41 
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06.40 

34.655 

27.41 

1462.3 
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06.73 

34.930 

27.42 

1464.0 

OBS 
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06.55 

34.685 

27.41 

1483.3 

OBS 
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05.32 

34.690 

27.41 

1476.2 

OBS 

003iO 

OS. 66 

34.600 

27.46 

1479.9 

STO 

00400 

05.  7u 

34.61 

27.46 

00. 

,397 

1400.2 

OBS 

00401 

05.70 

34.815 

27.47 

1480.2 

OBS 

0043J 

0,.80 

3,. 660 

27.47 

1476.6 

OoS 

00432 

0'..65 

34.675 

27. 4S 

14  76.2 

3oS 
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0...69 

34.670 

27.47 

147e  .4 

;bs 

00441 

05.03 

!4.3<0 
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1476.2 
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00445 

05.02 

J4.a06 

2  7.54 

1476.2 

CcS 

0046? 
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34.630 
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1479.4 

STO 

00530 

05.26 

34.66 

27.57 

00. 

♦  61 

1480.3 

OBS 

00504 

05.33 

34.893 

27.57 

1480.5 

OSS 

005U 

05.53 

34.900 

27.55 

1461.6 

OBS 

00534 

04.99 

34.820 

27.56 

1479.5 

OBS 

00555 

04.71 

34.820 

27.59 

1476.7 

OBS 

00561 

04.99 

34.890 

27.61 

1460.1 

OBS 

00592 

04.96 

34.990 

27.69 

1460.7 

STO 

00600 

05.11 

35.00 

27.69 

00. 
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1461.3 

OBS 

00605 

05.17 

35.010 

27.68 

1481.7 

OBS 

0062  6 

05. 2B 

35.010 

27.67 

1482.5 

STu 

00700 

04.74 

34.91 

27.66 

00. 
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1481.4 

OBS 

00705 

04.71 

34.910 

27.66 

1461 .3 

OBS 

00766 
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34.900 

27.67 

1482.0 

STO 

00600 

04.55 
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27.67 

00. 
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1462.2 
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04.55 
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1482.3 
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1462.9 
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34.680 
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1465.4 

OBS 
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34.683 

27.70 

1465.4 

STO 

01 2  00 

03.97 

34.90 

27.73 

00. 

619 

14  66'.  5 

OBS 

01233 

03.96 

34.900 

27.73 

1466.5 

OSS 

01216 

03.92 

34.900 

27.74 

•«••< 

1466.6 

INST    STO  RECOKOER  TEN  SO    1306 

TRACE    OIR  0  i   S.JARE      2 

DURATION  2   S.JARE    26 

ORIO    Oil    339  1    SOJARE    37 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«-14  July  1973.— Continupd 


NOOC    STATION    DATA 
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oes 

00013 

09. *1 

33.970 

26.27 

1*87.1 
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OOOlt 
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00 
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1487.2 
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00 

.053 

1*87'.3 
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iil30 
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3BS 
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JBS 
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DBS 
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STO 
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00 

.063 
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OBS 

OOOSl 
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3*. 750 

26.63 

1*89.6 
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STO 
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00 
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2  7.04 

1*86.6 

OBS 

OOOBi 
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34.690 

27.06 

1*63.6 
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000«« 
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1463.2 

SIO 

00100 

07.66 

3*. 65 
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00 

.137 

1462.9 

DBS 
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07.23 

34.590 

27.06 

1481.2 

OBS 
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OBS 
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SIO 
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00  300 

07.72 

35.030 

27.36 

1*66.6 
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OSS 

0035« 

05.62 

34.700 

27.36 

1*79.0 

OBS 

003O1 

05.37 

34.670 

27.39 

1*76.0 
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STO 

00700 

0*.97 

34.94 

27.65 

00. 

56* 

1462.4 

OBS 

00700 

0*.9  7 

34.9*0 

27.65 

1*82.4 

OBS 

00750 

0*.91 

34.950 

27.67 

1463.0 

OBS 

00799 

0*.B3 

34.950 

27.66 

1403.4 

STO 

OOoOJ 

O-.ei 

3*.  «5 

27.66 

00. 

616 

1463.5 

OBS 

00873 

O.t.65 

3*. 500 

27.(6 

1463.9 

STO 

009^0 

04. oj 

3*.  94 

.7.69 

00. 

666 

1404.2 

OBS 

009  0O 

0...60 

3,. 940 

17. t9 

1*64.2 

Ooi 

009..S 

0^.*9 

3-..13U 

.7.70 

1464.5 

SIO 

Jl  JOJ 

04.  (J 

J-..-*:- 

.7.71 

00. 

716 

1405. 1 

oai 

OlOOl 

O,.-.:) 

3.. 930 

27.71 

14C5.1 

STO 

01  ICO 

O-.ii 

34.91 

27.71 

00. 

769 

1*65.9 

OB! 

OilOj 

0'..ii 

34.910 

27.71 

1465.9 

STO 

01200 

04.03 

34.66 

27.71 

00. 

619 

1*86.7 

ObS 

01201 

04.03 

34.660 

27.71 

1*66.7 

OBS 

01212 

03.99 

34.680 

27.71 

1*86.6 

OSS 

0121* 

03.99 

34.880 

27.71 

1*86.6 

INST    STO   RECOROEk  TEN   SO    1306 

TRACE    OIR  0  5   SfaJAkE      2 

DURATION  2    SOOARE    26 

ORIG    Oil    3*0  1   SOJARE    37 


PO*      TOT    P  :     Na2 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


N   0    1)   C 


STATION 


»IHU      31      tlii 
COnScC  01  ic 

I.1T  <.3   «7.>N 


«E<<    ltT3 

HONTm      06 

Oir         i> 

MOJO  a, a 


ClSThUH/TIXE   4.»LtIP  OECTH 

STO  0JJ03 

is.o   oes  00005 

STO  00010 

oes  ojoii 

STO  OOOiO 

ObS  00020 

oes  00022 

IjBS  J002« 

OSS  00026 

oes  00021) 

STO  O0J30 

oes  U0030 

06S  00032 

oes  ooo3« 

oes  00036 

OBS  000<i3 

OBS  0004  5 

OBS  UJ0<,9 

STO  00050 

GUS  0UJ51 

063  00055 

3!S  0005< 

Ja5  J0J60 

Oes  OOOtc 

JcS  OiOTJ 

oes  ooo7« 

STO  00075 

oes  00378 

oes  00055 

oes  ooo«7 

STO  OJIOO 

jes  00100 

DBS  0011« 

oes  00116 

oes  00121 

STO  00125 

DBS  00125 

OBS  00129 

OBS  OOKit 

STO  0015U 

OBS  00150 

OBS  00171 

OBS  00177 

OBS  00178 

OBS  001 e« 

OBS  OOISB 

STD  002JO 

DBS  00203 

OBS  00217 

OBS  00220 

OBS  00222 

OBS  00232 

OBS  00234 

ObS  00243 

OBS  00245 

OBS  00249 

STO  00250 

OBS  00258 

ObS  00276 

OBS  00281 

OBS  00287 

oes  00291 

STO  00300 

OoS  00300 

QBS  00316 

OSS  00342 

SbS  00346 

OBS  00352 

STO  00400 

OBS  00401 

OSS  0044  5 

OBS  00456 

DBS  00485 

OBS  004B7 

CBS  0U4>>e 

SIO  00500 

083  00502 

CBS  00550 

S70  00600 

OBS  00601 

OBS  OOblB 

STO  00700 

OSS  00700 

06$  00717 

OBS  00750 

STO  00600 

DBS  00873 

STO  OOiOO 

oes  00^04 

OBS  00951 

STO  01003 

DBS  01001 

STO  01100 

oes  01100 

STO  01230 

QBS  01212 


eOTOP    03804 

SHIP  ev 

0«T1   USE       1 

AKtl  05 

TtXP 


tin  TEMP  13.0 
aET  BULB  12.2 
ttltOHETR  1002.9 
CLOUD    T/t 


DIR    HOI    PER 
19      4        2 

set 

Cl/Tii 


SAl 


>IOHil-1  OTNDPTH      SNO    VEl 


•IHO-Oia    17 
MIYD-SPO    24 
KIND-FOR 
HE>ThER       Xt 
UXTG  P04 


10. e3  33.97  .6.02 

10.83  33.968  26.02 

10.83  33.97  26.02 

10.83  33.970  26.02 

10.76  33.94  26.01 

10.72  33.935  26.02 

10.62  33.970  26.06 
10.15  33.863  26.06 
09.47  33.750  26.09 
05.11  33.385  26.41 

04.49  33.33  26.43 

04.39  33.310  26.43 
04.64  33.64  3  2e.66 

04.72  33.648  26.66 
05.03  33.832  26.77 
05.27  33.853  26.76 

04.95  33.833  26.78 
04.15  33.770  .6.e2 

04.07  JJ.77  ^6.63 
03.68  3:1.  766  C6.B6 

03.50  3^.850  26.94 
03.76  33.8t0  .16.93 
03.33  3J.647  t6.96 
0?.4l  3».',4B  27. yj 
0,  .1,5  .-  ..SV  J  .  7.  j2 
O-.O.  14.322  27.03 
04.17  34. j5  27.03 

04.63  34.125  27.05 
04.67  34.153  27.06 

04.56  34.200  27.11 
04.78  34.20  27.09 
04.83  34.204  27.09 
04.94  34.205  27,07 
04. B9  34.254  27.12 

05.40  34.347  27.13 

05.43  34.34  27.12 

05.44  34.340  27.12 

05.57  34.450  27.19 

05.73  34.475  27.19 
05.94  34.50  27.19 

05.96  34.505  27.19 
06.87  34.677  27.20 
06.91  34.670  27.19 
06.91  34.670  27.19 

06.76  34.635  27.19 
06.14  34.530  27.18 
05.80  34.54  27.24 
05.75  34.550  27.25 

05.77  34.O00  27.29 

06.05  34.670  27.31 

06.08  34.690  27.32 
06.59  34.820  27.35 
06.62  34.808  27.34 
05.83  34.675  27.34 
05. B4  34.670  27.33 
06.11  34.717  27.34 
06.10  34.72  27.34 

05.96  34.693  27.34 
05.72  34.665  27.36 

05.78  34.670  27.34 
05.03  34.550  27.34 
04.99  34.595  27.38 

05.52  34.69  27.39 

05.53  34.690  27.39 
04.65  34.550  27.38 
04.87  34.670  27.45 

04.56  34.650  27.47 
04.87  34.700  27.47 

05.57  34.90  27.55 

05.58  34.900  27.55 
05.48  34.B80  27.54 

06.07  35.020  27.58 
05.64  34.990  27.61 
05. 5B  35.000  27.63 
05.26  34.945  27.62 
05.24  34.94  27.62 
05.22  34.940  27.62 
05.33  35.030  27. 6B 
05.^6  35.02  ..7.68 
05.26  35.020  27.68 
05.19  35.010  .7.68 

04.64  34.92  27.68 
04.64  34.923  27.68 
04.55  34.910  27.68 
04.46  34.910  27.69 
04.39  34.90  27.69 
04.28  34.890  27.69 
04.10  34.67  27.69 

04.06  34.870  27.70 

04.08  34.910  27.73 
04.36  34.68  27.71 
04,0c  34.6eO  27.71 

03.97  34.90  27.73 
03.97  34.900  27.73 
03.83  34.90  27.74 
03.87  34.500  27.74 


00.000 
00.02  0 


1492.1 
1492.2 
1492.2 
1492.2 
1492.1 
1492.0 
1491.7 
14  35.9 
1487.3 
1469.8 
14„7.1 
1466.7 
1468.2 
146B.6 
1470.2 
1471.3 
1470.0 
1466,6 
1466.3 
1465 .6 
1464.4 
1465.3 
1463.5 
1.,  1.4.0 
i4i.n.J 
1466.8 
1467.5 
1469.6 
1470.1 
1469.7 
1470.7 
1470.9 
1471.6 
1471. S 
1473.8 
1473.9 
1474,0 
1474.7 
1475.7 
1476.6 
1476.7 

14ao.< 

14S1.2 
14S1.2 
1480.7 
1478.1 

1477.0 
1476.8 
1477.2 
147B.5 
1471. « 
1481.0 
14)1.1 
147S.0 
1478.3 
1479.2 
1479.2 
147B.8 
1478.1 
1478.4 
1475.3 
1475.2 
1477.6 
1477.7 
1474.2 
1475.7 
1474.4 
1475.9 
1479. B 
1479.9 
14B0.1 
1482.9 
1481.6 
1481.4 
14BU.2 
1480.1 
1480.1 
1481.5 
l4o2  .0 
1482.0 
1482.0 
1481.0 
14  81  .0 
1480.9 
l4el.O 
1481.6 
1482.3 
1482  .0 
1482.0 
1482. B 
1483.5 
148:. 5 
1484.8 
1484.8 
1486.1 
1486.3 


INST    STO   RECORDER 

TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIO    Oil    341 
101    r  .     N02        N03 


TEN  SO  1306 
5  SOOARE  2 
2  SbJARE  26 
1  SQUARE  37 
S103         PH 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


LIT  *i    il      H 

LONG       J47    43       H 


>c>l    1«73 

HJNTrt      Od 

Olr  le 

MOja   17.1 


BOTOP    03731 

Ship  ev 

DAT!    USE        1 
ADcl  OS 


AIR  TEHP  14.0 
NET  bULB  13.6 
BlKOHeTk  1003.6 
CLOUO    T/A 


oi*  HOT  pea 

33       S        2 
SEA 

CL/TR 


■  INIKDIR    21 
NIMD-SPO    i-, 
alNO-FO* 
HEATHER      XI 


INST    src  RECORDER 
TRACE     Olh  0 

DURATION 
ORU    Oil    3<>< 


TEN  Sb  liOt 
i  SUUARE  2 
2  SgJARE  26 
1    S(l.lAaE    37 


tASINJH/IIHE       LVLl»P         GEPTn 


SUMA-T         OTNOPTn      SNO    «EL       OAli 


pa<i      TOT    P 


17.1 


STO 

00000 

09.95 

34.20 

26.  5c 

00 

.000 

1469.2 

oes 

00001 

09.95 

34.200 

26.36 

1489.2 

STO 

00010 

09.95 

34.21 

«t.^6 

00, 

.017 

1469.4 

OBS 

00011 

09.95 

34.207 

26.36 

1489.4 

OBS 

00013 

09.90 

34.190 

26.36 

J489.2 

JTD 

00020 

09.90 

34.20 

26.37 

00. 

.034 

1469.3 

OBS 

00020 

09.90 

34.210 

26.57 

1469.4 

STO 

00030 

09.9  0 

34.32 

26.46 

00. 

,06  0 

1469,6 

OBS 

00030 

09.90 

34.320 

26.46 

1489.7 

OBS 

00043 

09.65 

34.346 

26.49 

1489.7 

OBS 

0004  7 

09.52 

34.295 

26.50 

1486.5 

oes 

0004f 

06.92 

34.  jj5 

26.63 

1466.4 

sio 

oooso 

06.99 

34.42 

<6.69 

00. 

,079 

1466.7 

OBS 

OOOSl 

09.15 

34.630 

26.6  2 

J4U7.6 

OdS 

OU0!>7 

09.^2 

34.650 

..6.97 

1406.6 

OBS 

oooei 

07.67 

34.556 

27.00 

14S2.1 

OBS 

00066 

07.06 

34.477 

27.02 

1479.7 

OBS 

00066 

05.64 

34.310 

27.05 

1474.6 

OBS 

00J74 

Oj.46 

34.2S0 

27.07 

1473.2 

$10 

00075 

05.55 

34. iO 

27.06 

00 

.109 

147J.6 

OBS 

00076 

03.62 

34.320 

27.06 

1473.9 

oas 

00061 

03.64 

34.315 

27.06 

1474.1 

OBS 

00067 

05.39 

34.290 

27.09 

1473.1 

OBS 

OOOSS 

06.26 

34.44  0 

27.10 

1477.1 

STO 

00100 

06.19 

34.42 

27.09 

00 

.134 

1476.7 

OBS 

00106 

05.72 

34.340 

27.09 

1474.6 

STO 

00125 

05.54 

34.34 

..7.11 

00. 

.159 

1474.4 

OBS 

00125 

05.55 

34.350 

27.12 

1474.4 

OBS 

00131 

05.96 

34.455 

27.15 

1476.4 

ObS 

00140 

03.98 

34.450 

27.14 

1 4  76  . 6 

STO 

00150 

06.56 

34.56 

27.15 

00. 

,163 

14  79.3 

OBS 

00161 

07.06 

34.657 

27.16 

1461.6 

OBS 

00166 

07.11 

34.660 

27.16 

1482.1 

SIO 

00200 

07.14 

34.66 

27.17 

00. 

.230 

1462.6 

OBS 

00201 

07.16 

34.690 

27.17 

1462.7 

OBS 

00211 

07.50 

34.600 

27.21 

1484.2 

OBS 

00243 

04.69 

34.340 

^7.21 

1 4  72  . 9 

STD 

00250 

05.15 

34.46 

27.25 

00. 

,275 

1475.0 

OBS 

00255 

05.29 

34.500 

27.27 

1475.7 

OoS 

01.264 

05.02 

34.44  5 

27.26 

1474.7 

OsS 

00274 

05.51 

34.550 

27.26 

1477.0 

Coi 

00.77 

03.62 

34.55U 

.7.27 

1477.5 

OnS 

O0.'»> 

06.10 

34.615 

^7.  .16 

1479.6 

OBI 

002S3 

06.27 

34.700 

27.30 

14g0.6 

STO 

:jiM 

06.11 

•4.67 

27.30 

00. 

.317 

1460.0 

OSS 

0:500 

Oc.09 

34.666 

27.30 

1479.9 

OBS 

00317 

07.41 

34.900 

27.30 

1465.7 

OSS 

00321 

07.45 

34.900 

27.30 

1466.0 

OBS 

00325 

06.96 

34.645 

27.32 

1484.0 

OdS 

00342 

05.65 

54.657 

27.35 

1476.6 

OBS 

00346 

05.65 

34.670 

27.33 

1479.7 

OBS 

O03S0 

05.62 

34.677 

27.37 

1478.9 

OBS 

00367 

05.49 

34.690 

2  7.39 

1478.6 

OBS 

00362 

05.75 

34.745 

27.40 

1480.0 

OBS 

00344 

05.57 

34.770 

27.45 

1 4  79  . 6 

OBS 

003t« 

05.6  6 

34.640 

27.46 

1481.0 

SIO 

00400 

05.66 

34.64 

27.46 

00, 

.393 

1460.9 

OBS 

00405 

05.60 

34.610 

27.45 

1480.7 

OBS 

00420 

05.71 

34.630 

27.46 

1480.6 

OBS 

00424 

05.37 

34.625 

27.51 

1479.3 

OBS 

00453 

05.10 

34.810 

27.53 

1476.6 

OBS 

00469 

04.96 

34.630 

27.56 

1478.8 

OBS 

00493 

04.6  7 

34.660 

27.62 

1477.6 

OBS 

00496 

04.69 

34.660 

27.61 

1478.6 

SIO 

00500 

04.90 

54.66 

27.61 

00. 

454 

1476.7 

OBS 

005  00 

04.90 

34.660 

27.61 

1478.7 

OBS 

00550 

05.01 

34.660 

27.60 

1460.0 

$10 

006  00 

04.90 

34.90 

27.63 

00. 

509 

1460.4 

OBS 

00601 

04.90 

34.690 

27.63 

1460.4 

OBS 

00614 

05.05 

34.910 

27.62 

1481  .2 

OBS 

00651 

04.74 

34.910 

27.66 

1460.6 

STD 

00700 

04.52 

34.69 

27.67 

00. 

561 

1480.4 

OSS 

00702 

04.51 

34.694 

27.67 

1480.4 

OBS 

00750 

04.37 

34.870 

2  7.66 

1460.6 

SIO 

00600 

04.21 

34.91 

27.71 

00. 

610 

1460.6 

OSS 

00601 

04.21 

34.910 

27.71 

1480.9 

OBS 

00650 

04.17 

34.900 

27.71 

1481.S 

STO 

C0900 

04.15 

34.69 

27.71 

00. 

656 

1482.2 

OBS 

00906 

04.15 

34.690 

27.70 

1462.3 

OSS 

00953 

04.13 

34.670 

27.69 

1483,0 

STO 

01000 

04.10 

34.67 

27.69 

30. 

706 

1463.7 

OBS 

01001 

0...10 

34.670 

27.69 

1463.7 

STO 

01100 

0.'.96 

34.90 

27.73 

00. 

757 

1484,6 

OaS 

Oil  00 

03.96 

34.900 

27.73 

1464.8 

STO 

012  00 

03.93 

34.90 

27.74 

00. 

805 

1486.3 

JSS 

01201 

33.93 

34.902 

27.74 

1466.3 

OBS 

01206 

03.92 

34.910 

27.74 

148e.4 

OBS 

01216 

03.93 

34.903 

27.74 

1486.6 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    0   N 


Hifti      ii      <35S 
CONScC  Olia 

LAT  4«    0<>.SN 

LONG      i^l   «5      « 


»e»» 

IS73 

eOTOP    03492 

Aia 

TEnP         13.6 

Old    MGT    PER           miO-OlR    14            INSI    STO  KECOKOEP 

TEN   SO    1306 

MGITM      0« 

SHIP    tV 

■  ET 

BULB         11.6 

24 

5        2             allO-SPO   24           TRACE    OIR                     0 

i    SUUARE       2 

Oil 

IB 

DAT!    USE       1 

BAHOHETR    1003.9 

SEA 

ulKD-FOIt                  OURATION 

2    SOOARE    46 

HOUD 

.i.2 

titCA         o: 

CLOUD    T/A 

Cl/TP 

1                            NEATMER      X2            ODU    Oil    343 

1    idOARE    47 

tXlITP 

0£PIH 

I£IIP 

SAL 

SIGMA-I 

OTNDPIH 

SNO   VEL      OxrC             P04      TOT   >         N02         N03 

SI03         PN 

SIO 

00  J  00 

10.64 

34.  3< 

26.33 

00.000 

1491.6 

aos 

00003 

10.64 

34.320 

26. j3 

1491.9 

STO 

00010 

10.64 

34.33 

26.34 

00.017 

1492.0 

3>S 

00011 

10.64 

34.330 

>6.34 

1492.0 

OBS 

0001« 

10.79 

34.812 

26.69 

1493.3 

$10 

00020 

10. so 

34.87 

26.73 

00.032 

1493.4 

oes 

00020 

10. Bl 

34.900 

26.75 

1493.5 

DBS 

00022 

10.81 

34.697 

26.75 

1453.5 

STu 

00030 

10.91 

35.10 

26.89 

00.045 

1444.3 

DBS 

00032 

10.92 

35.15U 

26.93 

1494.4 

OSS 

000»« 

10.56 

35.160 

27.00 

1493.4 

STO 

00050 

10.65 

35.16 

2  7.00 

00.067 

1493.4 

StO 

00015 

10.15 

34.99 

26.93   • 

00.09  5 

1492.2 

SIO 

OOIOO 

09.76 

34.90 

26.94 

00.124 

1441.0 

OBS 

00112 

09.56 

i4.»40 

26.96 

1440.5 

OBS 

00114 

09.44 

34.a90 

26.96 

1440.1 

JBS 

OOUo 

OB.  9  6 

34.S19 

27.00 

1488.2 

OBS 

60111 

OB.  16 

34.685 

27.02 

1465.1 

StJ 

00125 

07. BB 

34.67 

27.05 

00.151 

1464.1 

JBS 

0012  5 

07.84 

34.670 

27.06 

1 4  63  . 9 

OBS 

00133 

07.69 

34.690 

27.10 

14B3.5 

OBS 

001-e 

06.57 

34.493 

<7.10 

1474.1 

STO 

00150 

J6.40 

^4.46 

27.11 

00.176 

147b. 4 

OoS 

00150 

06.38 

34.475 

27.11 

1478.4 

JjS 

J0177 

06.2'. 

34.465 

.7.11 

I47d.4 

Oii 

ooisa 

Oo.ij 

.^4.  4S0 

.7.13 

1478.7 

JsS 

OClSe, 

06.77 

3...6'.0 

.7.15 

14DJ.8 

STO 

JO.'OJ 

J6.9  7 

jt.oj 

27.15 

00.225 

14^1.7 

OBS 

00205 

07.19 

34.675 

27.16 

1462.7 

OBS 

00226 

07.18 

34.650 

27.14 

1483.0 

STO 

00250 

07.14 

24.70 

27.16 

00.272 

1463.3 

OBS 

00251 

07.14 

34.700 

27.18 

1463.3 

OBS 

00276 

07.7  0 

34.820 

27.20 

1486.1 

OBS 

002B1 

07. B2 

34.B70 

27.22 

1486.7 

OBS 

00297 

01.48 

34.825 

27.23 

1465.6 

OBS 

0029B 

07.50 

34.823 

27.23 

1465.7 

STO 

00300 

07.53 

34.83 

27.23 

00.318 

1465. B 

OBS 

003  08 

07.71 

34.900 

27.26 

1486.7 

oas 

00327 

07.54 

34.905 

27.28 

1466. 6 

OBS 

00333 

07.29 

34.900 

27.32 

1465.5 

OBS 

00350 

07.30 

34.880 

27.30 

1465.6 

STO 

00  ".00 

06.54 

34.89 

27.42 

00.400 

1463.7 

OBS 

00<i01 

06.52 

34.S90 

27.42 

1463.6 

CBS 

00*24 

06.25 

34.683 

27.45 

1482.9 

CBS 

004  32 

05.96 

34.^00 

27.50 

1461  .4 

OBS 

00434 

05.96 

34.900 

27.50 

1481.9 

OBS 

00453 

05.63 

34.880 

27.53 

1480.9 

SIO 

00500 

OS.  10 

34.88 

27.59 

00.465 

1479.5 

OBS 

00504 

05.07 

34.880 

27.59 

1474.4 

OBS 

00555 

05.01 

34.890 

27.61 

1460.1 

OBS 

00563 

05.01 

34.890 

27.61 

1480.2 

OBS 

00594 

04.24 

34.790 

27.62 

1477.2 

OBS 

00590 

03.97 

34.794 

27.65 

1476.2 

SID 

006  00 

03.92 

34.79 

27.65 

00.519 

1476.1 

OBS 

00601 

03.91 

34.785 

27.65 

1476.1 

OBS 

00603 

03.90 

34.790 

27.65 

1476.1 

OBS 

00651 

04.10 

34.820 

27.65 

1477.6 

SIO 

00700 

04.32 

54.88 

27.68 

00.569 

1479.6 

OBS 

00702 

04.35 

34.880 

27.67 

1479.8 

OBS 

00721 

04.65 

34.890 

27.65 

1481.3 

OBS 

00761 

04.60 

34.910 

27.67 

1481.8 

SIO 

OOBOO 

04.54 

34.90 

27.67 

00.620 

1482.2 

OBS 

OOBOl 

04.53 

34.900 

27.67 

1482.2 

OBS 

00B03 

04.31 

34.905 

27.68 

1482.1 

OBS 

00629 

04.  B3    P 

34.903 

27.6406 

OBS 

00879 

04.6  7 

34.900 

27.66 

I4B4.1 

STO 

00900 

04.62 

34.90 

27.66 

00.673 

1464.2 

OBS 

0J90J 

04.62 

35.01     P 

27.750 

OsS 

00«94 

04.37 

J4.910 

27.70    • 

14B4.B 

STO 

OlOOO 

0,.i6 

3-. SI 

£7.69 

00.72  5 

14d4 .6 

uuS 

01001 

04.  ?5 

3-..  SO  J 

^7.69 

1464.8 

STO 

OUOU 

0'..12 

3-..P'. 

27.71 

00.776 

14c5.4 

OcS 

01 100 

0'..12 

J-.B9J 

27.71 

1485.4 

STO 

OlIOO 

04.00 

34.68 

27.71 

00.B2  7 

14116.6 

OBS 

01201 

04.00 

34.660 

27.71 

1486.6 

OBS 

01214 

03.97 

34.675 

27.71 

1486.7 

247 


Table  III.     Observed  ,oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  ,Tun^l4  July  1973.— Continued 


S    T   1    T    1    0    N 


cosscc  3i:( 

L>T  4<i    13       N 


»£»<    1SJ3  aOIOP    OiS**  »1«   lEUP         12.1  OIR    BGT  PER           <1N0-0IR    24 

NOSrH      J6  SHIP   EV  MET    BULB         OS.t              07      «  2  alND-SPD   22 

0»»          It  Dtl*   USE      1  timOHETR   1003.1  SE»  «INO-fO» 

hOUi    25.0  •Rtt              05  CLOUO    T/A  CL/T«  lrt«T«£R      X2 


IKST    STO  KtCOItOEII 
TXCE    OIR  D 

DURtTION 
ORIG    Oil   3«« 


T£N  S9  1306 
J  SbJtRE  i. 
2  SQUIRE  '•t 
1    SJJtRE    <>7 


CiSTIwH/TINE      LVllYP         DEPTH 


SIiiHt-T         DVNOPTh      SMJ    VEl      OIVC 


P0<,      TOT    P         Itii         h03 


STO 

00003 

OB. 72 

53.65 

26.15 

00 

000 

1463 

9 

oes 

00001 

08.72 

33.650 

26.13 

1465 

9 

STO 

00010 

OB. 75 

33.71 

26.17 

00 

019 

14  64 

OSS 

00011 

OB. 75 

33.727 

26.16 

1464 

OBS 

00013 

03.74 

35.755 

26.21 

1464 

DBS 

00015 

09. «9 

34.345 

26.55 

1467 

OBS 

OOOIS 

10. BO 

35.027 

26.65 

1453 

STJ 

00020 

10.67 

35.07 

26.67 

00 

034 

1493 

OBS 

00022 

10.97 

55.154 

26.92 

1494 

STO 

00030 

10.61 

35.15 

26.96 

00 

04  5 

1493 

OBS 

00030 

10.59 

35.150 

26.96 

1493 

STO 

OOOiO 

10.31 

35.09 

26.98 

00 

Oc.7 

1492 

OBS 

OOOil 

10.26 

35.077 

26.99 

1442 

OBS 

ooost 

09. B9 

35.012 

27.00 

14,1 

OBS 

oooto 

09. h3 

34.015 

27. Ji 

1490 

OBS 

00062 

09.46 

34.922 

27.00 

1489 

OBS 

00  Joe 

09.2* 

3.. 89 5 

27.02 

14B6 

CDs 

00070 

OB. 23 

3.. 705 

27.03 

1404 

OBS 

03072 

08.  1. 

J,. 757 

27.08 

1484 

JiS 

0007. 

07. 67 

34.et0 

27.06 

1482 

STO 

oo.;75 

07.62 

J4.65 

;7.  J7 

00 

094 

l.o2 

Oo.> 

00076 

07. .7 

J4.C20 

27.07 

1481 

:3S 

OOOBl 

07.41 

34.620 

27.06 

1481 

OBS 

OOOBS 

07. IT 

34.570 

27.08 

146j 

OBS 

000«1 

07.42 

54.680 

27.13 

1481 

STJ 

00100 

07.63 

34.69 

27.10   • 

00 

119 

1462 

OBS 

00100 

07.65 

34.690 

27.10 

14B2 

STO 

00125 

07.57 

34.69 

27.11 

00 

145 

1462 

OBS 

00125 

07.56 

34.669 

27.12 

1462 

OBS 

0013i 

07.41 

34.665 

27.12 

1462 

OBS 

001«<i 

06.90 

34.547 

27.10 

14S0 

STO 

00130 

06.91 

54.54 

27.09 

00 

168 

1480 

OBS 

00150 

06.91 

34.540 

27.09 

1480 

oes 

001  S4 

06.91 

34.530 

27.08 

14B0 

ots 

0015< 

06.39 

34.513 

27.14 

1476 

OBS 

OOltf 

06.41 

34.527 

27.15 

1476 

OBS 

00171 

06.10 

34.470 

27.14 

1477 

OBS 

00175 

06.08 

34.4B2 

27.15 

1477 

OBS 

0017B 

06.  OB 

34.487 

27.16 

1477 

Ots 

001B« 

05.71 

34.430 

27.16 

1476 

STO 

00200 

05.72 

34.43 

27.16 

00 

217 

1476 

OBS 

0020J 

05.73 

34.454 

27.16 

1476 

OBS 

0022B 

06.23 

34.540 

27.16 

1479 

OBS 

00239 

07.03 

34.6B7 

£7.19 

1462 

$10 

00250 

07.04 

34.69 

27.19 

00 

263 

1482 

OBS 

00251 

07.04 

34.665 

27.19 

14  62 

CBS 

00272 

07.75 

34.675 

27.23 

1466 

OBS 

002B1 

06.09 

35.000 

27.28 

1487 

OBS 

002B< 

07.95 

34.990 

27.29 

1487 

OBS 

00297 

07.44 

34.B85 

27.29 

1485 

STO 

003  00 

07.22 

54.63 

27.26 

00 

308 

14B4 

OBS 

00300 

07.16 

34.620 

27.26 

1464 

OBS 

00350 

06.43 

34.620 

27.38 

1462 

OBS 

00352 

06.29 

34.825 

27.40 

1461 

OBS 

00357 

05.79 

34.775 

27.42 

1479 

OSS 

003«« 

05. a5 

34.670 

27.49 

1460 

OSS 

003S7 

05.59 

34.820 

27.48 

1479 

STO 

(.04  00 

05.54 

34.83 

27.49 

00 

383 

1479 

OBS 

00<.01 

05.50 

34.630 

27.50 

1479 

OBS 

00«51 

05.44 

34.890 

27.56 

1480 

STO 

00500 

05.03 

54.69 

27.61 

00 

44  3 

1479 

OBS 

00500 

05.03 

34.693 

27.61 

1479 

OBS 

00565 

05.08 

34.910 

27.62 

1480 

STO 

0O6OJ 

04.69 

34.98 

27.69 

00 

495 

1460 

ObS 

O0t03 

0..88 

34.980 

27.09 

1480 

OoS 

00651 

04.71 

34.945 

27.69 

J  4  60 

STO 

00700 

04.73 

34.92 

27.67 

00 

545 

14B1 

OSS 

00700 

04.73 

34.99    P 

27.720 

OBS 

00753 

04.49 

34.96   P 

27.720 

STO 

OOBOO 

04.42 

34.90 

27.66    • 

00 

596 

1461 

OBS 

OOBOl 

04.42 

34.900 

27.66 

1461 

OBS 

OOBBS 

04.37 

54.900 

27.69 

1482 

STO 

ootoo 

04.30 

34.91 

27.70 

00 

646 

1482 

OBS 

00900 

04.30 

34.906 

27.70 

1482 

OBS 

00951 

0..<1 

3».e95 

27.70 

1483 

STO 

01000 

04.12 

34.88 

27.70 

00 

696 

1463 

OBS 

OlOJl 

04.12 

34.860 

27.70 

1463 

STO 

01100 

03.94 

34.90 

27.73 

00. 

744 

1484 

OBS 

01100 

03.94 

34.900 

27.73 

1464 

STO 

012  00 

03.9  3 

34.90 

27.74 

00. 

792 

1486 

OBS 

01201 

03.92 

34.905 

27.74 

1486 

OBS 

0120<> 

03.90 

34.900 

27.74 

•••• 

14  66 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


N 

0    0    C          S 

lATlON         :/ATA 

KEFIO      31 

Sji5            r£»»     1473 

60T0P    0356*            AIR 

TEMP         06. 

.0           OlD    HOT    PEP           MIND-DIP    05 

CONSEC 

OUJ            «ONTH      06 

SHIP    EV 

«£T 

bUlb         07. 

.0             05      5         2              XHD-SPD   40 

LAT            It* 

21. in         bir 

It 

OAIA    USE 

1           BAROMEIR    100*. 

,5            SEA                                  NIND-FOH 

LOHi       0«7 

3i.Sa          HOj;i    01.  < 

AKcA 

05            CLOUO    I/A 

CL/IP                            aEAInER       X6 

CASTrwN/TlME       LV4.ITP 

OtPIn 

TEMP 

SAL 

SIOHA-I 

JYHDPIH       SNO    VEL       OXYG               PO' 

sro 

00000 

06.22 

33.65 

26.21 

00.000       1*62.0 

01. «        Obi 

00003 

06. ^» 

33.C53 

26.21 

1*62.1 

oes 

00007 

06.2  3 

33.6*0 

26.19 

1*62.2 

STO 

00010 

06.2* 

33.6* 

26.15 

00.016       1*62.2 

oes 

00011 

06.2* 

33.650 

26.20 

1*62.3 

sto 

00020 

06.2  3 

33.62 

26.33 

00.036       1462.7 

:9S 

00022 

06.2  5 

33.655 

26.36 

1  *  o2  .  6 

m 

0002- 

06. ;5 

33.670 

»6.37 

l4s2>d 

OSS 

00026 

06.*; 

3*. 502 

26.66 

1464.1 

SID 

000.10 

05.:>e 

3*.  c3 

^t.75 

00.051       1466.1 

35S 

0O03O 

05. *5 

3*.ct 0 

26.60 

1466.4 

OSS 

00036 

05.03 

3*. 635 

26.65 

1 4  86  .  5 

oes 

00036 

06.15 

3*. 500 

26.67 

146 J. 6 

SID 

0003  0 

06.6* 

3*.*7 

27.07 

00.074       1477.6 

DbS 

O0O31 

06.55 

3*.*70 

27.06 

1477.4 

on 

00062 

06.55 

3*. 511 

27.12 

1477.7 

oes 

0006« 

06.76 

3*. 5*7 

27.11 

14  76.7 

OdS 

00072 

07.19 

3*. 6*5 

27.13 

1460.5 

SID 

00075 

07.25 

3*. 65 

27.13 

00.056      1460.8 

oes 

OO076 

07.27 

3... 655 

27.13 

1463.9 

oes 

oooei 

07.2* 

3*.(*5 

27.13 

1460.5 

oes 

oooes 

06.6* 

3*. 6*7 

27.13 

1478.4 

oes 

00047 

06.50 

3*. 617 

27.15 

1479.7 

oes 

00055 

07.36 

3*. 675 

27.14 

1461.7 

SID 

00100 

07.36 

3*. 65 

27.14 

00.122       1461.7 

oes 

00 100 

07.J.6 

3*. 650 

27.14 

1461.7 

oes 

00116 

07.02 

3*.  6*0 

27.15 

1460.6 

SID 

00123 

07.21 

3*. 67 

27.15 

00.146       1461.5 

oes 

00123 

07.22 

3*. 670 

27.15 

1461  .5 

oes 

00133 

07.22 

3*. 660 

27.14 

1461.7 

oes 

OOi'.O 

06.5* 

3*. 630 

27.16 

1460.6 

SID 

00130 

07.19 

3*. 67 

27.15 

00.165      1461.6 

oes 

OOISO 

07.20 

3*. 670 

27.15 

1461.5 

oes 

00175 

07.26 

3*. 670 

27.14 

1462.6 

SID 

00200 

07.32 

3*.  7* 

27.19 

00.216      1463.2 

oes 

00203 

07.35 

3*. 762 

27.20 

1463.6 

oes 

00220 

07.92 

3*. 507 

27.23 

1486.1 

oes 

0022<. 

07.36 

34.610 

27.24 

1464.0 

OBS 

00226 

07. *1 

35.630 

^7.25 

1464.2 

oes 

00230 

07.35 

3*. 610 

27.23 

1484.1 

oes 

00236 

07.63 

3*. 650 

27.26 

1483.2 

oes 

00235 

07.36 

3*. 630 

27.25 

14  64.2 

oes 

002<>5 

07.26 

3*. 62* 

27.26 

1463.5 

SID 

00250 

06.79 

3*. 62 

27.32 

00.265      1462.1 

oes 

00253 

06.73 

3*. 610 

27.33 

1461.9 

J3S 

00257 

06.6* 

3*. 630 

27.33 

1462.4 

JoS 

00276 

06.67 

3*. 625 

27.35 

1*62.1 

oes 

002e5 

0O.53 

3*.  62  0 

27.36 

1*61.7 

SIO 

O03J0 

05.23 

3*. 61 

2  7.36 

00.296       1*76.* 

JcS 

OOiJS 

0...5J 

i-.ibO 

^7.36 

1*75.0 

3BS 

00^25 

05.50 

3... 770 

27.45 

1*78.2 

3ES 

00333 

Oo.  JJ 

^•f.666 

27.47 

1*60.* 

JtS 

00352 

0c.*5 

3*. 557 

27.46 

1  *  62  .  6 

oes 

00355 

06.1^ 

3*. 663 

27.47 

1*81.3 

CJS 

0,jc3 

05. 7j 

3*. 630 

27.47 

1*79.6 

Jei 

00352 

05.32 

^..OKO 

27.  5e 

l47n.6 

:3S 

00357 

05.07 

3*. 620 

27.55 

1*77.6 

SIO 

00".  00 

05.11 

3*. 6* 

27.56 

00.366       1*77.6 

oes 

00403 

05.23 

3*. 660 

27.57 

1*78.5 

oes 

00*11 

05.37 

3*. 500 

27.57 

1*75.2 

oes 

oo*ie 

o*.5e 

3*. 760 

27.67 

1475.9 

DBS 

oa«5i 

0*.67 

3*.625 

27.60 

1*76.6 

DBS 

00*77 

o*.e7 

3*. 660 

27.62 

1*76.2 

oes 

00*85 

0*.62 

3*. 660 

27.62 

1*76.2 

DBS 

00*51 

0*.57 

3*. 656 

27.63 

i*77.1 

OBS 

00*5* 

0*.60 

3*. 660 

27.65 

1*77.* 

$10 

005  00 

0*.6* 

3*. 65 

27.65 

00.*20      1*77.6 

oes 

30500 

0*.6* 

3*. 666 

27.65 

1*77.6 

OBS 

00506 

0*.** 

3*. 670 

27.66 

1*76.9 

OBS 

0051* 

0*.37 

3*. 65    P 

27.660 

OBS 

00531 

0*.50 

3*. 676 

2  7.66 

1*77.5 

OBS 

00550 

a*.7* 

3*. 66    P 

27.63S6 

STO 

006  00 

0*.63 

3*. 51 

27.67 

00.*71       1*75.3 

OBS 

00601 

0*.63 

3*. 910 

27.67 

1*79.3 

oes 

006  56 

0*.55 

34.910 

27.66 

1*75.5 

DoS 

00666 

0*.33 

3*. 510 

27.66 

1*75.5 

OBS 

00675 

0*.51 

33.660 

26.69    6 

147B.* 

oes 

00661 

0*.*9 

3*. 510 

27.66 

l*eo.o 

JIO 

00700 

0*.*5 

3*. 51 

27.66 

00.521      1*60.3 

OBS 

00713 

0*.*5 

3*. 910 

27.66 

1*80.6 

OBS 

00751 

0*.*2 

3*. 507 

27.69 

1*60.5 

SIO 

ooeoo 

0*.*1 

3*. 50 

27.66 

00.671       1*61.7 

OoS 

006  05 

0*.*0 

3*. 500 

27.65 

1*61 .6 

OBS 

00650 

0*.29 

3*. 502 

27.70 

1*62.0 

SIO 

00500 

a*.2* 

34.50 

27.70 

00.620       1*62.6 

OBS 

00900 

0*.2* 

3*. 500 

27.70 

1*62.6 

oes 

00551 

0*.12 

3*. 666 

27.70 

1*83.0 

SIO 

01000 

0*.  13 

34.65 

27.71 

OO.e70      l4dj.6 

oes 

01001 

0*.13 

34.650 

27.71 

1*63. 6 

SIO 

01100 

03.5  7 

34.65 

27.72 

00.715       1*6*. 6 

JoS 

01100 

03.5  7 

34.650 

27.72 

1*6*. 6 

OBS 

0117c 

03.50 

34.510 

27.75 

1*1.3.6 

SIO 

01  ^JJ 

03.91 

j...  51 

tl.  75 

00.767       l*d&.3 

OdS 

01201 

02.51 

34.510 

27.75 

l*ot. j 

OcS 

01216 

03.53 

34.67     P 

2J.T10* 

INST    STO  RECORDER  TEN   SO    1506 

TRACE    DIR                     0  5    SOOARE       2 

DURATION  2    SQUARE    *6 

ORIC    Oil    3*6  1    SQUARE    *7 


lOI    P  .      N02 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 


STiriON         DAT! 


CONScC 


6i55 

YE»» 

1S73 

BOIOP    Oiill 

AID 

TEMP         07. 

.6 

0I«    MGI    PES 

■  iNO-om 

27 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO   1306 

Jiel 

MONTH     Oe 

Snip   EV 

•  ET 

BULB         06. 

.5 

26 

4         3 

•INO-SPO 

22 

TKACE    OIR 

>    SbJARE      2 

3>      N 

0»r 

H 

OtTl   USE       1 

BAI)OHEII>    1011. 

.2 

SEA 

■IND-FOn 

OJSATION 

2    SQUARE    46 

tl.Ja 

HOJ» 

10.3 

AKEA             05 

CLOJD    T/A         J/8 

Cl/TR 

■EATHEa 

>2 

OKU    Oil    346 

1   SaJARE    47 

'IME 

LVvHP 

OtPlH 

TEMP 

SAL 

SKHA-T 

OYNDPTM 

SNO    VEl 

QxrG 

f04 

TOT    P        N02        N03 

S103        tH 

STD 

o:im 

03. 3t 

32.81 

00.000 

1461.3 

iJ.3 

08  S 

000  00 

03. 3« 

3>.80e 

1461.3 

STO 

00010 

02.23 

32.90 

00.018 

1456.6 

SIO 

00020 

01.3  2 

33.00 

00.035 

1452.8 

STO 

00030 

00.67 

33.10 

00.050 

1450.2 

w.j 

C8S 

0003  5 

00. «« 

33.153 

1449.3 

SIO 

00050 

00.<i2 

33.33 

00.078 

1449.7 

;j.3 

OBJ 

00065 

00.^1 

33.4o3 

1450.1 

STO 

00075 

00.20 

33.51 

00.108 

1449.4 

STO 

00100 

-    0.17 

33.61 

00.136 

1448.2 

1J.3 

06S 

OOIOO 

-    0.17 

33.611 

1448.2 

SIO 

00U5 

-    0.07 

33.68 

00.162 

1449.2 

SIO 

00150 

00.05 

33.75 

00.166 

1450.2 

JJ.5 

OSS 

00155 

00.27 

33.879 

1452.2 

10.3 

OSS 
STO 
STO 
STO 
STD 

OOeSS 
00700 
00  BOO 
OOSOO 

01000 

0'..22 
04.20 
04.14 
04.09 
04.03 

34.926 

34.93 

34.93 

34.93 

34.93 

1478.5 
1479.1 
1480.6 
1482.0 
1483.5 

1J.3 

OBS 

010'.  5 

04.01 

34.932 

1484.1 

•«*«••••••*•••• 


KcFIO  31  8355 
CONSEC  0162 
lAT  4.1  41  N 
IONS   047  «2.5« 


»E«» 

1973 

SOTOP     03365 

AIR 

TENP         09.2 

DIR    HOT    PER 

alNO-OIR 

26 

INST    NANSEN    CAST 

TEN  ill  i: 

>0* 

HONTi 

i       06 

SniP  Ev 

aET 

BULB         07.2 

34 

3        2 

.INO-SPD 

20 

TRACE    OIR 

i 

SWARE 

2 

0A» 

19 

OAIA   USE       1 

BAROXEIR    1014.2 

SEA 

oIND-FOR 

DURATION 

2 

SOJARE 

46 

MOOR 

14.2 

AREA               05 

CLOUD    T/A         6/6 

CL/IR 

HEATHER 

K2 

OR  ID    Oil    34  7 

1 

SOOARE 

47 

.VLTlP 

OEPIrt 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

orNOPTH 

SNO    VEL 

Otii 

P04 

TOT    P  ._     Na2        N03 

SIO) 

PH 

SIO 

00000 

05.04 

32.90 

26.03 

00.000 

1468.4 

OSS 

00000 

05.04 

32.905 

26.03 

1468.4 

STD 

00010 

04.86 

32.93 

26.07 

00.020 

1467.9 

STO 

000^0 

04.69 

32.96 

26.12 

0  0.  03  9 

1467.3 

STO 

00030 

04.51 

32.96 

26.15 

00.058 

1466.6 

OBS 

0003'. 

04. 4<. 

32.995 

26.17 

1466.6 

SID 

00050 

01.5  7 

33.21 

26.68 

00.090 

1464.9 

OBS 

000o3 

00.16 

33.519 

26.93 

1449,0 

STO 

00075 

00.20 

33.63 

27.01 

00.121 

1449.6 

OSS 

00097 

00.36 

33.822 

27.16 

1450.9 

STO 

00.00 

00.40 

23.84 

27.17 

00.145 

1451.2 

SIO 

00125 

00.61 

34.01 

27.28 

00.166 

1453.6 

$10 

00150 

01.29 

34.17 

27.38 

00.165 

1456.4 

OBS 

00190 

02.21 

34.410 

27.60 

1461.5 

STO 

Cu:oo 

0:.58 

34.48 

27.33 

00.216 

1463.4 

STO 

00250 

04.00 

34.75 

27.61 

00.245 

1470.6 

OBS 

00.53 

04.06 

34.764 

27.61 

14  71.0 

SIO 

00300 

04.29 

34.84 

27.65 

00.270 

1472.8 

OBS 

00380 

04.46 

34.927 

27.70 

14  74.9 

STO 

0O400 

04.40 

34.93 

27.71 

00.316 

1475.0 

SIO 

00  5  00 

04.18 

34.92 

27.72 

00.359 

1475.7 

OBS 

00506 

04.17 

34.917 

27.72 

1475.8 

STO 

006J0 

04.17 

34.94 

27.74 

00.402 

1477.4 

OBS 

006  36 

04.14 

34.943 

27.75 

1477.9 

STO 

00700 

04.00 

34.93 

27.75 

00.44  5 

1478.3 

OdS 

00761 

03.91 

34.927 

27.76 

1479.0 

SIO 

OOdOO 

02.92 

34.93 

27.76 

00.487 

1479.6 

SID 

009  00 

03.93 

34.94 

27.77 

00.529 

1461.4 

SIO 

01000 

03.96 

34.96 

27.77 

00.572 

14B3.1 

OdS 

01007 

02.95 

34.946 

27.77 

1463.2 

SIO 

on  00 

02.91 

34.94 

27.77 

00.615 

1484.6 

STO 

012  00 

03.83 

34.94 

27.78 

00.659 

1466.0 

OSS 

01246 

03.78 

34.942 

27.76 

1466.5 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


NOOC    STtTION 


IXriO     31      *]>i  >Et»    1CT3  BOTOP    9Ui2 

CONSEC             Jltj  HONTh     Ot  Snip   Ev 

LIT          M   iO.Jh  0<r           19  DATt  USE      1 

LOME      J«T   ««      ■  HOJB    11.2  AREA             35 


All)  TEaP  11.0 
aET  BULB  07.1 
BAHOHETIt  1017. S 
CLOUD    T/A         A/3 


om  HOT  PE* 

12      A       2 
SEA 

Ct/TH 


KINO-Iillt   i3 
alNO-SPO   20 
UlND-POR 
HEATHER      X2 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIU    Oil   3«8 


TEN  S3  13at 
i  SyJARE  I 
2  SOUARE  it 
1    SdJASE    «7 


CASTNu^/TlxE      l.»LTrP        DEPTH 


STO 
DBS 

STD 

STD 
DBS 

STD 

SID 
DBS 

STO 
DBS 

STO 
DBS 

STD 

STD 
OBS 

SID 
OSS 

STO 

STD 
DBS 

STD 
DBS 

STO 
OdS 

STD 
3dS 

StD 

STD 
Oai 

STO 

STD 
ifi 


00000 
00000 
OOOiO 
00020 
00026 
00030 
00050 
00051 
00075 
0007« 
00100 
00103 
00125 
00150 
0015« 
00200 
00205 
00250 
00303 
00307 
00^00 
00<ilO 
U0500 
00512 
OOtOO 

o:ei5 

007  00 
CUBOO 

00«0./ 
01  000 
01J2<S 
015«0 


TEHP 

05.98 
05.96 
05.  <« 
05.90 
05. B7 
05. 1« 
00. «« 
00.33 
01.71 
01.9<| 
00. «5 
00.31 
00.50 
00.72 
00.  7o 
03.2<i 
03. «5 
0^.35 
0«.B« 
0«.EA 
0-..02 
03.96 
0<..0B 
0<..0B 
0«.0<. 
0«.03 
J',.Oi 
O*..  J'. 
0<..  J.. 
02.93 
03.60 
03.7  7 
C2.59 


SAL 

32.99 
32.966 
32.99 
32.96 

32.9B0 

33.02 

33.<i3 

33.4I.9 

33.65 

33.6Be 

33.69 

33.669 

33.99 

34.12 

3t.l4t 

3*. 47 

34. 504 

34.73 

34.66 

34.697 

34.66 

34.654 

34.90 

34.906 

24.91 

^4.916 

J... 93 

S..  .44 

J  » .  ^»  2 
^...94 
3... 93 
3... 930 
34.946 


SIONA-T 

25.99 

25.99 
25.99 

25.99 
26.00 
26.12 
26.64 
26.66 
27.10 
27.11 
27.21 
27.22 
27.26 
27.36 
27.40 
27.46 
27.47 
27.56 
27.62 
27.63 
27.69 
27.69 
27.72 
27.73 
2  7.74 
27.74 
27.75 
27.76 

2  7.76 
27.77 
27.76 
27.61 


OYNOPTm 
00.000 


00.020 
00.041 


00.060 

00.091 


00.119 
00.142 


00.163 
00.182 


00.246 
00.273 

00.321 

00.365 

00.406 

00.430 
00.493 

00.53  6 
00.579 


ShO    VEL      Oltt, 

1472.3 
1472.3 
1472.3 
1472.3 
1472.3 
1469.5 
1450.0 
1449.5 
14  56.6 
1457.6 
1451.4 
1450.9 
1452.2 
1453.6 
1454.1 
1466.2 
1467.2 
1472.1 
1475.1 
1475.4 
1473.3 
1473.3 
1475.3 
1475.5 
1476.6 
1477.0 
1478.5 
14o0.2 
1460.6 
14bl.3 
1462.5 
1462.6 
1490.7 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


N    0 

tC          STATION         0A1 

«=fli       il 

13  55 

YE»» 

1573 

BOTOP    0307S            ilfl 

TEMP        08.2 

OIK    nCT    PER 

CO^lSEC 

Olf. 

NOHII 

H      06 

SHIP    £V 

•  ET 

dULB          06.1 

09 

3         2 

14T            „ 

iO.S'< 

0«» 

1? 

DATA   USE 

1            6AliOHETR    1019.2 

SEA 

I.ON.J       J..? 

S(.5> 

hOJ* 

ZZ.i 

AREA 

05           CLOUO    I/A 

CL/TR 

CtiTNJH/TInE 

LVIITP 

0E>Tn 

lENP 

SAL 

SIGMA-I 

OYNOPTn 

SNO    VEI 

SIO 

ooooo 

04.87 

32.62 

25.99 

00.000 

1467.6 

ii.i 

J6S 

0J0J3 

04.67 

32.622 

25.99 

1467.6 

Sli) 

OJOIO 

04.67 

32.62 

25.98 

00.02  0 

1467.7 

06$ 

OJOll 

04.67 

32.616 

25.98 

1467.7 

SIO 

00020 

04.65 

32.62 

25.99 

00.041 

1467.B 

OSS 

ooo;2 

04.64 

32.825 

25.59 

1467.8 

oes 

00026 

04. 2« 

32.779 

26.02 

1465.5 

STO 

00030 

03.55 

32.81 

^6.11 

00.060 

1  462-.  5 

OSS 

00030 

03.26 

32.813 

26.14 

1461.3 

06S 

D003« 

-    0.54 

32.624 

26.40 

1444.3 

OBS 

0003S 

-     1.34 

33.084 

26.63 

1441.0 

CBS 

00041 

-    1.44 

33.153 

26.69 

1440.7 

STO 

00050 

-    1.20 

33.30 

26.60 

00.092 

1442.2 

oes 

00053 

-    1.05 

33.323 

26.62 

1443.0 

OBS 

00057 

-    0.B4 

33.326 

26.61 

1444.0 

□  BS 

00060 

-    0.67 

33.345 

26.63 

1444.0 

DBS 

00064 

-    0.56 

33.397 

26.66 

1445.5 

STO 

00075 

-    0.43 

33.46 

26.52 

00.122 

1 446 . 4 

OBS 

00076 

-    0.42 

33.49  5 

26.93 

1446.5 

OBS 

00079 

-    0.B5 

33.550 

26.99 

1444.7 

OSS 

00067 

-    0.75 

33.669 

27.01 

1445.3 

OBS 

00091 

-    0.02 

33.710 

27.09 

1446.9 

STO 

00100 

00.22 

33.60 

27.15 

00.14B 

1450.3 

OBS 

00102 

00.30 

33.617 

27.16 

1450.7 

CBS 

00106 

00.20 

3J.625 

27.17 

1450.3 

Ooi 

001 10 

0J.31 

33.695 

27.22 

1451.0 

CSS 

0011". 

00.6? 

33.910 

27.21 

14S2.8 

-9S 

00118 

0J.75 

33.910 

27.21 

1452.1 

CsS 

00121 

01.  1  J 

34.011 

27.27 

1454.4 

STO 

0J123 

01  .It 

J4.07 

.7.31 

00.169 

1-55.3 

Z  =  i 

Coi;5 

01.2  2 

^4.005 

27. J. 

1455.6 

OBS 

0012S 

01.  «6 

34.173 

27.33 

1455.1 

OSS 

00133 

02.03 

34.175 

27.33 

1455.5 

OSS 

00137 

01.37 

34.153 

2  7.36 

1456.6 

OBS 

00144 

01.66 

34.160 

27.35 

1456.9 

STO 

00150 

01.58 

34.22 

t7.37 

00.167 

1459.6 

OBS 

00152 

02.01 

34.237 

27.38 

l4i9.8 

OBS 

00171 

01.55 

34.250 

27.43 

1458.1 

QBS 

00175 

01.60 

34.230 

27.41 

1456.3 

STO 

00200 

02.16 

34.42 

27.51 

00.220 

1461.5 

OBS 

00201 

02.2  2 

34.431 

27.52 

1461  .6 

OBS 

00223 

02.86 

34.570 

27.57 

1465.3 

OBS 

0023S 

04.13 

34.740 

27.55 

1471.0 

STD 

00250 

04.15 

34.73 

27.56 

00.249 

1471.2 

OSS 

00251 

04.15 

34.730 

27.56 

1471.3 

OBS 

00255 

04.16 

34.810 

27.64 

1471.5 

OBS 

00277 

04.5  0 

34.694 

27.67 

1473.4 

OBS 

002B1 

04.65 

34.920 

27.67 

1474.1 

OBS 

002B« 

04.4  8 

34.675 

27.66 

1473.5 

STO 

00  300 

04.55 

34.87 

27.64 

00.274 

1473.9 

OBS 

00300 

04.56 

34.670 

27.64 

1474.0 

OSS 

00350 

04.71 

34.SjO 

c7.67 

1475.5 

SIO 

00400 

04.63 

34.92 

27.67 

.•/0.32  3 

1476.0 

OSS 

00403 

04.62 

34.916 

27.67 

1476.0 

OSS 

00453 

04.44 

34.920 

27.70 

1476.1 

STG 

00500 

04.  14 

34.94 

27.75 

00.367 

1475.6 

OBS 

00502 

04.13 

34.940 

27.75 

1475.6 

OBS 

00552 

04.15 

34.920 

27.73 

1476.5 

STO 

00600 

04.14 

34.92 

27.73 

00.409 

1477.3 

OBS 

00601 

04.14 

34.924 

27.73 

1477.3 

OBS 

00651 

04.01 

34.913 

27.74 

1477.5 

STO 

00700 

03.93 

34.94 

27.77 

00.451 

1476.0 

OSS 

00700 

03.93 

34.942 

27.77 

1476.1 

OBS 

00750 

03.91 

34.528 

27.76 

1478. B 

STO 

006  00 

03.99 

34.93 

27.75 

00.493 

1479.9 

OBS 

00603 

03.99 

34.932 

27.75 

1480.0 

OBS 

00652 

03.93 

34.927 

27.76 

1460.6 

STD 

OOSOO 

03.86 

34.92 

27.76 

00.536 

1461.1 

OBS 

00«02 

03.66 

34.922 

27.76 

1461.1 

OSS 

00551 

03.66 

34.930 

27.77 

1481.9 

STO 

01000 

03.  7  9 

34.92 

27.77 

00.579 

1482.4 

OBS 

01001 

0-.79 

3... 520 

27.77 

1462.4 

STO 

01100 

Oj.73 

34.92 

27.77 

00.62  2 

1463.8 

OBS 

01100 

Oj.  73 

34.920 

27.77 

1-63.6 

SIO 

01200 

03.74 

34.53 

27.76 

00.666 

1465.6 

OBS 

01203 

03.74 

34.927 

27.76 

1485.6 

SIO 

01  J  00 

03.70 

34.94 

27.79 

00.705 

1487.1 

OBS 

01302 

03.70 

34.940 

27.79 

1467.. 

STO 

OlnOO 

03.65 

34.94 

27.60 

00.753 

14  68.6 

OBS 

01401 

03.65 

34.940 

27.60 

1466.6 

STO 

01500 

03.59 

34.94 

27.60 

00.796 

1490.0 

OBS 

01500 

03.59 

34.940 

27.60 

1490.0 

OSS 

01602 

03.54 

34.940 

27.61 

1491.5 

oas 

01701 

03.45 

34.940 

27.62 

1492.6 

STD 

01750 

03.40 

34.94 

27.82 

00.904 

1493.4 

OBS 

01600 

03.36 

34.940 

27.62 

1494.1 

OBS 

01403 

03.30 

34.940 

27.63 

1495.6 

STO 

o;ooo 

03.23 

34.94 

27.64 

01.011 

1446.9 

OBS 

02002 

03.23 

34.940 

27.64 

1447..0 

OBS 

02101 

03.16 

34.940 

27.64 

1496.4 

JBS 

02200 

03.09 

3... 540 

27.85 

1499.8 

OBS 

02303 

03.02 

34.930 

27.65 

1501.2 

OSS 

02402 

02.93 

34.930 

27.66 

1502.5 
1 

KIND-OIR    29  INST    STO   REIDRDER  TEN   SO    1306 

ulNO-SPO   16  TRACE    OIR                     0  i    SBOARE       2 

HlNO-FOR  DURATION  2    SuUARE    46 

HEATHER      112  ORIG    Oil    349  1    sgjtRE    47 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


s  r  1  T  I  0  N 


COKSEC  OloS 
LIT  ««  SO  N 
lONC   J*8  13   a 


iim 

l«73 

60T0P    02619           tIR 

lEKP         05.0 

DIR    MOT    PER           UIND-OIR    25            INST    STO  RECORDER 

TEN    SO    1306 

NOvTi 

M       06 

SHIP    EV 

MET 

BULB         04.7 

33 

1        2             KINO-SPC   10          TR«CE    OIR                   0 

i    SautRE       2 

o»r 

iO 

0»T»   USE 

1           BtROKETK    1020.9 

SEl 

HINO-FOR                    OURITION 

2    SOJtRE    48 

HOU^ 

01.7 

mtk 

05           CLDUO    T/< 

CL/Tf 

1                        KEiTHEH      XO          ORIO    Oil   350 

1    SOotRE    46 

IVlIYP 

OtPlM 

TEMP 

Stl 

SIGHA-T 

OTNDPTh 

SND    VEL       OXrO               P34       TOT    f         N02         N03 

S103        PM 

$TD 

00000 

04.51 

32.67 

26.06 

00 

.000 

1466.1 

JSi 

00005 

04.51 

32.670 

26.06 

1466.2 

StD 

00010 

04.50 

32.67 

26.07 

00 

.020 

1466.3 

oes 

OJOll 

0-.50 

32.670 

26.07 

1466.3 

STO 

OO02J 

0-.31 

3<;.a7 

<6.06 

00 

.039 

1466.5 

Mi 

00022 

0-.51 

32.670 

,6.06 

1466.5 

OoS 

0J02t, 

0-,.-*9 

i2.b70 

16.07 

1466.5 

SIO 

00./50 

04.06 

j2.s: 

-t.l5 

oo 

.056 

He-.* 

OdS 

0003U 

04. Jl 

32.  -riO 

26.16 

1464',6 

oes 

OOOi. 

03.36 

32.660 

;t.l7 

1461.9 

DBS 

0003i 

01.92 

32.900 

26.32 

1455.7 

QdS 

000<>1 

00.01 

33.210 

26.66 

1447.5 

oes 

000^.5 

-   0.54 

33.330 

26,60 

1445.2 

STO 

00050 

-    0.65 

33.44 

26,69 

00 

.069 

1445.4 

oas 

00053 

-    0.55 

33.510 

26.95 

1445.6 

DBS 

oou6e 

-   0.01 

33.710 

27.09 

1446,6 

STO 

00075 

00.03 

53.77 

27.15 

00 

.115 

1449,0 

oes 

00076 

00.04 

33.760 

27,14 

1449,0 

STO 

00100 

00.44 

34.01 

27,30 

00 

.137 

1451,6 

oes 

00102 

00.58 

34.020 

,.7,31 

1452,3 

oes 

00110 

01.07 

34.040 

27,29 

1454,6 

OBS 

ooiie 

02.  oa 

54.160 

27,53 

1459,4 

oes 

00121 

01.39 

34,160 

27,37 

1456,4 

STD 

00125 

01.30 

34.16 

27,37 

00 

.165 

1456,1 

OBS 

00125 

01.29 

34.164 

27.36 

1456.0 

OBS 

001<>0 

01.65 

34.255 

27.41 

1456.9 

oes 

OOIM 

02.24 

34.365 

27.47 

1460.6 

OBS 

ooi<>e 

03.22 

34.520 

27.50 

1465.3 

STO 

00150 

03.42 

34.53 

27.50 

00 

.17. 

1466.2 

OBS 

00152 

03.66 

34.555 

27.49 

1467.4 

OBS 

00156 

04.02 

34.562 

27.47 

1466.9 

OBS 

00167 

03.79 

34.590 

27.50 

1466.2 

OBS 

00175 

03.36 

34.567 

27.54 

1466.6 

oes 

ooiie 

C'.56 

34.615 

27.55 

1467.4 

OBS 

ooie<; 

04.01 

34.660 

27.55 

1469.6 

STO 

00200 

04.25 

34.72 

2  7.56 

00, 

.201 

1470,8 

oes 

00201 

04.2  7 

34.716 

27.56 

1470,9 

oes 

00205 

04.25 

34.722 

27.56 

1470,9 

oes 

00213 

03.64 

34.652 

27.57 

1466,4 

oes 

0022'. 

03.27 

34.550 

27.55 

1466,9 

oes 

00226 

03.25 

34.596 

27.66 

1 466 , 9 

OBS 

00239 

03.52 

34,  746 

27.66 

1468.4 

oes 

002'.3 

04.11 

34.630 

27.66 

1471.1 

DBS 

00247 

04.3  7 

34.660 

27.66 

1472,3 

STO 

00250 

04.34 

54.66 

27.66 

00. 

.22  7 

1472.2 

OBS 

00266 

04.06 

3...6;3 

27.67 

1471.3 

oes 

0027". 

03.89 

34.600 

27.66 

1470,6 

J6S 

oo;77 

0-.20 

3-. 870 

27. 6e 

1472,1 

JBS 

oojas 

04.29 

34.670 

27.67 

1472,7 

STO 

;>0:,30 

04. 5d 

3-. 92 

27.09 

00. 

,250 

1474,1 

joS 

003  JO 

U-.54 

34.952 

27.69 

1-74,2 

res 

00  306 

0-.61 

34.S30 

27.69 

1474.4 

:oi 

C^31e 

0,.4l 

i-.SlS 

27.70 

1473.7 

oas 

00350 

J4.27 

?4.e95 

,.7.70 

1473.6 

STO 

OO-tOO 

04.<.e 

34,93 

27.70 

00. 

,294 

1475.4 

oes 

00403 

04.49 

34,935 

27.70 

1475.5 

oes 

00-53 

04.56 

34.930 

27.69 

1476.6 

SID 

00500 

04.36 

34.92 

27,70 

00. 

,334 

1476,6 

OBS 

00506 

04.37 

34.916 

27,70 

1476,6 

oes 

00552 

04.36 

34.920 

27,71 

1477,4 

SID 

006  00 

04.2  7 

34.93 

27,72 

00. 

,365 

1477,6 

oes 

00601 

01.27 

34.927 

27.72 

1477,6 

oes 

00651 

04.34 

34.936 

27.72 

1478,9 

STD 

00700 

04.20 

34.95 

27.75 

00. 

42  6 

1479,2 

oes 

00700 

04.2  0 

34.950 

27.75 

1479,2 

oes 

00753 

0.1.66 

34.920 

27,76 

1476,7 

STO 

00  BOO 

03.61 

34.94 

27.76 

00. 

470 

1479,2 

oes 

ooeo3 

03.61 

34.945 

27.76 

1479,3 

oes 

00660 

03.60 

34.937 

27.76 

1480,2 

STO 

00900 

03.77 

34.91 

27.76 

00. 

511 

1480,7 

oes 

00902 

03.7  7 

34.910 

27.76 

1460.7 

oes 

00951 

03.72 

34.915 

27.77 

1461,3 

STO 

01000 

03.7  7 

34.92 

27.77 

00. 

554 

1462.3 

oes 

01001 

03.7  7 

34.920 

27.77 

1482,4 

STO 

01100 

03.67 

54.92 

27.76 

00. 

597 

1403.6 

oes 

01100 

03.67 

34.920 

27.76 

1463.6 

SID 

01200 

03.67 

34.92 

27.76 

00. 

640 

1466.3 

oes 

01203 

03.67 

34.920 

27.78 

1485.3 

oes 

01256 

03.67 

34.920 

27.76 

•  ••■ 

I6666I 

1486.2 

• 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


REFIO      il      Hii 
CONSeC  JlCe 

KT  Si   St     M 


CASTSui/rilE      l»lIYP 


»£«« 

i47j 

BOIO?    OIBBB 

1II> 

ItMP        05.0 

OU    HOI    PE« 

dIND-DI*    25 

INST    SIO   8EC0P0EP 

TEN   S3    1306 

NOSTH      06 

SHIP  ev 

BET 

bULo        04.7 

33 

1         2 

KINO-SPO   10 

IPACE    Dia                   0 

5    SSJAfiE      2 

Dtr 

20 

DIK   USE       1 

BtROHETR    1022.4 

SEA 

KINO-POP 

DU8ATI0N 

2    SOUtPE    48 

HOU) 

O-.i 

mtt          05 

ClOUO    I/« 

Cl/I« 

HEATHEP      >0 

OPIC    Oil    351 

1    SOOAPE    48 

.»IIYP 

DEPTH 

ItHP 

SAL 

SIGMA-T 

D»NDPIB 

SNO    WEL 

ai>C             P04 

TOT    P         N02         N03 

S103        P^ 

STC 

00000 

03.4  7 

33.40 

26.54 

00.000 

1464.6 

OBS 

ooooo 

Oj.?7 

33.400 

26.54 

1464.6 

STD 

00010 

02.14 

33.55 

26.82 

00.014 

1457.1 

OBS 

00010 

02. 1« 

33.550 

26.82 

1457.1 

STO 

oooio 

01.79 

33.59 

26.88 

00.026 

1455.7 

OBS 

0002  0 

01.75 

33.550 

26.88 

1455.7 

JTD 

ooojo 

00.85 

33.71 

27.04 

00 .  03  7 

1451.5 

CBS 

90030 

00. d5 

33.710 

27.04 

1451^5 

DBS 

ooa«s 

00.  3« 

33.B50 

27.18 

1450.1 

SIO 

JOOSO 

00.4* 

33.86 

27.20 

00.056 

1450.6 

OSS 

300S0 

00.4. 

33.880 

27.20 

1450.6 

STO 

00075 

01.07 

34.18 

27.40 

00.07  5 

1454.2 

OBS 

OOOJJ 

01.07 

34.180 

27.40 

1454.2 

STO 

00100 

01.62 

34.29 

27.45 

00.092 

1457.) 

OBS 

00100 

01.62 

34.250 

2  7.45 

1457.3 

SIO 

OOWi 

02.07 

34.46 

27.56 

00.107 

1459.9 

OBS 

OOKS 

02.07 

34.460 

27,56 

1455.9 

SIO 

OOISO 

02.36 

34.51 

27.57 

00.120 

1461.6 

CBS 

ooiso 

02.36 

34.510 

27.57 

1461.6 

SIO 

oo:  00 

02.65 

34.66 

27.67 

00.145 

1463.9 

OBS 

002  00 

02.65 

34.660 

27.67 

1463.5 

SIO 

00250 

03.44 

34.79 

27.70 

00.167 

1468.3 

OBS 

00250 

03.44 

34.75  0 

27.70 

1468.3 

STD 

00^00 

04.22 

34.85 

27.70 

00.188 

1472.6 

OBS 

00300 

04.22 

34.850 

27.70 

1472.6 

OBS 

0032  5 

04.35 

34.540 

27.72 

1473.8 

OBS 

00335 

04.24 

34.500 

27.70 

1473.2 

OBS 

OOieO 

04.31 

34.530 

27.72 

14  74.0 

SID 

00*00 

04.15 

34.52 

27.72 

00.231 

1474.1 

OBS 

00*00 

04.15 

34.520 

27.72 

1474.1 

SID 

00500' 

04.00 

34.51 

27.74 

00.273 

1475.0 

OBS 

00500 

04.00 

34.510 

27.74 

1475.0 

$10 

OOoOO 

03.97 

34.52 

27.75 

00.315 

1476.5 

OBS 

OObOO 

03.97 

34.520 

27.75 

1476.5 

STO 

00700 

03. S2 

34.91 

27.75 

00.357 

1477.5 

OBS 

00  700 

03. B2 

34.510 

27.75 

1477.5 

STO 

ooaoo 

03. BO 

34.91 

27.76 

00.395 

1474.1 

CBS 

00  BOO 

03. BO 

34.910 

27. 7t 

1475.1 

SID 

00900 

03.62 

34.53 

27.77 

00.441 

1460.9 

3BS 

OOiOO 

03.  B2 

34.930 

27.77 

1480.9 

SIO 

01000 

03.77 

34.93 

27.78 

DC. 483 

1412.4 

OBS 

01000 

03.77 

34.930 

27.78 

1462.4 

SID 

01100 

03.74 

34.53 

27.76 

00.521 

14(,3.9 

OBS 

01100 

Oi.74 

34.530 

27.78 

14E3.9 

SIO 

01200 

03.72 

34.54 

27.79 

00.568 

1485.5 

JBS 

012  00 

03.72 

34.540 

27.75 

1465.5 

ots 

01250 

03.71 

34.940 

27.79 

1486.3 

«»••••••••*•••• 
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Table  III.     Observed  oceanosrraphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NODC    STATION    0<TA 


mn:     31     nii        «E>< 

i«73 

60T0P    01*1 

5           AlA 

I6"P        0*.5 

Oil)    MOT    PEA            alOD-Olli    31 

aim         o;«7       nDNTi 

M        06 

Snip  ev 

«ET 

8ULB        0*.3 

33 

2        3              liJ.O-SPD    12 

L«T            -.-t    «i.5M            OAT 

JO 

DATA   USE 

1           BAROHETD    1022.6 

SEA 

•llo-fOR 

lONIi      0««    ««.>•            MCIJ4 

0O.3 

AKSA          05        Cloud  t/a 

CL/T( 

1                          hEAThEH      «0 

ostnjn/tipic     LVLTTP 

OtPTn 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OTNDPTm 

SNO    VEL      OXIli             PO' 

STO 

00000 

02. *5 

32.65 

26.08 

00.000 

1*57.0 

St. 3        JiS 

OJOOj 

02. *5 

32.650 

26.08 

1*57.1 

STO 

SOOIO 

0».*4 

12.66 

26.05 

00,019 

1*57.2 

3BS 

OOOU 

02.*  3 

32.660 

26.09 

1*57.1 

STD 

00020 

02.21 

32.66 

26.11 

00.039 

1*56.3 

DBS 

00022 

02.1* 

32.660 

26.11 

1*56.1 

STO 

00030 

01.52 

32.68 

26.15 

00.058 

1*55.2 

OH 

000.1  •• 

01.81 

32.730 

26.15 

1*5*. 5 

DBS 

000«S 

01.58 

32.96* 

26. *0 

1*5*.* 

3BS 

000«S 

01.2* 

33.05  8 

26. «5 

1*53.0 

STO 

00050 

01.08 

33.06 

26.50 

00.092 

1*52.3 

OSS 

OOOSi 

00... 

33.052 

26. 5S 

1**8.0 

oes 

ooos; 

-    0.B6 

33.200 

26.71 

1**3.8 

OSS 

OOOeb 

-    1.11 

33.337 

26.83 

1**3.0 

STO 

0007S 

-    1.11 

53.35 

26.8* 

00.126 

1**3.1 

JBS 

00076 

-    1.10 

33.3*5 

26.8* 

1**3.2 

oes 

00055 

-    0.78 

3.9.505 

26.56 

1**5.2 

STD 

00100 

-    0.5* 

33.53 

26.57 

00.155 

1**6.* 

DBS 

00102 

-    0.** 

33.559 

26.99 

1**7.0 

oas 

00110 

-    0.36 

33.680 

27. OS 

1**7.6 

OSS 

00  lU 

00.  Of 

33.807 

27.16 

1**9.5 

STO 

00125 

00.25 

33. B7 

27.20 

00. ISO 

1*50.5 

OdS 

00125 

O0.it 

3J.870 

.7.20 

1*51.0 

OoS 

OJIkj 

0J.t7 

j*.02j 

27.30 

1*53.; 

JsS 

001-, 

0J.6. 

3*. 070 

-7.33 

1*5*. 1 

oes 

oo>-e 

01.07 

3... 121 

27. J6 

1*55,* 

STO 

00150 

01.12 

j*.l* 

27.37 

00.200 

1*35.6 

JcS 

0J152 

01.  IS 

•;-.170 

.7.;5 

1 ..  3t.  .  0 

J^i 

00173 

01. *6 

>...2*e 

.-;  .*3 

1*57. d 

JcS 

J.l'o 

01. «J 

J*.  350 

.7.*S 

l-.-'i.O 

STO 

nj,*  jj 

02.  OS 

.*.-S 

.7.50 

00.233 

U61.1 

ICS 

wOJJl 

ca.ji 

3«.*.2 

.7.50 

1**2  .2 

0  6S 

0522S 

02.  ct 

i».5;i 

:7.5c 

l*e*.3 

OBS 

00231: 

0*.13 

3*. 7*0 

27.55 

1*70,9 

OSS 

002*7 

0*.*2 

3*. 7*0 

27.56   • 

1*72.3 

STO 

00250 

0*.41 

3*.  7* 

27.56 

00.262 

1*72.3 

OBS 

00266 

0*.23 

j*.720 

27.56 

1*71.6 

OSS 

00277 

o*.oo 

3*. 710 

27.58 

1*71.0 

STO 

00300 

0*.06 

3*. 72 

27.58 

00.250 

1*71.7 

OSS 

00300 

0*.06 

3*. 720 

27.56 

1*71.7 

OSS 

003  5". 

03.52 

3*. 733 

27.6* 

1*70.3 

SID 

00«00 

03.56 

3*.  86 

27.70 

00.335 

1*73.1 

OBS 

00*03 

03.58 

3*. 870 

27.71 

.*73.2 

OBS 

00453 

0*.0B 

3*. BCD 

27.69 

1*7*. 5 

STD 

00500 

0*.  1* 

3*. 52 

27.73 

00.383 

1*75.6 

OSS 

00502 

0*.l* 

3*. 520 

27.73 

1*75.6 

OBS 

00552 

0*.16 

3*. 9*0 

27.7* 

1*76.6 

SID 

00600 

o*.o* 

3*.  93 

27.75 

00.*2  5 

1*76.8 

OBS 

00601 

o*.o* 

3*. 530 

27.75 

1*76.5 

OBS 

00651 

03.55 

3*. 5*0 

27.76 

1*77.5 

STO 

00700 

03.55 

3*.<* 

27.77 

00.*66 

1*78.1 

OSS 

00  700 

03.95 

3*. 5*0 

27.77 

1*78.1 

OSS 

00750 

03.91 

3*. 5*0 

27.77 

1*78.8 

SIu 

00  BOO 

03.88 

3*. 9* 

27.77 

00.507 

1*75.5 

OBS 

00803 

03.88 

3*. 5*0 

27.77 

1*75.5 

OSS 

00852 

03.81 

3*. 930 

27.77 

1*60.1 

STD 

ootoo 

03.70 

3*.  S3 

27. 7B 

00.5*6 

1*80.* 

OBS 

00«02 

03.70 

3*. 530 

27.78 

1*80.* 

OSS 

00951 

03.70 

3*. 9*0 

27.79 

1*61.3 

STD 

01000 

03.67 

3*. 9* 

27.75 

00.568 

1*81.5 

OBS 

01001 

03.67 

3*. 5*0 

27.75 

1*62.0 

STD 

01100 

03.67 

3*. 5* 

27.75 

00.625 

1*83.6 

OSS 

01100 

03.67 

3*. 5*0 

27.75 

1*83.6 

STD 

01200 

03.68 

3*. 9* 

27.75 

00.671 

1*85.3 

OBS 

01203 

03.68 

3*. 9*0 

27.79 

1*85.* 

OBS 

01225 

03.68 

3*. 9*5 

27.80 

1*85,8 

INST    STD    AECDRDEK  TEN    SO    1306 

TOACE    Dili  0  i    SOUtKE      2 

DURATION  2    SOJaRc    *e 

ORIG    Oil    352  1    SOUARE    *8 


255 


Table  III.     Observed  oceanosraphic  data  ocoupied  hy  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«-14  July  1973.— Continued 

NODC    SI&TION    D<T« 


REFIO      3i      t3ii 
COHitC  ai6S 

LiT  «.<    to      H 


yikk 

1473 

BOTDP 

IIR 

TEHP         04.7           OIR    HOT    PER           MINO-DIR    2fc 

KOMTn     Jo 

SrtiP    ti 

.lET 

bOLb          04.7               32 

3         3               KlIiD-SPD    08 

oir 

;o 

0<T>    USE 

1             BtRGNETIi     1024.2            SEA 

HIND-FOR 

najt 

JS.l 

AREa 

05            CLOUD    T/A 

Cl/TR                          MEAInER      XI 

ivilrp 

.tPTn 

T£M»' 

SAL 

SIOKA-T 

OYNDPTh 

SND   vEL     oxrc           PD 

STO 

00000 

03.13 

32.51 

25.91 

00.000 

14  59 .d 

oes 

00003 

03.13 

32.313 

25.91 

1459.9 

oes 

00007 

03.09 

32.524 

25.93 

1459.8 

SID 

00010 

02.93 

32.54 

25.95 

00.021 

1459.1 

oes 

00011 

02.64 

32.547 

25.97 

1456.8 

OBS 

0001« 

02.36 

32.632 

26.07 

1456.9 

SIC 

30020 

02.35 

32.63 

26.08 

00.041 

14  56.9 

DBS 

00022 

02.32 

32.637 

26.06 

1 4  56  .  8 

OBS 

00026 

02.28 

32.634 

26.08 

1456.7 

SIO 

00030 

01.61 

32.60 

26.10 

00.060 

1453.7 

OBS 

00030 

01.50 

32.593 

26.10 

1453.2 

OBS 

0003« 

00.64 

32.774 

26.30 

1449.7 

OBS 

00036 

00.31 

32.61 7 

26.35 

1446.3 

QBS 

OOO'kl 

-    0.30 

32.659 

26.42 

1445.6 

OoS 

OOO".* 

-    0.47 

32.650 

26.41 

1444.9 

OSS 

000*« 

-    0.92 

32.922 

26.49 

1443.0 

STO 

00050 

-    0.96 

32.93 

26.50 

00.095 

1442.8 

OBS 

00053 

-    1.18 

32.983 

26.55 

1441.9 

OBS 

000t>« 

-    1.65 

33.117 

26.67 

1440.0 

STD 

00075 

-    1.59 

33.13 

26.66 

00.131 

1440.5 

OBS 

0G07O 

-    1.59 

33.131 

26.68 

1440.5 

SIO 

00100 

-    1.55 

33.16 

26.70 

00.165 

1441.1 

OBS 

00102 

-    1.55 

33.163 

26.70 

1441.2 

SIO 

00125 

-    1.52 

33.21 

26.74 

00.198 

1441.6 

OBS 

00125 

-    1.52 

33.211 

26.74 

1441.6 

SIO 

00150 

-    1.41 

33.23 

26.76 

00.231 

1442.8 

oes 

00152 

-     1.40 

33.240 

26.76 

1442.6 

06S 

0017i 

-    1.35 

33.308 

26.81 

1443.5 

SIC 

00200 

-    0.65 

33.70 

27.12 

00.287 

1446.9 

OBS 

00200 

-    0.65 

33.700 

27.12 

1446.9 

OBS 

00225 

-    0.G5 

33.920 

27.26 

1451.3 

SIO 

00250 

00.90 

34.10 

27.35 

00.32  9 

1436.3 

OBS 

00250 

00.90 

34.100 

27.35 

1456.3 

OBS 

00275 

01.35 

34.270 

27.46 

1458.9 

SID 

00300 

01.75 

34.45 

27.57 

00.361 

1461.4 

OBS 

00300 

01.75 

34.450 

27.57 

1461 .4 

OBS 

00350 

03.99 

34.700 

27.57 

1472.2 

STO 

00400 

03.97 

34.75 

27.61 

00.414 

1473.0 

OBS 

004  00 

03.97 

34.750 

27.61 

1473.0 

OBS 

00450 

03.95 

34.  750 

27.61 

1473.7 

SIO 

005  Oj 

03.96 

34.82 

27.67 

00.464 

1474.0 

OBS 

00500 

03.96 

34.820 

27.67 

1474.8 

OoS 

00550 

03. 9e 

34.660 

27  .70 

1475.7 

STO 

006  00 

03.96 

34.92 

27.75 

00.509 

1476.6 

OSS 

00600 

03.98 

34.920 

27.75 

1476.6 

OBS 

00650 

03.98 

34.940 

27.76 

1*77.4 

SID 

00  700 

03.96 

34.94 

27.76 

00.55, 

14  78.3 

OBS 

00  7  00 

03.98 

34.940 

27.76 

1476.3 

OBS 

00750 

03.96 

34.940 

27.76 

14  79.0 

STD 

OOflOJ 

03.69 

34.94 

27.77 

00.592 

1479.5 

OBS 

008  0... 

03.89 

34.940 

27.77 

1479.5 

OBS 

00850 

03.82 

34.930 

27.77 

1480.1 

SIC 

009  00 

03.75 

34.93 

27.78 

00.63  3 

14  80.6 

OBS 

009  00 

03.75 

34.930 

27.78 

1460.6 

OBS 

OOSJO 

03.70 

34.940 

27.79 

1461.2 

$10 

010  00 

03.67 

34.94 

27.79 

00.674 

1461.9 

OBS 

01000 

03.6  7 

34.940 

27.79 

1461.9 

INSI    STD   RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    OIR                     0  i    SOjARE      2 

OURATlOh  2    SCUARE    46 

ORIG    Oil    353  1    SQUARE     49 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


HEFIi,      31       aiit 
CONiiC  0U< 

lAT  ««   a      H 

LOf«<«      049    le      H 


»t»« 

J»75 

*OTOP 

AIR 

TEMP        05.2 

OU    HOT    PE«           KlMD-OIR    25 

MONTH      06 

SHIP   Ev 

MET 

6ULB         04.9 

32 

3        3              KIND-SPO   08 

Oir 

20 

OlTl   USE 

1            BAKOHETR    1024.2 

SEA 

BiND-fOR 

I10J< 

10.7 

«<tEl 

05            CLOUO    T/t 

CL/T<i 

UEAThED      «2 

L»LIYP 

OtHM 

TtUP 

i«l 

SIOXA-T 

DTNbl'TH 

SIIO    Vcl      OXTl,             PO' 

STO 

00000 

04.29 

32.45 

25.76 

UU.OUU 

1..6'«.7 

CBS 

OJOOO 

04.29 

32.455 

25.76 

1464.7 

ots 

OOOOi 

03.09 

32.545 

25.94 

1459.8 

STD 

00010 

03.00 

32.55 

25.95 

00.022 

1459.4 

ots 

00010 

03.00 

32.550 

25.96 

1459.4 

STO 

000^0 

02.19 

33.13 

26.48 

00.040 

.4  56.9 

06S 

00020 

02.19 

33.125 

26.48 

1436.9 

STD 

00050 

-   0.36 

32.44 

26.48 

00.055 

1445.3 

Ots 

00030 

-    0.36 

52.940 

26.48 

1445.3 

06S 

000«1 

-   0.42 

32.950 

26.49 

1445.2 

STO 

ojoso 

-    1.34 

33.11 

26.65 

00.085 

1441.3 

OBS 

oooso 

-    I.i4 

33.110 

26.65 

14..1.3 

OBS 

oooto 

-   1.33 

33.135 

26.67 

1441.5 

STO 

00075 

-    1.40 

33.15 

26.69 

00.119 

1441.5 

oas 

OOOBc 

-    1.45 

33.160 

26.70 

1441.4 

STO 

00100 

-    1.52 

33.17 

26.71 

00.153 

1441.3 

06$ 

00 100 

-    1.52 

33.170 

26.71 

1441.3 

STO 

00125 

-   1.52 

33.16 

26.72 

00.186 

144.. 7 

jes 

00125 

-    1.5.- 

33.160 

i6.72 

1441.7 

STO 

00150 

-    1.5J 

33.22 

26.75 

00.219 

14S2.3 

Lis 

00150 

-  ;.5o 

33.220 

26.75 

1442.3 

085 

00175 

-    1.33 

33.300 

26.81 

1443.6 

OBS 

00179 

-    1.35 

33.350 

26.85 

1443.7 

STO 

00200 

-    0.85 

33.70 

27.12 

00.275 

1446.9 

OdS 

00200 

-    0.8S 

33.700 

27.12 

1446.9 

OBS 

00225 

-    0.05 

33.920 

2  7.26 

1451.3 

SID 

00250 

00.90 

34.10 

27.35 

00.317 

1456.3 

OBS 

00250 

00.90 

34.100 

27.35 

1456.3 

OBS 

00275 

01.35 

34.270 

27.46 

1458.9 

STi. 

00300 

01.75 

34.45 

27.57 

00.349 

1461.4 

OBS 

00300 

01.75 

34.450 

27.57 

1461.4 

OBS 

00350 

03.99 

34.700 

27.57 

1472.2 

$10 

OOlOO 

03.9  7 

34.75 

27.61 

00.402 

1473.0 

OBS 

00400 

03.97 

34. 750 

27.61 

1473.0 

OBS 

00<i50 

03.95 

54.750 

27.61 

1473.7 

STO 

00500 

03.98 

34.82 

27.67 

00.453 

1474.8 

OBS 

00500 

03.98 

34.82  0 

27.67 

1474.6 

OSS 

00550 

03.98 

34.860 

27.70 

1475.7 

STD 

00600 

03.98 

34.92 

27.75 

00.498 

1476.6 

OBS 

00600 

03.98 

34,920 

27,75 

1476.6 

OBS 

006  50 

03.98 

34.940 

27.76 

1477.4 

STO 

007  30 

03.98 

54,94 

27.76 

00.539 

1476.3 

OBS 

00  700 

03.96 

34.940 

27.76 

1476.3 

OBS 

00750 

03.96 

34.940 

27.76 

1479.0 

STO 

00  BOO 

03. B9 

34.94 

27.77 

00.580 

1479.5 

OBS 

00800 

03.89 

34.940 

27.77 

1479.5 

DBS 

00850 

03.62 

34.930 

27.77 

1480.1 

STD 

oosoo 

03.75 

34.93 

27.78 

00.622 

1480.6 

06  s 

00900 

03.75 

34.930 

27.78 

1460.6 

OBS 

00950 

03.70 

34.940 

27.79 

1461.2 

STO 

01000 

03.67 

34.94 

27.79 

00.662 

1481.9 

OBS 

01000 

03.67 

34.940 

27.79 

•••••••• 

1461.9 

INST    STO  RECORDER  TEN   SO    1336 

TRACE    DIR                     0  5   SOJtRE       2 

DURATION  2    SQUARE    46 

ORK    on   554  1    SUUARE    49 


Pa4       TOT    K        N02 


REFIO      51      B3S5 
CONSEC  0170 

LAT  44   35      N 

LONG      049    15      a 


TEA)     1973 

n04in     06 

OAT  20 

HOUR     14.9 


BOIDP    00058 
SHIP    EV 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEHP  09.8 
MET  BULB  08.2 
8AR0NETR  1024.9 
ClOUO    T/A 


CIR    HOT    PER  HINO-DIR  24  INST    STD  RECORDER  TEN   SO   1306 

06      2        2  alNO-SPD  14  TRACE    OIR  0  i    SOJARE       2 

SEA  HlNO-FOR  DURATION  2    SQUARE    46 

CL/TR  irEATMER  «1  ORIO    OU    555  1    SQUIRE    49 


CASTNUN/TIIE      IvlTtP        DEPTH 


SIONA-T         DTNOPTh       SND    VEI.       OXTG 


P04      TOT    P        N02 


STD 

ouooo 

Jj.79 

.52 

25 

00. 

.ouo 

1462 

OBS 

00303 

03.79 

,  5i.j 

25, 

l4o2, 

STO 

OOOIO 

03.49 

.53 

i5, 

00. 

.02. 

l46i 

OBS 

00011 

03.44 

.525 

25. 

141,1, 

STD 

00020 

03.40 

,54 

25. 

00. 

.042 

1461 

oes 

00022 

03.34 

.538 

25. 

1461 

OBS 

00026 

05.23 

54  1 

25. 

1460, 

STD 

00030 

02,90 

.ol 

26. 

.01 

00. 

.063 

1464-4 

OBS 

00030 

02,87 

,619 

26. 

.02 

1454, 

.3 

oes 

00034 

02,76 

,670 

26. 

.07 

1455. 

.0 

OBS 

00038 

01,68 

63  7 

26. 

1454 

OBS 

000»1 

-    0,04 

,138 

26. 

1.47. 

OBS 

00049 

-   0,17 

,216 

26. 

1446, 

STD 

00050 

-    0,17 

21 

26. 

00. 

.097 

1446, 

OBS 

00053 

-    0.18 

,210 

26. 

144C, 

OBS 

00057 

-    0.17 

,210 

26. 

••«•< 

>*••• 

1447, 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


NODC         StlTlON        b   A   y   I, 


CLNSiC  J171 

IONS      ^-i   32     ■ 


rix 

1«73 

COTDP    00216          OK 

TEHP 

cm  NOT  nn 

•INO-OIR 

22 

INST    STO  •ECOROE* 

TEN   SO    1306 

NOiTm      3t 

SnIP   EV 

«ET 

BULB 

22 

2        2 

»1N0-$P0 

14 

TRACE    DIR                   0 

S    SfautRE      2 

0*» 

:o 

OlTl   USE 

1          •«»0HE7«   1024. « 

SE« 

alNO-FOR 

DURATION 

i    ibUARE    46 

HQJA 

ii.« 

«*E« 

05          ClOUO    T/t 

CL/I* 

DElTrlElt 

>0 

ORIC    Oil    356 

1    iOJARE    49 

LV1.ITP 

cirTn 

TEHP 

SAL 

ticm-l 

OrNDPTd 

SNO    VEL 

OXYb 

P04 

TOT   P        N02        N03 

iI03         Kt 

JIO 

00000 

02. *0 

32.65 

26.06 

00.000 

1436.8 

oes 

0000.1 

02. «0 

32.6*7 

26.06 

1436.9 

SIC 

00010 

02. U 

3<.62 

26.06 

00.015 

14  96.0 

0>S 

0001. 

02.13 

32.6K 

26.  oa 

1455.8 

OiS 

OOOIS 

02.00 

32.642 

26.11 

14  35.3 

DBS 

0O01« 

01.65 

32.624 

26.12 

1453.8 

STO 

00020 

Oi.25 

32.  64 

26.16 

00.036 

1452.0 

oei 

00022 

00.26 

32.704 

26.26 

1447.7 

STO 

OOOiO 

-    1.28 

32. «» 

26.55 

00.055 

1441 -.0 

OoS 

OOOiO 

-   i.i5 

33.002 

26.57 

1440.7 

ass 

00041 

-    l.*". 

33.135 

26.68 

14J4.7 

STD 

oooso 

-    1.56 

33.16 

26.72 

00.063 

1440.2 

DBS 

O005J 

-    1.56 

33.201 

26.73 

144U.4 

STO 

00075 

-    1.41 

3  3.26 

26.79 

00.116 

1441.6 

Obi 

0007t 

-    HO 

33.260 

2t.79 

1441.6 

STO 

00100 

-     1.12 

;j.41 

^0.89 

00.146 

1443.5 

OuS 

0010< 

•     l.OS 

35.417 

46.90 

1443.7 

STO 

OUliS 

0.6  a 

3>.4V 

26.95 

00.175 

1445.2 

0.'^ 

00125 

o.ee 

33.443 

•i.45 

1445.2 

STO 

001  so 

-    0.76 

33.54 

26.98 

00.202 

1446.1 

oes 

00152 

-    0.75 

33.552 

26.99 

1446.3 

oes 

00175 

-    0.i« 

33.732 

27.12 

1449.1 

oes 

00112 

00.31 

33.a«6 

21.22 

1452.2 

STC 

00  i  00 

00.30 

33.91 

27.23 

00.250 

1452.4 

OSS 

00201 

00.30 

33.«06 

27.23 

14  52.5 

ObS 

0022a 

00.26 

33.502 

27.23 

1452.8 

nj 

00250 

01.25 

34.16 

27.37 

00.265 

1457.9 

oas 

00251 

01.30 

34.177 

27, 39 

1456.2 

ObS 

00262 

01.75 

34.360 

27.50 

1460.6 

06  s 

002ec 

02.21 

34.440 

27.53 

1462.8 

oes 

00277 

02.61 

34.556 

27.59 

1464.9 

oas 

00245 

02.75 

34.575 

27.59 

1465.7 

•«•••••••••••»• 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NC^OC        Sr>TION        D<Tt 


MflJ      31      1355 

rm  1573 

80TDP    01«2J 

AIR   TEUP         08.7 

OIR    MOT    PER 

■IND-DIR   24 

CONSEC            01 T; 

MCNTh     Ot 

SHIP   6V 

•  ET    6U1.6        07. » 

01       2        2 

«INO-SPO   15 

L*T            t'.    ><i.SN 

OAr        JO 

OATl    USE       1 

BAROHETR    i02«.« 

SEA 

■INO-FOR 

LOt>i       0*t   <•!       m 

«0J«    17.1 

ARE!             OS 

ClOUD    T/A 

CL/IR 

kEATHER      «1 

INST    STD  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

OURATIOh 
(MU    Oil    HI 


TEK  SO  130t 
5  SeUARE  2 
2  SbUARE  *t 
I    S&JARE    41 


CASTSUH/TIKE       t»LT»P 


si:na-t      otnopth    sno  vec    oxro 


n*      TOT    p.      N02         N03        Sia3        Ph 


STD 

00000 

02.64 

32.85 

26.23 

00 

.000 

1458.1 

oes 

0CJ.)3 

02.64 

32.855 

26.23 

1458.2 

STD 

00013 

02.61 

32.86 

26.24 

00 

.018 

1456.2 

DBS 

00011 

02.60 

32.866 

26.24 

1458.2 

STO 

00020 

02.53 

32.87 

26.24 

00 

.036 

1458.3 

oes 

00022 

02.51 

32.865 

26.25 

1458.0 

STO 

C0030 

02.45 

32.86 

26.24 

00 

.054 

1457.6 

oas 

00030 

02.44 

32.856 

26.25 

1457.8 

OSS 

00034 

02.33 

32.871 

26.27 

1457.4 

oas 

0003B 

31.27 

33.141 

26.56 

1453.1 

oes 

00045 

01.  0« 

33.376 

26.76 

1452.7 

DBS 

00O<« 

00.18 

33.382 

26.81 

1448.7 

STO 

OOJSO 

00.17 

33.39 

26.82 

00. 

,084 

1448.7 

SBS 

00053 

00.10 

J3.43  6 

26.B6 

1448.5 

STO 

00375 

-   0.30 

33.55 

26.97 

00. 

.113 

1447.1 

OBS 

0007c 

-  3.33 

33.553 

26.98 

1447.0 

JBS 

0007S 

-   0.44 

33.553 

26.98 

1446.6 

OBS 

000«5 

-   3.26 

33.730 

27.12 

1447.9 

STO 

00100 

00.  OB 

33.79 

27.15 

00 

.136 

1449.6 

33S 

00132 

33.33 

33.835 

27.17 

1450.7 

OBS 

00110 

00.99 

33.995 

27.26 

1454.2 

STC 

00125 

01.11 

34.06 

27.51 

00. 

,159 

1455.1 

OBS 

OJ125 

01.15 

34.073 

27.31 

1455.3 

OBS 

0012« 

01.47 

34.165 

27.36 

1456.9 

OBS 

00140 

01.69 

34.175 

27.36 

1458.1 

OSS 

00144 

01.83 

34.263 

27.42 

1456.6 

oes 

0014B 

02.09 

34.345 

27.46 

1460.2 

STD 

00150 

32.14 

34.35 

27.46 

00. 

.177 

1460.4 

OBS 

00152 

02.21 

34.353 

27.46 

1460.6 

OBS 

0015« 

02.47 

34.430 

27.47 

1462.1 

OBS 

00175 

03.14 

34.515 

27.51 

1465.4 

STO 

00200 

03.36 

34.58 

27.54 

03. 

.237 

1466.9 

OBS 

00231 

03.43 

34.584 

27.54 

1467.1 

OBS 

00205 

03.49 

34.590 

27.53 

1467.5 

DBS 

00226 

03.53 

34.700 

27.62 

1468.2 

OBS 

002i2 

03.70 

34.720 

27.62 

1469,0 

OBS 

0023B 

04.28 

34.83  7 

27.65 

1471,7 

STD 

03253 

04.57 

34.89 

27.65 

00. 

.234 

1473.2 

OBS 

00251 

04.59 

34.888 

27.65 

1473.3 

DBS 

00277 

04.44 

34.855 

27.65 

1473.1 

SID 

00303 

04.39 

34.86 

27.65 

00. 

.256 

1473.3 

OBS 

00303 

04.39 

34.860 

27.65 

1473.3 

oes 

03353 

04.06 

34.865 

27.69 

1472.7 

STO 

00403 

04.06 

34.87 

27.70 

00. 

.304 

1473.5 

OBS 

00433 

34.07 

34.877 

27.70 

1473.6 

OBS 

00453 

04.29 

34.938 

27.73 

1475.5 

STD 

00503 

04.21 

34.93 

27.73 

00. 

.347 

1475.9 

OBS 

00502 

04.23 

34.534 

27.73 

1475.9 

OBS 

00552 

04.03 

34.935 

27.75 

1476.0 

SID 

00633 

04.02 

34.94 

27.76 

00. 

386 

1476.6 

OBS 

00601 

04,02 

34.940 

27.76 

1476.8 

OBS 

00o51 

03.93 

34.94  0 

27.77 

1477.2 

STO 

30  733 

03.90 

34.94 

27.77 

00. 

429 

1477.9 

OBS 

00700 

03.93 

54.94  0 

27.77 

1477.9 

OBS 

00750 

03.84 

34.940 

27.78 

1478.5 

STD 

30833 

03.78 

34.94 

27.78 

00. 

469 

1479.1 

OoS 

00833 

03.  7e 

34.940 

27.78 

1479.1 

OoS 

00a52 

33.76 

3'.. 940 

^7.76 

1479.9 

STO 

03S30 

03.74 

34.44 

27.79 

00. 

509 

1463.6 

OoS 

00932 

J3.74 

34.940 

27.79 

14bJ.6 

O.S 

.i3«Jl 

3j.7i 

34.943 

27.79 

1461,4 

sro 

01333 

33.71 

34.74 

27.79 

00. 

550 

i 462.1 

OoS 

01331 

03.71 

34.436 

;7.79 

.462. I 

STO 

01 133 

02.72 

34.94 

27.79 

00. 

591 

l46j.e 

OiS 

01103 

03.72 

34.940 

27.79 

1483.6 

$Ti 

01200 

03.68 

34.94 

27.79 

00. 

633 

1465,3 

OBS 

01 2  03 

03.68 

34.940 

27.79 

1485,4 

OBS 

01225 

03.68 

34.941 

27.79 

•  •••« 

•  •***i 

1465.8 

» 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


REFIJ      31  tin  IIH    an  lOTOP    02725 

LOhili,  3iTi  HONTn      06  inll>    tv 

LtX            *«  i2.7N  OIT             20  0*Tl    USE       1 

lONu      dkt  is      n  HOua    l«.i  Oil             Oi 


*1R   TEnP         07.0 
NET    BULb  06.3 

ttnOHETa    102i.l 
CLOUO    T/t 


DID    nGT    PER 

KINO-OIR    26 

INST    STO  RECORDER 

TEN  to   1306 

27      2        4 

alNC-SPD  ii 

TRACE    OIR                     D 

5   SgJARE      2 

SEA 

KiNO-fOR 

DURATION 

2    SOJARE    -i 

CL/TR 

HEATHER      «1 

ORIG    Oil    35a 

1    SGUARE    «i 

CASThUH/TIXE      LVLTir         OEPTn 


STO 
ubS 
DBS 

STO 

ots 
oes 

STO 
OSS 
STO 

oes 

STO 

oes 

STO 

oes 

STO 

oes 

STO 

oes 

STO 
OoS 

oes 
oes 

DBS 
QuS 
STD 

JiS 
0l> 
STO 

Oi.S 
Oci 
510 

oes 
oes 

STO 

oes 
oes 

STD 

oes 
oes 

STD 

oes 

OBS 
STO 

oes 
oes 

STO 
OBS 
OBS 

STO 

oes 
oes 

STD 

oes 

STO 
06  S 
STO 

oes 
oes 


O&UJO 
00003 
00007 
00010 
00011 
00015 
00020 
00022 
C0030 
00030 
OOUiO 
00053 
00075 
000  76 
OOIOO 
00102 
00125 
00125 
0015J 
03152 
0J15'i 
00175 
OJIS*. 
OJIvs 
00  2JJ 

OJ220 

OJ.'SJ 
•-0.-'51 
Oj  >77 

o;3Jo 

00300 
0O350 
00400 
00t03 
00453 
00500 
00502 
00552 
00600 
00601 
00651 
00700 
00  700 
00750 

ooeoo 

00803 
00652 
00900 
00t02 
00«51 
01000 
0100. 
01100 
01100 
012  00 
01203 
01225 


lEUP 

05. 34 
05.34 
05. 2e 
04.67 
04. 6« 
04.43 
04.40 

04. 3e 

04.30 

04. 2e 
02.32 
02.07 

01.06 

01.04 
01.46 
01.52 
02.14 
02.16 
02.63 
02.9  3 

03.2  9 
03.25 
03.41 
0^.66 
03. UJ 

04.3  7 
04.  54 
J4...9 
v4...S 

04.4  7 

04.27 
04.37 
D4.25 
04.18 
04.18 
04.15 
04.03 
04.02 
03.93 
03.90 
03.90 

03. ei 

03.79 
03.79 
03.75 
03.74 
03.74 
03.72 
03.71 
03.71 
03.70 
03.69 
03.69 
03.66 
03.66 
03.70 
03.70 
03.72 


SAL 

32.87 

32.670 

32.860 

32.63 

32.624 

32.863 

32.86 

32. 666 

33.00 

33.013 

33.60 

33.679 

33.99 

34.005 

34.23 

14.252 

34.36 

34.380 

34.58 

34.590 

34.592 

34.650 

3s. 730 

34.763 

34.60 

34.865 

34.9J  J 

J4.93 

J4.Si5 

24.925 

34.92 

34.924 

34.946 

34.92 

34.92  0 

34.915 

34.95 

34.946 

34.94  0 

34.94 

34.940 

34.930 

34.94 

34.94  0 

34.94  0 

34.94 

34.940 

34.940 

34.94 

34.94  0 

34.942 

34.95 

34.950 

34.94 

34.91    e 

34.93 

34.933 

34.940 


SIOMA-T         DTNDPTn       SND    VEL       OATG 


F04      TOT    P        Na2         N03        SI03        PH 


25.97 

25.97 

25.97 

25.99 

26.01 

26.07 

26.07 

26.0  7 

26.19 

26.20 

26.85 

26.93 

i7.25 

27.27 

27.42 

27.43 

27.46 

27.48 

21.59 

27.59 

2  7.55    • 

27.60 

;j.t5 

27.67 

.  7.t7 

:7.C6 

27.0  9 

..7.70 

.:7.70 

:7.7j 

27.71 

27.71 

27.74 

27.73 

27.73 

27.72 

27.76 

27.76 

27.77 

27.77 

27.77 

27.77 

27.76 

27.78 

27.79 

27.79 

27.79 

27.79 

27.79 

27.79 

27.79 

27.80 

27.30 

27.60 

27.77Q' 

27.79 

27.79 

27.79 


00.02  0 

00.040 
0  0.059 
00.090 
00.115 
00.134 
00.150 
00.164 


00.188 
00.211 
00.232 
00.275 


00.5:3 
00.553 


1469.6 
1469.6 
1469.4 
1467.7 
1467.0 
1466.0 
1466.0 
1466.0 
1465.9 
146:.. 9 
1456.6 
1457.6 
1453.9 
1453.9 
1456.4 
14  56.6 
1460.1 
1460.2 
146J .8 
14C4.3 
1465.9 
1466.1 
141,7.2 
1460.5 
146S.2 

l47i.7 
14  72.8 
14  72.4 
14  72.V 
1473.3 
1473.3 
1473.5 
1473.6 
1474.1 
1474.2 
14  74.6 
1475.1 
1475.2 
1475.6 
l47t.3 
1476.3 
1476.7 
1477.5 
1477.5 
1476.1 
1478.9 
1475.0 
1479.7 
1480.4 
1460.5 
1481.3 
1482.0 
1482.1 
1483.6 

1465.4 
1485.5 
1485.9 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June^l4  July  1973.— Continued 


ilATION         0«I» 


COKSEC  01 7« 

lAT  M    9S      N 


1ti\ 

itii 

aOTOP    01423 

AIR 

TEMP          08.1 

OIR    HOT    PER            <1N0-D1R    20 

MONTI 

n      06 

SHIP    EV 

■  ET 

auiB          07.0 

32 

2          7               anO-SPD    08 

0«r 

JO 

OATl    USE       1 

aAROHETR    1026.3 

SEA 

HIND-FOR 

HOJR 

il.« 

ARcA               OS 

CLOUO    T/A 

CL/TR 

■EATnER      XO 

l.»LltP 

DEPTn 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

omopin 

SNO     VEL       OXTG               PO' 

STO 

00000 

05. cl 

32.99 

..5.96 

00.000 

1470.7 

06S 

oooo;i 

05.61 

32.890 

25.96 

1470.7 

JTO 

OOJIO 

05.31 

32.62 

2  5.94 

00.021 

1469.5 

oas 

OOOii 

05.31 

32.820 

25.94 

1469.5 

STO 

O0020 

04.99 

32.89 

26.03 

00 .  04 1 

146a. 5 

oas 

00020 

04.99 

32.890 

26.03 

1466.5 

STO 

00030 

04.59 

32.88 

26.06 

00.061 

1467.0 

oas 

00030 

04.59 

32.880 

26.06 

1467..0 

oas 

OOOkJ 

04.22 

33.150 

26.32 

1466.0 

STO 

00050 

01.49 

33.65 

26.95 

00.092 

1455.0 

oas 

oooso 

01.49 

33.650 

26.95 

1455.0 

oas 

00070 

00.3  5 

33.890 

27.21 

1450.5 

STO 

00075 

00.36 

33.97 

27.28 

00.115 

1450.7 

oas 

00075 

00.36 

33.970 

27.28 

1453.7 

STO 

00 100 

01.04 

34.15 

27.36 

00.134 

1454.5 

QBS 

00 100 

01.04 

34.150 

27.38 

1454.5 

STO 

00U5 

02.07 

34.37 

27.46 

00.151 

1459.8 

oas 

00125 

02.07 

34.370 

27.48 

1459. a 

STO 

00150 

02.64 

34.49 

27.53 

00.166 

1462. a 

oas 

00150 

02.64 

34.490 

27.53 

1462. a 

oas 

00170 

02.3  6 

34.490 

27.56 

1461  .9 

oas 

ooias 

02.37 

34.530 

27.59 

1462.3 

STO 

002  00 

02.56 

34.58 

27.61 

00.193 

1463.4 

Oas 

00200 

02.56 

34.5a0 

27.61 

1463.4 

STO 

00250 

03.49 

34.78 

27. 6e 

00.216 

1468.5 

oes 

00250 

03.49 

34. 760 

27.68 

1468.5 

oes 

0027O 

04.07 

34.850 

27.68 

1471.4 

oas 

002f  0 

04.11 

34.860 

27.68 

1471.9 

STO 

00300 

04.16 

34.89 

..7.70 

00.238 

1472.3 

oas 

00300 

04.16 

34.850 

27.70 

.4  72.3 

cas 

00350 

04.35 

34.910 

27.70 

;47'>.0 

oas 

003a  0 

04.26 

34.910 

27.71 

1474.1 

STO 

OO'.OO 

04.30 

34.93 

27.72 

00.261 

1474.6 

oas 

ootoo 

04.30 

34.930 

27.72 

1474,6 

oas 

00440 

04.21 

34.930 

27.73 

1474.9 

oas 

004iO 

04.30 

34.950 

27.74 

1476.1 

STO 

00500 

04.27 

34.9  5 

27.74 

00.323 

1476.2 

oas 

005  00 

04.27 

34.950 

27.74 

1476.2 

oes 

00510 

04.22 

34.950 

27.74 

1476.1 

$T0 

006  00 

04.17 

34.95 

27.75 

00.365 

1477.4 

oas 

006  00 

04.17 

34.950 

27.75 

1477.4 

STO 

007  00 

04.03 

34.94 

27.76 

00.407 

1478.5 

oas 

00  7  00 

04.03 

34,94  0 

27.76 

1478.5 

oas 

00  713 

03.97 

34.940 

27,76 

1478.4 

oas 

007a5 

03.9  6 

34.930 

27.76 

1479.6 

STO 

00  a  00 

03.85 

34.92 

27.76 

00.449 

1479.3 

oas 

ooaoo 

03. e5 

34.920 

27.76 

1479.3 

oas 

ooa20 

03.78 

34.920 

27.77 

1479.4 

STO 

OOfOO 

03.79 

34.92 

27.77 

00.491 

1460.6 

oas 

oo«oo 

03.79 

34.920 

27.77 

1460.6 

oas 

00520 

03.74 

34.920 

27.77 

1460.9 

oas 

00945 

03.74 

34.940 

27.79 

1461.3 

STO 

01000 

03.66 

34.95 

..7.78 

00.5J3 

1462.8 

oas 

01000 

03.66 

34.950 

27.78 

1482.6 

STO 

01100 

03.64 

34.95 

27.76 

00.575 

1464.3 

oas 

01100 

0j.a4 

34.950 

27.78 

1464.3 

STO 

012  00 

03.76 

34,95 

27.79 

00.616 

1485.7 

oas 

012  00 

03.76 

34.950 

27.79 

1485.7 

• 

INST    STO  RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    OIR  0  5    SOOARE      2 

DURATION  2    SQUARE    46 

ORIG    Oil    359  1    SOOARE    48 


P04      TOT    P 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun6^14  July  1973.— Continued 

NOOC    STtTlON    DtTi 

klUO      ii      (jiS  tE>«    an  ejlOP    J.3>30  «lll    Itnf         Oo.i  LiIK    HCT    PED  alNb-kU   26  INST    STD  HeCOIlOEIl  TcN   a   .joe 

COMSiC  ai7i  MONIn      J«  Snlf    tv  aET    ouis         Oi.«  03      ^        6  NlKb-iPO    10  TXCE    Old  b  S    iUJlkE      2 


»E«»     1«7J 

ejiop  o.3>3o 

AIR    TENP         06.2 

LiiK    HCT    PED 

«IND-l,lk    26 

MONIn      0« 

Snip    EV 

■ET    oULo         05.4 

03      2        6 

KlNb-SPD    10 

DAT       :i 

DATA   Uii       1 

tAHOKETIi    102S.« 

SEA 

«INO-fO« 

HOJit    00.1 

AKCA               OS 

CLOUD    T/> 

C1./IS 

aEATNED     <J 

CAT           ««   3«      N           DAT  :i  DATA   Uii       1           tAAOKETIi    102S.«  SEA                               alNO-rOK  DURATION  2    SyjARE    «> 

lONC       0«a    11       •            HOJR  00.1  ARCA               OS            CLOUD    T/>  CL/TR                            XEATNER      <J  GRIG    Oil    360  1    SUUIRE    *» 

CASlNUN/TINE      LVlTir  ItPTn               TENP  SAL             SIONA-T  OTNDPTn  SND  VEL      CATC            P3«  TOT   P.- 

STD  OJOOO              0S.«)  32.86             2S.9S  00.000  1<.70.1 


DBS 

00003 

05. ".7 

32.860 

25.95 

1470.2 

STO 

00010 

05.<>7 

32.86 

25.55 

00 

.021 

1470.3 

OBS 

00011 

05. ".7 

32.655 

25.95 

1470.3 

oes 

OOOli 

05.40 

32.644 

2J.55 

1470.0 

STD 

00020 

05.05 

3<.64 

25.56 

00 

.041 

146B.9 

OBS 

OOO-V 

0'..56 

3.. 645 

2c. 00 

1466. J 

STD 

00030 

04.6; 

3.. 63 

26.00 

00 

.061 

1467.5 

DBS 

00030 

04.77 

32.B24 

26.00 

1467.7 

ObS 

OOOl- 

0...2J 

3:. 756 

2  6.04 

1465.3 

OBS 

00J1B 

03.15 

3^.794 

26.14 

1460.9 

O^S 

OuJ-l 

01.16 

13.130 

2l..5t 

145.. 7 

JnS 

OOO^'i 

OO.iii 

...3,7 

^6.7(t 

14<.5.6 

STO 

Oj.1-,J 

00.  j:, 

;>.  :'• 

.1.76 

00 

.094 

l'.4s.* 

jL-i 

I  J0'..1 

OJ.^iJ 

1 . .  _  ■- 1 

^6.7S 

U'.-.  .t) 

STO 

o,:)7s 

-  J. It 

j.c: 

27. J4 

00 

.12.1 

1447.4 

OrS 

OJOTt 

-    0..0 

li.t  •.* 

.7.J5 

1447.6 

Oo< 

OO07S 

-    0.54 

33.645 

27.05 

1447.2 

OBS 

000d7 

00.20 

33.747 

27.11 

1445.5 

OBS 

000«S 

00.34 

3J.876 

27.20 

145U.5 

OBS 

00055 

00.61 

33.855 

27.19 

14  5J.1 

STO 

00 100 

U0.77 

3J.50 

27.20 

00 

.147 

1452.5 

OBS 

0J102 

00.67 

33.901 

27.20 

1452.5 

STO 

0012S 

00.66 

34.03 

27.31 

00 

.168 

1453.0 

DBS 

0012S 

00.66 

34.030 

27.31 

1453.0 

OBS 

001<,0 

01.33 

34.127 

27.34 

14.»6.4 

OBS 

oom 

00.96 

34.112 

27.35 

1431.9 

STO 

OulSO 

01.06 

34.15 

27.38 

00 

.166 

1455.4 

OSS 

001S2 

01.10 

34.170 

^7.39 

1455.6 

OBS 

00175 

01.54 

34.387 

27.51 

1460.0 

oes 

0017B 

02.12 

34.418 

27.52 

1460.9 

oas 

oaiS6 

02.85 

34.557 

27.57 

1464.4 

OSS 

00150 

02.83 

34.55B 

27.57 

1464,4 

DBS 

00151 

03. 4J 

34.688 

27.62 

1467. J 

STO 

002  00 

03.50 

34.70 

.7.6. 

00, 

.216 

1467.6 

OBS 

00201 

03.56 

34.718 

27.63 

1467.9 

OBS 

00228 

03.80 

34.722 

27.61 

1465.4 

OBS 

002^7 

04.14 

34.606 

27.64 

1471.3 

STD 

ao2So 

04.12 

34.82 

27.65 

00, 

.24. 

1471.2 

OoS 

002S1 

04.11 

34.BiO 

<1.66 

1471.2 

DBS 

00277 

04.50 

34.520 

27.69 

1473.4 

STO 

00300 

04.38 

34.52 

27.71 

00. 

.26  3 

1473.3 

OBS 

00300 

04.38 

34.923 

2J.71 

1473.3 

oas 

0030B 

04.3b 

34.917 

27.70 

1473.4 

DBS 

00315 

04.24 

34.510 

27.71 

1473.0 

OBS 

003S0 

04.35 

34.520 

27.71 

1474.0 

STD 

oo«ao 

04.3  5 

34.54 

27.72 

00. 

306 

1474. B 

OBS 

00403 

04.35 

34.938 

27.72 

1474.9 

OBS 

004S3 

04.19 

34.525 

27.73 

1475.0 

STD 

00500 

04.11 

34.93 

27.74 

00. 

346 

1475.5 

OBS 

00502 

04.11 

34.92  8 

27.74 

1475.5 

OcS 

00552 

04.10 

34.923 

27.74 

14  76.3 

STO 

006  00 

0...14 

34.92 

27.73 

00. 

351 

1477.2 

OBS 

00601 

04.14 

34.524 

27.73 

1477.3 

03S 

00651 

04.04 

34.944 

2  7.  7e 

1477.7 

ST„ 

0J700 

0<«.  IJ 

34.92 

2  7.74 

00. 

434 

14  70.7 

jiS 

00700 

0<..10 

34.522 

27.74 

1476.7 

Cos 

OJ730 

0,.U2 

34.92  0 

27.74 

14  79.2 

STD 

jJiOO 

03.53 

34.51 

2  7.74 

00. 

47B 

1  -  75  .  7 

woS 

ODBJi 

0."  .  5  3 

34.94    P 

27.770 

OSS 

00652 

Oj.SS 

34.yl0 

27.74    • 

.463.6 

STO 

00500 

03.95 

34.92 

27.75 

00. 

522 

1481.4 

OBS 

00502 

03.55 

34.517 

27.75 

1481.5 

OBS 

00551 

03.52 

34.920 

27.75 

14B2.2 

SID 

01000 

03.52 

34.52 

27.76 

00. 

56  7 

1463.0 

OBS 

01001 

03.52 

34.925 

27.76 

1463.0 

STO 

01100 

03.84 

34.52 

27.76 

00. 

611 

1464.3 

OSS 

01100 

03.84 

34.S2U 

27.76 

1464.3 

sro 

01200 

03.79 

34.9  2 

27.77 

00. 

656 

1483. S 

OBS 

01203 

03.75 

34.520 

27.77 

1485.8 

DBS 

01241 

03.75 

34.520 

27.77 

1486.3 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STITION        DAT* 


KiFIC      :1      (3i> 
CONStC  01 7e 

LOHi      J«T   it.U 


»e«» 

Uli 

BOTOP    03-01          till 

TEMP        OcO 

OIK    NOT    PEK           alND-OIR    2- 

IKST    STD   DECOKDES 

TEH    SO    1306 

HJNIH      0« 

SMlf   t» 

NET 

BULB         Oe.O 

HIND-SPO    11 

TRACE    DIR                     D 

5   SbUARE      2 

0«» 

21 

DATA    USc 

1          BAROnEia   1025.- 

SEA 

HlNO-FOn 

OURATIOt. 

2    SQUARE    -6 

HOM 

Oi.* 

AR£A 

05           CLOUO    T/A 

CL/T« 

1                            KEATHEII      I- 

ORIS    Oil   361 

1    SOJARE   -7 

twtirp 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SISMA-T 

OTNDPIM 

SND    VEL       OXTO              PO- 

TOT    P^      N02        N03 

S103        H 

Sib 

OOJU 

os.a- 

32. a6 

25.91 

00.000 

1-71.6 

oas 

00003 

05.6- 

32.660 

25.91 

1-71.7 

sto 

OOJIO 

O-.I- 

32.77 

25.96 

00.021 

1-67.1 

Des 

DOOU 

o-.5e 

32.766 

25.97 

1-66.5 

oes 

OODIS 

O-.IO 

32.S00 

26.03 

1-65.- 

SID 

00020 

0-.16 

32. e3 

26.07 

00.  0-. 

1-O5.0 

oes 

00022 

a-.06 

32.a-a 

26.09 

1-6-.6 

SIO 

00030 

03.73 

32.67 

26.1- 

00.060 

1-0.3 

oes 

00030 

0i.6« 

32.al5 

26.15 

1-63.2 

oes 

Oj03« 

0>.3t 

32.902 

26.20 

1-61 .9 

ots 

ooo«« 

01.02 

33.3-9 

26.7- 

1-52.- 

ST3 

00090 

ui.oo 

33.35 

26.7- 

00.092 

1-52.- 

oes 

00053 

00.  a- 

33.3— 

26.75 

1-51.7 

SIO 

00075 

-    0.32 

33. -a 

26.91 

00.123 

i— 7.0 

06  s 

000  76 

-    0.33 

33.-67 

26.92 

1—6.9 

oes 

oooa; 

-    0.19 

33.606 

27.01 

1—7.9 

oes 

00  0(1 

00.30 

33.7-3 

27.10 

1-50.- 

oes 

00095 

00.-7 

3J.793 

27.13 

1-51.3 

SID 

00100 

00.36 

33. eo 

27.1- 

00.1-9 

1-51.0 

oes 

00102 

00.32 

33.eoe 

27.15 

1-50.6 

06  s 

00110 

00.66 

33.866 

27.19 

1-52.6 

SIO 

00125 

00.76 

33.  e9 

27.19 

00.172 

1-53.- 

on 

00125 

00.74 

33.690 

27.19 

1-53.- 

oes 

001«0 

01.00 

33.990 

27.26 

1-5-.6 

oes 

D0i«e 

01.-2 

3-.12- 

27.3- 

1-56.9 

SID 

00150 

01.-7 

3-.  13 

27.3- 

00.192 

1-57.2 

oes 

00152 

01.5- 

3-. 1-3 

27.3- 

1-57.6 

oes 

00175 

02. oa 

3-.375 

27.-9 

1-60.6 

SID 

00200 

02.65 

3-. 52 

27.55 

00.22  5 

1-63.7 

oes 

00201 

02.69 

3-. 530 

27.56 

1-6-.0 

06S 

0022e 

03.25 

3-. 700 

27.6- 

1-67.0 

SID 

00250 

03.7a 

3-.e2 

27.69 

00.2S0 

1-69. a 

oes 

00251 

03. ao 

3-.a22 

27.69 

1-69.9 

oes 

00277 

03.92 

3-. 660 

27.70 

1-70.9 

SID 

00300 

03.95 

3«.a5 

27.70 

00.272 

1-71.- 

oes 

00300 

03.95 

3-. 652 

27.70 

1-71.- 

oes 

00350 

O-.l- 

3-. 936 

27.7- 

1-73.1 

SID 

00*00 

a-.12 

3-. 92 

27.73 

00.31- 

1-73.9 

oes 

00-03 

0-.12 

34.923 

27.73 

1-73.9 

oes 

00-53 

0-.06 

3-. 937 

27.75 

4-7-. 5 

SIO 

00500 

O-.Ol 

3-. 91 

27.7- 

00.35O 

1-75.0 

oes 

00502 

O-.Ol 

3-. 910 

27.7- 

1-75.1 

oes 

00552 

O-.Ol 

3«.932 

27.75 

1-75.9 

sro 

00600 

0-.03 

3-. 93 

27.75 

00.39  7 

1-76.6 

oas 

00601 

a-.03 

3-.93  0 

27.75 

1-76.6 

DBS 

00651 

03. aa 

3-. 916 

27.76 

1-77.0 

$TD 

00700 

03.95 

3-.9- 

27.77 

00.-39 

1-78.1 

OSS 

00700 

03.95 

3-. 9-0 

27.77 

1-78.1 

oes 

00750 

03.9a 

3«.43- 

27.76 

1-79.1 

STO 

ooeoo 

03. «a 

3-. 92 

27.75 

DO.tei 

1-79.9 

oes 

aoso3 

03.9a 

3-. 920 

27.75 

1-79.9 

DBS 

00652 

03.92 

3-. 910 

27.7- 

1-80.5 

STD 

oa«oo 

03.61 

3-. 93 

27.77 

00.52- 

1-60.9 

oes 

00902 

03. ai 

3-. 930 

27.77 

1-80.9 

DBS 

00951 

03.76 

3-. 930 

27.76 

l-e;.s 

STD 

31000 

03.  TS 

3-.9- 

27. 7e 

00.565 

1-82.- 

DBS 

01001 

03.76 

3-. 9-0 

27.76 

1-62.- 

STO 

01100 

03.76 

3-.9- 

27.79 

00.607 

1-8-.0 

OBS 

01100 

03.76 

3-. 9-2 

27.79 

i-a-.o 

STO 

012  00 

03.73 

3-.«- 

27.79 

00.650 

1-85.5 

DBS 

01203 

03.73 

3-.937 

27.79 

1-85.6 

oes 

01237 

03.72 

3-.9ia 

27.77 

l«'6c.l 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  V)y  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STlTION         DATA 


itm       Jl       835J 

LIT  ««    21       N 

iON.i       0«7    St.Sa 


MONTH       Jo 
OAT  ii 

HOUR    02.2 


BJTDP     U3*i'»'t 
iHlP    EV 
DATA    JSE       1 
AAEA  0!> 


Al  K     TEXP           >><..4 

Ulfc    HliT    CtK 

miO-OlR    32 

WEI    euLb         0*.9 

<lNO-iPO    10 

tAAOxETII    102<.<i 

SEA 

■INO-fOK 

Clouo   T/A 

Cl/TH 

UEATHED      X4 

INST     STO    RECOROER  TEN    Sw    Ijjc 

TRACE    DIR  0  }    iajARE       i 

bURATION  i    iOJARE    <■<> 

ORIC    Oil   >t2  1    ifiJARE    «Z 


CAST.<UH/T1HE       L»l.T>P         DEPTH 


STC 
3DS 

STD 
DBS 
OBS 
OBS 

STD 

oes 

OBS 

STO 
OBS 
CBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STl, 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 
DBS 

STD 
OBS 
OsS 
OBS 

STO 
OBS 
OoS 
OBS 
0.1S 
QdS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


JJOJJ 
OOOJJ 
DjOIO 
OJOll 
OOOIS 
0001« 
OOJ23 
0002; 
0002e 
30030 
OOJjO 

0003a 

DOO<il 
000«< 

oooso 

000S3 
0006  0 
OOOot 
0006B 
OOOTi 
00016 

ooois 

OOO'it 
00100 
00102 
001 10 
001  IB 
001 2  5 
D012S 
00137 

ODUa 

00150 

00152 
00163 
0C171 
OOlTcj 
00112 
00200 
00201 
00209 
002.3 
a022B 
00236 
002«3 
00250 
00258 
00277 
00285 
00300 
0030« 
0030B 
00350 
00357 
00365 
00376 
0036'> 
00j«2 
OOiiOO 
00<i07 
00«11 
00«15 
00<.53 
00500 
00502 
00552 
00600 
00601 
00651 
00700 
00700 
00750 
OOBOO 

ooao3 

00B52 
O09OJ 
00502 
00551 
010  00 
0.001 
01100 
01100 
012  00 
01203 
01233 


O0.O6 
06.06 
06.17 
06.  le 

06.  It 
07. IB 
07.71 
Oe.  B6 
09.60 
01.63 
09.63 
J,.  7.' 
10. 00 
09.9  9 
10. Oj 
10.19 
09.  7» 
10.51 
10.51 
OB.  9  6 
OB.  79 
OB.  5  6 
07.8'. 
07.a.> 
07.83 
07.97 
08. 6B 
06.7  8 
08.70 
06.61 
06.91 
08.82 
06.69 
06. «3 
07.8". 

07.  01 
06.96 
06.2  3 
06.13 
05.69 
06.04 
05.75 
05.69 
06.17 
06.10 
05.68 
04.9  2 
0«.77 
04.90 
04.94 
04.86 
03.43 
03.34 
02.53 
03.39 
03.2  2 
03.35 
03.16 
03.00 
02.93 
03.24 
03.26 
03.90 
03.92 

04.16 
04.14 
04.14 
04.2  7 
04.24 

0...24 
04.31 
0...19 
0...16 

04.06 

o...o^ 

0...02 
04.06 
0...00 
04.00 
03. B7 
03.87 
03.91 
03.91 
03.69 


SAL 

33.09 

33.094 

33.12 

33.127 

33.130 

33.760 

34.05 

34.607 

34.856 

34.68 

34.664 

34.933 

35.036 

35.033 

33.04 

35.066 

35.032 

35.215 

35.205 

34. d9 

34.851 

34.660 

J4.713 

34.72 

34.727 

34.743 

34.953 

34.94 

34.939 

34.940 

35.003 

34.98 

34.940 

34.663 

34.640 

34.680 

34.670 

34.53 

34.524 

34.530 

34.585 

34.557 

34.530 

34.600 

34.59 

34.574 

34.530 

34.510 

34.56 

34.570 

34.570 

34.516 

34.495 

34.422 

34.537 

34.510 

34.560 

34.53 

34.520 

34.520 

34.590 

34.69  5 

34.64 

34.840 

34.655 

34.91 

34.910 

34.930 

34.94 

34.936 

34.930 

34.93 

34.935 

34.930 

34.94 

34.940 

34.947 

34.93 

34.933 

34. 9< 

3'.. 920 

34.95 

34.950 

34.940 


SIOHA-T         OVNDPTn      SSD    VEL       OATO 


26.06 
26.06 
26.07 
26.07 
26.07 
26.46 
26.59 
26.65 
26.93 
26.94 
26.94 
26.97 
27.00 
27.00 
27.00 
27.01 
<7.04 
2  7.05 
27.04 
27.05 
2  7.05 
27,10 
2  7.09 
27.10 
27.11 
27.10 
27.15 
27.13 
27.13 
27.15 
27  .15 
27.15 
27.14 
27.14 
27.19 
27.1V 
27.19 
27.17 
27.16 
27.24 
27.24 
27.26 
27.24 
27.24 
27.24 
27.25 
27.33 
27.33 
2  7.36 
27.36 
27.37 
27.46 
27.47 
27.49 
27.50 
27.50 
27.52 
27.52 
27.52 
27.53 
27.56 
27.64 
27.69 
27.69 
27.66 
27.72 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 
2  7.76 
27.76 
27.76 
27.75 
27.75 
27.76 
i7.76 
27.78 
27.76 
27.77 


00.000 


1472.8 
14  72.9 
1473.4 
1473.5 
1473.6 
1476. 5 
14  60.9 
14  6lt.O 
14B9.2 
1489.4 
1469.4 
14  89.9 
1491.1 
1491.2 
1491.4 
1492.1 
1490.5 
1493.6 
1493.6 
1467.7 
1467.0 
14B6.5 
...83. 6 
1463.6 
1463.6 
14B4.3 
1467,4 
1467.6 
14B7.9 
1467.4 
14BB.8 
1486.4 
146B.0 
1487.1 
1404.9 
14U1.6 
1401.5 
1478.6 
1476.3 
1476.6 
1478.2 
1477.2 
1477.1 
1479.2 
1479.1 
1478.3 
1474.6 
1474.1 
1475.0 
1475.2 
1475.0 
1469.6 
1469.3 
1465.8 
1469.9 
1..09.2 
1470.0 
1469.2 
1466.7 
1468.4 
1469.9 
1470.9 
1474.4 
1474.6 
1476.4 
1477.2 
1477.2 
1476.6 
1479.3 
1479.3 
1460.4 
1480.8 
1460.3 
1481.1 
1481.7 
1461.6 
1482.8 
1463.3 
1463.3 
1464.4 
1484.4 
1466.3 
1486.4 
14B6.6 
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Table  III.     Observed  oeeanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T    ]    0    N 


CONSEC  0178 

LCMlG      0«e   IJ.Sl 


»£»<     1^73  BOIDP     0jl07  »1«    TEHP         03.5  DIR    MOT  PES            ilND-DI«    33 

■ONIH      06  Snip    EV  MET    BULB         03.2             Oc      2  7  alMD-SPD   07 

Ott           21  0«T>    uiE       1  BAROHETK    102b. 3  SEA  HINO-FOR 

HOUR    07. «  AREA              OS  CLOUQ    I/A  CL/1R  LEATHER      XI 


INST    STO  RECORDER  TEN    ij    :33e. 

TRACE    OIR  D  i    SbUAkE      i 

DURATION  2    SOUAtE    «B 

OKU    Oil    3B3  1    SdJARE    «B 


<.»ITTP 

OEPTM 

TENP 

SAL 

SIuHA-T 

otnoptm 

SNO   VEI 

STO 

OJOJO 

03.63 

J2.b7 

25.47 

00 

.000 

14U3.0 

OBS 

00003 

03. B3 

32.670 

25.97 

l403.1 

Mi 

00007 

O^.b'i 

32.610 

26.00 

l40b.7 

4TD 

00010 

04.62 

32.  B. 

26.01 

00 

.02  0 

l.,bo.7 

ObS 

00011 

0<..60 

32.610 

26.01 

1466.6 

DBS 

00015 

0».5j 

32.800 

26.01 

1466.4 

ObS 

OJOl^ 

0-*.;6 

32.830 

tb.Oc 

14..>.4 

STO 

000^0 

0«.^7 

32. B3 

26.06 

00 

.040 

l4by.4 

ObS 

000:2 

0'<.2  5 

32.640 

26.07 

I4b5.4 

OBS 

0002b 

03. B8 

32.410 

26.16 

1404.0 

STJ 

00030 

02.60 

32.67 

26.24 

00 

.054 

14  58.7 

OBS 

0J030 

02.51 

32.670 

26.25 

1456.1 

oes 

COOS'. 

01.01 

32.440 

2b. 45 

1451.7 

OBS 

OOOtl 

-    0.33 

33.1^0 

20.63 

i445.4 

OBS 

000<.3 

-    0.3B 

33.1V0 

26.64 

1445. U 

oas 

OOO'.'i 

-    O.Bl 

33.160 

2b. b8 

1443.6 

STO 

00050 

-    O.tS 

33.19 

2b. 70 

00. 

.040 

1444. b 

OBS 

00053 

00.05 

33.340 

2b.  74 

1448.1 

OBS 

0007^ 

-    0.9b 

J3.350 

26.84 

1443.7 

STO 

00075 

-    0.84 

33. 4j 

26.40 

00 

.122 

1444.2 

OuS 

0007.. 

-    0.81. 

33.4tiO 

;u.'.2 

1444.4 

QnS 

OJOVl 

-    0.2.1 

33.530 

.1.45 

14  47.B 

iTO 

OJl  J^ 

-    O.lo 

33.54 

26.47 

00. 

.150 

14,7.7 

oas 

00102 

-    0.31 

33.550 

2b. 97 

1447.5 

OBS 

0010b 

-   0.41 

33.560 

26.46 

1447.2 

OBS 

OOllO 

-    0.30 

33.620 

2  7.03 

1447.8 

ObS 

ooue 

00.73 

33.660 

27.02 

1452.7 

OBS 

00121 

00.69 

33.700 

27.04 

1452  .0 

STO 

OOUi 

00.  18 

33.66 

27.06 

00, 

.176 

1450.3 

OBS 

00125 

00.10 

33.680 

27.0b 

1450.0 

DBS 

oai<.B 

00.66 

33.830 

27.15 

1453.1 

STO 

00150 

00.67 

33.84 

27.15 

00. 

.200 

1453.2 

OSS 

00152 

00.6  7 

33.840 

27.16 

1453.2 

OBS 

00156 

00.6  5 

33.640 

27.16 

1453.2 

OBS 

U0U3 

00.31 

33.900 

27.22 

i4>1.9 

OBS 

00175 

00.56 

34.010 

27.30 

1453.4 

STO 

002  00 

00.48 

34.13 

27.37 

00. 

.242 

1455.8 

ObS 

00201 

01.03 

34.140 

27.37 

1456.1 

OBS 

00i20 

01.65 

34.240 

27.41 

1454.3 

OSS 

0022B 

02.  84 

34.360 

27.43 

1464.6 

OBS 

00234 

02.84 

34.360 

27.41 

1403. 0 

OBS 

002<>7 

0i.b4 

34.240 

27.41 

1434.4 

STu 

0025  0 

01.63 

34.27 

27.44 

00. 

,276 

1454. B 

OBS 

00251 

01.  6i 

34.260 

27.45 

1454.7 

OBS 

00278 

01.45 

34.360 

27.44 

1461.7 

STO 

00300 

02.46 

34.55 

27.60 

00. 

306 

14b4.b 

JBS 

0J30J 

02.50 

34.560 

27.60 

14b4.8 

OBS 

0030^ 

02.64 

34.540 

27.61 

I4b5.7 

OBS 

00316 

03.14 

34.650 

^7.61 

1468.2 

OBS 

00350 

03.3  4 

34.710 

2  7.64 

1469.4 

OBS 

003b5 

03.48 

34.730 

27.65 

1470.3 

OBS 

00368 

04.21 

34.650 

27.67 

1473.4 

STO 

OOiOO 

04.22 

34.66 

27.67 

00. 

355 

1474.2 

ObS 

00>03 

04.23 

34.860 

27.67 

1474.3 

OBS 

00«53 

04.42 

34.420 

27.70 

l47b.O 

STO 

00500 

0...26 

34.41 

27.71 

00. 

401 

147b. 1 

OBS 

00510 

04.^4 

34.410 

27.71 

147b. 2 

OBS 

00552 

04.14 

34.420 

27.72 

147b. b 

STO 

00600 

04.11 

34.91 

27.72 

00. 

44  5 

1477.1 

OBS 

OObOl 

0...U 

34.410 

27.72 

1477.1 

OBS 

00651 

0...05 

34.920 

27.74 

1477.7 

STO 

00  7  00 

04.01 

34.92 

27.74 

00. 

484 

1476.3 

OBS 

00700 

04.00 

34.420 

27.74 

1478.3 

DBS 

00750 

03.43 

34.410 

27.74 

1476.8 

STO 

00800 

03.88 

34.51 

2  7.75 

00. 

532 

1474.5 

OBS 

00803 

03.88 

34.410 

27.75 

1479.5 

$10 

00400 

03.74 

34.41 

27.75 

00. 

575 

1480.7 

STO 

01000 

03.7, 

34.90 

27.76 

00. 

614 

1462.2 

DBS 

01001 

03.74 

34.900 

27.7b 

1482.2 

STO 

01100 

03.73 

34.40 

2 /.7b 

00. 

bb4 

1483.8 

DBS 

0.100 

03.  7i 

34.400 

27.76 

1463.6 

STO 

012  00 

03.77 

34.43 

27.76 

00. 

706 

1485.7 

OSS 

01203 

03.77 

34.430 

27.76 

1485.7 

OBS 

01233 

03.77 

34.430 

27.78 

•  •••• 

'••••, 

1486.3 

» 

»04      TOT    P. 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    STATION   DtTt 

una    ji     tin        iiti  1S73        eoTOP  03i<.s        tin  iihi>      o<..i        oik  hct  pen        kind-dir  os        inst  m  kecoroek         ten  sd  nat 

CONSEC  017i  MOvTn     06  SHIP   Etr  nET    BULB        Cl*.3  >S      2        0  HINO-SPO  03  TItACE    Olk  0  i   iilMkt      2 


TEIK    IS73 

eOTOP    05145 

AIR    TEMP         O'l.^ 

OIR    HCT 

PER 

KiND-DIR    03 

MOvTn     06 

SMlP   E» 

NET    BULB         Cl*.3 

J5      2 

0 

KINO-SPO   03 

OIT           <1 

0<T>   USE      1 

BAROHETR    1027.1 

SEA 

kIND-FOk 

HOUR   0«.7 

4ltEA            Oi 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

aEATHER      XS 

LAT  ««    13      N  OAT  il  DATA    USE       1  BAROnETR    1027.1  SEA  oINO-FOk  DURATION  2    SSJARE    *t 

laNO      3«(  23. Sir  HOUR   0«.7  AREA  OS  CLOUD   T/A  CL/TR  aEATHER      XS  ORIC    Oil   36*  1    SSJARE    *l 

CASTNUN/I  I^E      LVLlTP        DEPTH  TENP  SAL  SICNA-T        OTNDPTH     SND    VEL      OXTO  fOt      TOT    I        N02        N03        SI03        Pn 


STO 

00000 

0*.01 

32.87 

26.12 

00 

.000 

1*6*. 3 

DBS 

00033 

0*.01 

32.673 

26.12 

1*6*. 1 

JTD 

00010 

03.96 

32.  t6 

26.11 

00 

.019 

1*63.9 

oes 

OOOIl 

03.  BB 

32.B52 

26.11 

1*63.6 

OBS 

0001  s 

03.56 

32.t62 

26.15 

1*62.* 

STO 

ooo:o 

03.  *e 

32.37 

26.16 

00 

.038 

I*c2.1 

DBS 

00022 

03.39 

32.667 

26.17 

1*61  .8 

STO 

00033 

02.91 

32.90 

26.2* 

00 

.056 

l*6Cr.2 

OBS 

00030 

02.96 

32.90B 

26.2* 

1*60.1 

OBS 

0303« 

02.  to 

32.960 

26.30 

1*55.5 

OBS 

0003B 

02.31 

32.911 

26.30 

1*57.* 

OBS 

000<.l 

01.51 

32.B61 

26.33 

1*53.9 

OBS 

OOOtS 

-   0.92 

32.983 

26.5* 

1**3.0 

OBS 

000<>t 

-    l.*0 

33.127 

26.67 

1*41.3 

STO 

03350 

-    l.*l 

33.1* 

26.68 

00 

.068 

1**1.3 

OBS 

303S3 

-   1. 65 

33.183 

26.72 

1**0.9 

OBS 

0O072 

-    1.33 

33.239 

26.76 

1**1 .9 

STO 

03075 

-    1.19 

33.33 

26.61 

00 

.121 

1**2.6 

OBS 

03076 

-    1.1* 

33.329 

26.63 

1442.9 

STO 

03130 

-    0.33 

33.5* 

26.57 

00 

.150 

1**7.* 

OBS 

00102 

-   0.22 

33.55* 

26.97 

1**8.0 

OBS 

00110 

00.10 

33.567 

26.97 

1**5.6 

STO 

00125 

00.03 

33.83 

27.16 

00. 

.175 

1**5.7 

OdS 

00125 

00.00 

33.80* 

27.  U 

1**9.7 

OBS 

0CI<,6 

00.35 

3;.. 9*0 

27.25 

1451  .9 

SID 

3J153 

03.  *6 

32. ■.e 

27. 2B 

00. 

.196 

1*52.* 

Ce^ 

Cul9> 

00.61 

J*. J3  0 

27.31 

1*53.2 

OiS 

jons 

01.38 

J*. ..15 

27. *1 

1*57.; 

Co 

03i62 

0<.il5 

3*. 387 

27. *3 

1*6*. 1 

jtS 

C31><6 

02.92 

3*. 390 

27. *3 

•46*  .5 

OSS 

03:«* 

02.71 

34.370 

27. *3 

4*65.7 

STO 

00200 

02.79 

3*.3S 

27.43 

00. 

,233 

1*6*. 2 

OBS 

00201 

02. tl 

3*. 383 

27. *3 

1*1,*. 3 

OBS 

0022B 

02.6* 

3*.*97 

27.5* 

1*6*. 1 

OBS 

00236 

02.73 

3*. 530 

27.53 

1*6*. 6 

DBS 

00239 

03.33 

3*.5B* 

27.5* 

1*67.* 

STO 

00250 

03.36 

3*. 57 

27.53 

00. 

.265 

1467.7 

OBS 

03251 

03.36 

3*. 563 

27.52 

1*67.7 

OBS 

00255 

03.27 

3*. 580 

27.55 

1*67.* 

OBS 

00262 

03.52 

3*. 70* 

27.62 

1*66.8 

OBS 

03277 

03. *7 

3*. 663 

27.61 

1*66.6 

STO 

003  00 

03.  B3 

3*.  73 

27.61 

00. 

.293 

1*70.7 

OBS 

03300 

03. t* 

J*. 730 

27.61 

1*70.8 

OBS 

00327 

o*.o* 

3*. 630 

27.67 

1*72.2 

OBS 

03  3*2 

0*.66 

3*. 523 

27.67 

1*75.1 

OBS 

00350 

0*.65 

3*. 926 

27.66 

1*75.2 

STO 

00*00 

0*.7l 

3*.  92 

27.67 

00. 

,3*2 

1*76.3 

OBS 

00*33 

3*. 71 

3*. 920 

27.67 

1*76.* 

OBS 

00*53 

0*.73 

3*. 9*2 

27.69 

1*77.2 

STO 

03533 

0*.6* 

3*. 9* 

27.69 

00. 

39  0 

1*77.7 

oas 

00533 

0*.59 

3*. 9*5 

27.70 

1*76.0 

OBS 

03552 

0*.** 

3*. 927 

27.70 

1*77.7 

STO 

006  03 

0«.31 

3*. 92 

27.71 

00. 

*36 

1477.9 

OBS 

00601 

0*.30 

3*. 922 

27.71 

1477.9 

OBS 

006  51 

0*.O6 

3*. 920 

27.7* 

1477.7 

STO 

03730 

0*.36 

3*. 9* 

27.75 

00. 

*6  0 

1478.6 

OBS 

U0  700 

0*.06 

3*. 937 

27.75 

1478.6 

OBS 

00753 

0*.01 

3*. 920 

27.7* 

1475.2 

STO 

00B03 

03.92 

3*. 92 

27.75 

00. 

52  2 

1479.7 

0(S 

ooao3 

03.92 

3*. 92  0 

27.75 

1479.7 

oes 

00352 

03.96 

3*. 920 

27.76 

1480.3 

JTD 

00900 

03. t7 

3*.  93 

27.77 

00. 

565 

1461.1 

oes 

00932 

03. B7 

3*. 930 

27.77 

1461.1 

ots 

00951 

03. B2 

3*. 920 

27.76 

1461.7 

STO 

01333 

03.77 

3*.  9* 

27.78 

00. 

607 

1482.4 

OBS 

01331 

03.7  7 

3*. 9*0 

27.76 

1482.4 

STO 

0110./ 

03. B> 

3*. 9* 

27.77 

00. 

650 

1484.5 

an 

01133 

03. B9 

3*. 91    P 

27.750 

STO 

01200 

05.75 

3*. 9* 

27.78 

00. 

693 

1485.6 

ots 

01233 

03.75 

3*. 937 

27.76 

1465.7 

OBS 

01233 

03.75 

3*. 9*3 

27.79 

••••1 

1466.2 
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Table  III.     Observed  oeeanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


«eH3      31       djJS 

TEH 

1573 

BOTDP    U2705           <IK 

TEHP         05.5 

OIR    HOT    PER 

ilI'«D-OIR    04 

CCSSEC             0;3J 

KO-.T 

h      06 

Snip    EV 

HET 

bULB         08.0 

■IND-SPD   02 

LIT          4«   2  0     N 

0»» 

21 

n»T»  use 

1             B4R0HETR    1027.6 

SEA 

UND-fOR 

LONi      i-,i    il      a 

MOua 

11. B 

AREA 

05            ClOUO    T/A 

C(./TR 

HEATHER      XI 

ClSINJX/TlKi 

lvlttp 

DEPTH 

TEHP 

6AL 

SIGHA-T 

otnopth     snd  vel 

OxrO             PO' 

n.e 

OBS 

00011 

03.0'. 

32.510 

25.52 

1455.6 

SID 

0002  0 

02.  B5 

32.51 

25.54 

1455.1 

DBS 

00022 

02.65 

32.524 

25.95 

1455.0 

STO 

00030 

02.7  7 

32.57 

25.99 

14  56.6 

06S 

00030 

02.76 

32.571 

25.99 

1456.6 

06S 

000«1 

02.5- 

32.625 

26.05 

1458.1 

ObS 

000..S 

01.50 

32.567 

26.07 

1495.3 

sro 

000^0 

00.6  7 

32.67 

26.22 

1445.5 

OBS 

00053 

-    0.16 

32.795 

26.36 

1446.3 

OSS 

00057 

-    1.05 

33.002 

26.56 

1442.6 

SID 

00075 

-    1.3* 

33.20 

26.73 

1441.6 

OoS 

ooo;c 

-    1.35 

33.210 

26.74 

1441.6 

SID 

00100 

-    1.32 

33.31 

26.62 

1442.5 

OBS 

00102 

-    1.30 

33.326 

26.83 

1442.6 

SID 

00125 

-    1.02 

33.48 

26.55 

1444.5 

OBS 

00125 

-    1.00 

33.450 

26.55 

1444.6 

OBS 

OOltB 

00.02 

33.770 

27.13 

1450.1 

SID 

00160 

00. 0<. 

33.76 

27.14 

1450.3 

OBS 

00152 

00.06 

33.755 

27.15 

1450.5 

Oii 

00175 

00.55 

33.567 

27.26 

1453.5 

sto 

002  00 

01.33 

34.22 

27.42 

1457.5 

OBS 

00201 

01. 3B 

34.234 

27.43 

1457.6 

OBS 

00226 

02.06 

34.375 

27.49 

1461.5 

SID 

00250 

02.57 

34.56 

27.55 

1464.3 

OSS 

00251 

02.60 

34.563 

27.55 

1464.4 

OBS 

00277 

03.01 

34.580 

27.57 

1466.7 

STD 

00300 

03.14 

34.65 

27.65 

1467.7 

36S 

00300 

03.15 

54.697 

27.65 

1467.6 

OBS 

00350 

03.65 

34.822 

27.70 

1471.1 

STD 

00  <•  00 

03.66 

34.83 

27.71 

1471.8 

ObS 

00403 

03.66 

34.630 

27.71 

1471.8 

06S 

00«53 

03.76 

34.870 

27.73 

1473.2 

STD 

005  00 

03.56 

34.87 

27.71 

14  74.6 

OBS 

00502 

03.57 

34.675 

27.71 

1474.6 

06  S 

OOiJS 

04.08 

34.515 

27.73 

1476.2 

STD 

00600 

04. 1* 

34.52 

27.73 

1477.2 

OBS 

00601 

04.14 

34.520 

27.73 

1477.3 

DBS 

00t51 

04.10 

34.520 

27.73 

1477.5 

STO 

00700 

04.04 

34.52 

27.74 

1476.5 

OBS 

00700 

04.04 

34.520 

27.74 

1478.5 

OBS 

00750 

03.5  7 

34.520 

27.75 

1475.0 

SID 

00800 

03.67 

34.51 

27.75 

1475.4 

OSS 

00803 

03.67 

34.510 

27.75 

1479.5 

OBS 

00652 

03.83 

34.542 

27.76 

1480.2 

SID 

00(00 

03.79 

34.54 

27.78 

1480.6 

OBS 

00502 

03.75 

34.540 

27.78 

1460.8 

OBS 

00551 

03.80 

34.92  5 

27.77 

1481.7 

SID 

01000 

03.75 

34.92 

27.77 

1482.3 

OBS 

01001 

03.75 

34.520 

27.77 

1482.3 

OBS 

01035 

03.76 

34.520 

27.77 

1 483 . 0 

INST    STD   RECORDER  TEN   SO    1306 

TRACE    UlR  0  5    SQUARE       2 

DURAllOU  2    SOUAT.E    46 

ORIO    Oil    365  1    SOUARE    46 


P04      TOT    P.      N02 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    a    N 


LIT  '•I    K.5N 

LONO      3*t    S3      M 


IIH 

1573 

eorop  01* 

iO            »IR 

lEMP         04.2 

OIR    HOT    PER            UIND-OIR    00 

dONTi 

>>      06 

SnlP    IV 

KtT 

euL6         08.3 

35 

0         6               KlIO-SPO    00 

01> 

21 

o»i»  use 

1           eiKOMEIR   1027.9 

SEt 

KIND-FOR 

MOJ» 

1<.0 

A»U 

05           C1.0JD    I/» 

CL/IR 

IIE6IMER       Ii 

IVLTYf 

OiPIn 

llnf 

iAL 

S15l<«-T 

OVNDPIH 

SNO    VEL       0«rG              RO 

SIO 

00000 

02. «* 

32.58 

25.96 

00.000 

1*54.1 

oes 

OOOOii 

02.4* 

32.577 

25.48 

1*59.1 

SID 

00010 

02.65 

32.54 

26.00 

00.020 

1*58.9 

DBS 

00011 

02.63 

32.594 

26.01 

1*56.6 

STO 

00020 

02.75 

32.63 

26.04 

00.040 

1458.6 

06S 

oooi: 

02.67 

32.635 

26.05 

1*56.3 

abs 

00026 

02.53 

32.61* 

26.04 

1*57.6 

SID 

00030 

U2.07 

32.63 

26.09 

00.060 

1*55.6 

on 

00030 

02.00 

32.633 

26.10 

1*55. S 

06  S 

0003<. 

01. *6 

32.706 

26.20 

1*53.3 

oes 

00036 

00.70 

32.767 

26.24 

1450.0 

95$ 

000*5 

-    0.17 

32.653 

26.40 

1446.3 

36  S 

000*9 

-    I. 00 

32.96* 

26.54 

1442.7 

SIO 

00050 

-    1.01 

32.94 

26.5* 

00.09* 

14*2.6 

3bi 

00053 

-    1.06 

33.J10 

26.57 

1**2.* 

065 

0006* 

-  i.*e 

33.163 

26.70 

14*0.9 

SIO 

00075 

-    l.*0 

33.21 

2C.73 

00.129 

1441.5 

035 

00076 

-    1.39 

33.212 

26.7* 

1**1  .6 

SIO 

00100 

-  i.:5 

33.31 

26.82 

00.161 

1442.1 

08  5 

00102 

-    1.21 

33.3*1 

26.6* 

1442.6 

065 

oouo 

-    1.01 

33.*35 

26.91 

1444.3 

06S 

OOll* 

-    0.60 

33.*e7 

26.43 

1446.3 

SIO 

0012  3 

-    0.26 

33.51 

26.44 

00.190 

1448.0 

oas 

00125 

-    0.26 

33.512 

26.9* 

1446.0 

oes 

00133 

-    0.36 

33.550 

26.97 

1447.6 

oes 

00137 

-    0.17 

33.552 

26.97 

1446.6 

oes 

OOUO 

00.21 

33.675 

27.05 

1450.7 

SIO 

00150 

00.53 

33.72 

27.07 

00.217 

1*52.* 

oes 

00152 

00.56 

33.732 

27.07 

1*52.7 

oes 

00175 

00.3  7 

33.91* 

27.23 

1*52.* 

SIO 

002  00 

01.12 

3*.l* 

27.37 

00.2O.J 

i*56.5 

oes 

00201 

01.16 

3*. 161 

27.38 

1*56.6 

oes 

00226 

02.06 

3*.384 

27.50 

1*61  .4 

SIO 

00250 

02. *6 

3*.  5* 

27.59 

00.291 

1463.6 

oes 

00251 

02.  «6 

3*. 5*5 

27.59 

1463.4 

oes 

00277 

02.6  3 

34.595 

27.60 

1465.9 

SIO 

00300 

03.08 

3*. 70 

27.66 

00.316 

1467.5 

oes 

003  00 

03.09 

3*. 700 

27.66 

1467.5 

oes 

00350 

03.5* 

34.730 

27.6* 

1470. 3 

SIO 

00*00 

03.81 

34.66 

27.72 

00.360 

1472.5 

oes 

00*03 

03.63 

34.667 

27.72 

1*72.6 

oes 

00*53 

03.44 

3*. 670 

27.71 

1*74.1 

SID 

005  00 

0*.02 

34.92 

27.74 

00.*02 

1475.1 

□es 

00502 

0*.02 

34.920 

27.74 

1475.1 

oes 

00552 

0*.01 

34.420 

27.74 

1*75.9 

SIO 

00600 

0*.01 

34.43 

27.75 

00.444 

1476.7 

065 

00605 

0*.0i 

34.930 

27.75 

1476.6 

065 

00651 

0*.00 

34.935 

27.76 

14  77.5 

SIO 

00700 

03.95 

34.94 

27.77 

00.465 

1476.1 

oes 

00  700 

03.45 

34.9*0 

27.77 

1478.1 

oes 

00  750 

03.86 

34.940 

27.77 

1478.7 

SID 

00600 

03.63 

34.94 

27.76 

00.52  6 

1*75.3 

065 

00603 

03.83 

34.94  0 

27.76 

1*74.3 

oes 

03852 

03.61 

34.940 

27.78 

1*60.1 

SIO 

O0«00 

03.77 

34.94 

27.78 

00.566 

1*110.7 

oes 

00502 

03.77 

34.9*0 

27.76 

1*60.7 

ObS 

00551 

03.76 

34.940 

27.76 

1*01.5 

SIO 

CI  000 

03.7t> 

34.94 

27.70 

00.607 

1*62.3 

065 

01001 

03.7.. 

34.4*0 

27.76 

1*82.3 

SID 

01 100 

03.73 

34.44 

27.74 

00.644 

1*03.4 

oas 

OUOO 

03.73 

3*. 440 

27.74 

l*bi.4 

SID 

012  JO 

03.71 

34.4* 

.7.74 

00.691 

1*05.5 

06  S 

012j3 

0^.71 

34.440 

27.74 

1*65.5 

065 

0122'> 

Oj.70 

j4.4*0 

27.79 

<*oS.4 

INST    SIO  RECORDER  liN   SO    1306 

TRICE    OIR  0  i    SOUtRE       2 

OURIIION  2    SOURRE    48 

ORIO    Oil   366  1    seoRtE    4> 


R04      TOI   R         N02         N03        SI03        fl 


REHO      31       6355 
COMSEC  016^ 

LIT  44    16. 5N 

LONO       ./44    02       ri 


r£»<  1473 
n04TH  06 
0<>  21 

HOUR    16.1 


80TDP    00052 
SHIP    EV 
OITA   USE       1 
AREA  05 


AIR  TEHP  12.2 
NET  601.6  10.0 
eARCMETR  1026.3 
CLOUD    I/A 


OIR    HOT    PER 

00       0         S 
SEA 
CL/IR 


■  KD-DIR    00 
UINO-SPD    00 
irlNO-fOR 
HEATHER       II 


INST    SID   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIC    Oil   367 


TEN   SO    1306 

5  seuARE    i 

2    SQUARE    46 
1    SUUAIE    49 


CaSINUH/IIhE       L»lIYP 


SICMA-I  OYNOPIH       SND     VEL        OITO 


P04      TOT    P 


SID 

UJOOO 

04. 

32. 

.50 

25, 

UO, 

.000 

146* 

OoS 

0^000 

0*. 

32. 

.500 

26. 

1404, 

SIO 

00010 

03, 

32. 

.59 

00. 

,022 

1463, 

oes 

00010 

03. 

32. 

.590 

1463 

SIC 

00020 

01. 

32. 

,72 

00. 

.041 

1454, 

oes 

0002  0 

01. 

32. 

,720 

1*54 

STO 

00030 

00. 

32. 

,73 

00. 

,05  4 

1**7, 

065 

00030 

00. 

3a. 

,730 

1,*T, 

oes 

00040 

-    », 

33. 

.180 

1441 

SIO 

00050 

-    1. 

33. 

.14 

00. 

04  0 

1442, 

oes 

00054 

"'• 

33. 

,200 

>•••• 

1442, 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


coKSEc         am 

LtT  ««   Z1.2H 

LONG      »<A   15.511 


»tA>     H7i 

Bjroc    00057 

Al  R   TEnf>        11. e 

DID    MOT    PER 

UlND-DIR    iO 

NONTh      06 

SHIP    t» 

NET    eul6         10.0 

03       3         i 

•  INO-SPO    05 

04>           21 

otTA  use    1 

«A«OETR    102B.1 

su 

<INO-fO(> 

noui)  17.0 

IKEA               OS 

CLOUO    T/A 

Ct/TR 

HEATHER       >1 

INST     STb   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORK    Oil   365 


TEN  SO  1306 
5  SWARE  i 
2  SQUARE  «> 
1    SSUARE    ** 


CASTNJK/TIiIE       LVLITP         DEPTH 


SIOHA-T         OrNDPTH      SND    VEC       OAVG 


P0»   TOT  P. 


STD 

00000 

O-.B! 

32 

.52 

25.76 

00, 

.000 

1466.9 

oes 

00003 

04.B1 

32. 

.522 

25.76 

1467.0 

oes 

00007 

04.66 

32. 

,505 

25.76 

1466.5 

STD 

00010 

04.36 

32. 

.51 

25.79 

00. 

,022 

1465.2 

OBS 

00011 

04.23 

32. 

.500 

25.61 

1464.7 

on 

00015 

04.07 

3;. 

.510 

25. B2 

14c... 1 

an 

00014 

03.48 

32, 

.477 

25.65 

1461.6 

STO 

OOOiO 

03.27 

32. 

,  60 

25.69 

00. 

04  4 

1460.7 

DoS 

00022 

02.75 

32. 

.570 

£3.49 

1456.6 

OSS 

0UU26 

02.16 

32 

.632 

26. u9 

1456.2 

STO 

0003  0 

00.76 

32. 

.  64 

26.19 

00. 

06  4 

1450.0 

oas 

00030 

00.54 

32, 

,644 

26.20 

1449.2 

ObS 

00034 

-    0.43 

32. 

,666 

26.44 

1444.9 

3BS 

000<.5 

-    0.46 

32. 

667 

26.43 

1445.0 

OBS 

000«9 

-  a.4S 

32. 

,B«1 

26.45 

•*»« 

1445.1 

• 

KEFIO  31  Bj55 
COhSEC  0164 
L<r  44  04. 5N 
lONG   J4«  14   ■ 


YEA* 

1973 

BOTOP    00274            AIR 

TEHP         06.6 

DID    HGT    PER 

■  IND-DIR 

17 

INST    STD  RECORDER 

TEN   S3    1306 

MONT 

n     06 

SHIP   E» 

MET 

BULB        06.5 

00 

0        0 

BIVO-SPO 

07 

TRACE    DIR                     D 

5    SOUARE       2 

OAT 

22 

DATA    USE 

1            BAROHETR    1029.4 

SEA 

ulND-FDR 

DURATION 

2    SOUARE    46 

HOUR 

02.2 

AREA 

05           ClOUO    I/A 

CL/TR 

■EATHER 

XO 

ORIG    Oil    369 

1    SOJARE    49 

LVtTrP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

$IGHA-T 

OtNOPTM 

SNO    VEL 

OATG 

pa4 

TOT   P         N02         N03 

SID3        Pn 

STD 

00000 

04.90 

32.49 

25.72 

00.00  0 

1467.3 

OBS 

00003 

04.90 

32.490 

25.72 

1467.3 

OBS 

00007 

04.67 

32.504 

25.76 

1466.4 

STO 

00010 

04.29 

32.50 

25.79 

00.022 

1464.9 

DBS 

00011 

04.00 

32.496 

25.(2 

1463.7 

OBS 

00015 

02.93 

32.596 

26.00 

1459.3 

OBS 

00019 

02.29 

32.662 

26.10 

1456.7 

STO 

DC02  0 

0i.91 

32.70 

26.16 

00.04; 

143i-.l 

OBS 

00022 

01.07 

32.793 

26.29 

145;  .5 

OBS 

00026 

00.44 

32.650 

26.37 

1446.6 

STD 

00030 

00.05 

32.91 

26.44 

00.060 

1447.1 

06S 

00030 

00.00 

32.917 

26.45 

*44t .9 

OBS 

000^4 

-    0.39 

32.960 

26.52 

1445.3 

STL 

00050 

-    0.64 

33.09 

26.61 

00.09  0 

1444.5 

OBS 

00053 

-    0.69 

33.107 

26.63 

1444.4 

SIO 

00075 

-    0.92 

33.16 

26.70 

00.125 

1443.7 

OBS 

00076 

-    0.93 

3.,. 167 

26.70 

1443.7 

OBS 

00067 

-    1.02 

33.204 

26.72 

1443.5 

STO 

00100 

-    0.99 

33.32 

26.62 

00.157 

1444.0 

OBS 

00102 

-    0.9ii 

33.341 

26.63 

1444.1 

STO 

00125 

-    O.BO 

33.35 

26.63 

00.166 

1445.4 

OdS 

00U5 

-    0.79 

33.350 

26.63 

1445.4 

STO 

00150 

-    0.51 

33.46 

26.91 

00.216 

1447.3 

DBS 

00132 

-    0.47 

33.477 

26.92 

1447.5 

065 

00175 

00.13 

33.756 

27.12 

1451.1 

CES 

0C17o 

00.39 

33.613 

27.15 

1452.4 

OBS 

00140 

00.60 

33.B40 

27.16 

1453.6 

06  S 

00194 

JO. 92 

33.667 

27. IB 

1455.1 

OBS 

00196 

00.46 

33.860 

27.17 

l45i.4 

STO 

00  200 

01.01 

33.90 

27.19 

00.269 

1455.6 

OBS 

00217 

01.96 

34.251 

27.40 

1460.7 

OBS 

00220 

02.34 

34.363 

27.46 

1462.5 

1 

OBS 

00226 

02.46 

34.377 

27.46 

1463.2 

STO 

00250 

02.79 

34.50 

27.53 

00.306 

1465.1 

OBS 

002  51 

02.61 

34.515 

27.54 

1465.3 

» 

269 


Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC        STATION        OtTl 


HEFIS      Jl       »iis 

liti 

1?73 

BOTOI"    00237 

•  ID 

TEBP         07.6 

OIK    HOT    PEf, 

.IKO-OIS 

17 

CONSEC            0165 

kOnTi 

1      0( 

SMlP   EV 

aET 

BUIB         07.2 

00 

0        > 

HINO-SPO 

08 

UT          ««   05      N 

Oir 

22 

0<T*   USE      1 

eAKONETK    1029.2 

iEA 

•IND-FOR 

LOHC    o^e  00    ■ 

nouii 

Oi.7 

AllEA            05 

ClOUO   T/t 

CL/H 

■EATnER 

XO 

ClSIKJX/TlnE 

tVLlVP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-I 

OTNOPTH 

SNO    VEl 

Oxii 

P0< 

STD 

000  00 

03.93 

32.53 

25.85 

00.000 

1463.2 

Ji.7 

06  S 

00003 

03.43 

32.52  7 

25.65 

1463.3 

oes 

00007 

03.39 

32.532 

25.51 

1461.1 

STO 

00010 

03.20 

32.55 

2  5.94 

00.021 

1460.3 

oes 

00011 

03.10 

32.566 

25.96 

i4j4.9 

OBS 

00015 

02.50 

32.547 

26.00 

;45^.2 

06S 

OOOH 

02. «t 

32.5'.5 

26.00 

1457.4 

STO 

00020 

02. j2 

32.56 

26.03 

00.041 

14  56.7 

CBS 

00022 

01.68 

32.653 

26.13 

1454.9 

STO 

OOOJO 

01. 06 

32.72 

26.23 

00.060 

1451.5 

OBS 

00030 

00.99 

32.72t 

26.24 

1451.1 

OBS 

0003B 

-    0.52 

32.666 

26.46 

1442.7 

OBS 

000<>1 

-   I.-". 

33.000 

26.57 

1440.5 

oes 

000«i9 

-    1.5» 

33.000 

26.57 

1440.2 

STO 

00050 

-    1.12 

33.01 

26.57 

00.05  3 

1442.1 

CBS 

00057 

00.56 

33.117 

26.56 

1450.3 

CBS 

OJOoO 

-    J.75 

53.125 

26.68 

1439.5 

oes 

000£« 

-    1.53 

33.164 

26.69 

1440.7 

STO 

00075 

-     1.6^ 

33.16 

26.71 

00.128 

144U.4 

:es 

0;37ti 

-     1.63 

33.166 

26.71 

1440. 4 

STO 

OOIJO 

-    1.52 

33.21 

26.74 

00.161 

1 441.4 

.-3S 

00102 

-    1.46 

33.219 

26.75 

1441  .„ 

STO 

uJK5 

-  j.o: 

ij.  38 

26.67 

00.19  3 

1444.4 

Cii 

00125 

-    1.00 

3i. 386 

26.67 

1444.5 

STD 

0^150 

-    0.7s 

;i.62 

:t.<,7 

00.221 

,446.1 

3;s 

00152 

-    0.7t 

33.527 

26.57 

1446.2 

OBS 

00175 

-    0.»6 

33.540 

26.97 

1448.0 

STi 

002  00 

-    0.06 

33.76 

27.15 

00.27i 

1450.6 

oes 

00201 

-    0.02 

33.757 

27.16 

1450.5 

OBS 

00228 

00.67 

33.570 

27.26 

1454.7 

OBS 

00232 

00.61 

34. 026 

27.30 

>•••••••• 

1*55.5 

* 

IMST    STD   ReCOKOeft  Tel.    so    1306 

TRACE    OIR  0  3   SfaOARE      2 

OURATJOM  2    SOJARE    46 

ORie    Oil   370  1   iyUARE    49 


P04      TOT   P. 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 


H   Ci    >C         STtTlON        OATi 


CONilC  J18c 


>£i« 

1S73 

BOIDP    0U2e            »1« 

TEN.>         07. 0 

OIR   HOT    PEA 

HIXD-OIK    17 

INST    STO   RECORDER 

TEN   SL    1306 

NOtTH      06 

SHIP    Ev 

HEI 

BUie         06.5 

00 

0        « 

HIND-SPO    08 

TRACE    OIR                    0 

5   SOJARE       2 

BAT 

22 

Dill   USE 

1           StROItETK    1029.2 

SEA 

KiND-fOR 

DURATION 

2    SOOARE    46 

HOUi 

0!>.2 

MEi 

05          CLOOO    T/* 

tL/I« 

HEATHER      XO 

ORIC    Oil   371 

1   SQUARE    48 

LVLTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SICMt-T 

oynoptm 

SNO    VEL 

Oxrt            P04 

TOT    f-       1102         N03 

S103        PH 

STO 

00000 

03.86 

32.52 

25.85 

00.000 

1462.9 

OBS 

00003 

03.86 

32.518 

25.85 

1463.0 

DBS 

00007 

03.12 

32.551 

25.95 

1459.9 

STO 

00010 

02. <6 

32.57 

25.98 

00.021 

1459.3 

OBS 

ooon 

02.84 

32.582 

25.99 

1458.8 

SIO 

0002  0 

01.  B5 

32.65 

26.13 

00.041 

1454.7 

oes 

0002; 

01.35 

32.673 

26. le 

1452.6 

DBS 

00026 

00.54 

32.694 

26.24 

1449".0 

SIcJ 

00030 

-    0.44 

32.84 

26.41 

00.058 

1444.6 

oes 

00030 

-    0.56 

32.861 

26.43 

1444.2 

0B> 

0003« 

-    1.30 

32.987 

26.55 

1441  .0 

oes 

000-.5 

-     1.65 

33.107 

26.66 

1439.7 

STO 

oooso 

-    1.65 

33.13 

26.(7 

00.086 

1439.8 

oes 

00053 

-    1.65 

33.136 

26.66 

1439.4 

sto 

00075 

-    1.56 

33.19 

26.73 

00.122 

1440.8 

ots 

00076 

-    1.55 

33.199 

26.73 

1440.6 

STD 

00100 

-     1.34 

33.32 

26.83 

00.154 

1442.4 

OSS 

00102 

-    1.31 

53.340 

26.84 

1442.6 

sro 

00125 

-     1.04 

33.47 

26.94 

00.163 

1444.4 

CcS 

L.0125 

-    1.03 

33.476 

26.94 

1444.5 

sio 

UJ15J 

0.76 

33.52 

26.97 

00.211 

1446.1 

Zbi 

ooi;2 

-    0.73 

33.540 

26.98 

1446.4 

C«S 

00171 

-    0.21 

23. BOO 

27.17 

:..49.5 

CcS 

00175 

00.  Od 

33.880 

27.22 

1451.0 

oes 

00176 

00.28 

33.970 

27.28 

1452.1 

oes 

001  B6 

00. «B 

34.110 

27.35 

1455.6 

sio 

00200 

01.82 

34.22 

27.38 

00.256 

1459.7 

OBS 

00201 

01. «1 

34.230 

27.38 

1460.1 

OBS 

0022e 

02.64 

34.360 

27.43 

1463.9 

OBS 

00243 

02.75 

34.370 

27.43 

1464.7 

QBS 

002'.7 

01.98 

34.290 

27.43 

1461.3 

SIO 

00250 

01.98 

54.33 

27.46 

00.290 

1461.4 

OBS 

00251 

01.98 

34.352 

27.48 

1461.4 

OBS 

002el 

02.57 

34.500 

27.55 

1464.7 

OBS 

002t3 

02.87 

34.570 

27.58 

1466.3 

STD 

00300 

03.33 

34.70 

27.64 

00.318 

1466.6 

OBS 

00300 

03.36 

34.710 

27.64 

1468.7 

36S 

00304 

03.43 

34.723 

2  7.65 

1469.1 

OBS 

00312 

03.13 

34.69  0 

27.65 

1467,9 

OBS 

0033S 

03.79 

34.830 

27.69 

1471.3 

OBS 

00350 

03.84 

34.810 

27.67 

1471.7 

STO 

00400 

03.77 

34.82 

27.69 

00.365 

1472.3 

oes 

00403 

03.77 

34.820 

27.69 

1472.3 

OBS 

00453 

04.08 

34.850 

27.66 

1474.5 

SIO 

00500 

04.15 

34.91 

27.72 

00.409 

1475.6 

OBS 

00502 

04.15 

34.912 

27.72 

1475.7 

DBS 

00S52 

04.03 

34.920 

27.74 

1«76.0 

STD 

006  00 

03.99 

34.93 

27.75 

00.452 

1476.6 

DBS 

00601 

03.99 

34.926 

27.75 

1476.6 

OBS 

00651 

03.9  7 

34.930 

27.76 

1477.4 

SIO 

0O700 

03.97 

34.93 

27.76 

00.493 

1478.2 

OBS 

00700 

03.97 

34.930 

27.76 

1476.2 

OBS 

00750 

03.94 

34.930 

27.76 

1478.9 

STO 

ooeoo 

03.94 

34.93 

27.76 

00.536 

1479.7 

OBS 

aoeJ3 

03.94 

34.930 

27.76 

1479.8 

DBS 

00852 

03.92 

34.930 

27.76 

1480.5 

$10 

oo;oo 

03.90 

34.95 

27.76 

00.578 

1461.2 

OBS 

00«02 

03.90 

34.930 

27.76 

1481.3 

OBS 

00951 

03.88 

34.930 

27.76 

1482.0 

STO 

01000 

03.68 

34.94 

27.77 

00.621 

1462.8 

OBS 

01001 

03.68 

34.937 

27.77 

1482.8 

STO 

01100 

03.66 

34.93 

27.77 

00.665 

1484.4 

OBS 

01100 

03.86 

34.930 

27.77 

1484.4 

STD 

012  00 

03.84 

34.93 

27.77 

00.710 

1466.0 

OBS 

01203 

03.64 

34.930 

27.77 

1486.0 

— 

06S 

01237 

03.66 

34.>30 

27.77 

1486.7 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  hy  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


ttfl^      ..       ol-ii 

TEH 

1473 

BOTDP     02507 

ilR 

lEMP         05.5 

Ilk    huT     Ptk 

iiua-Lik  li 

IN^T    STO  PECOROEIt 

TEX    SO    1306 

C0N<ec         0167 

HCNTm     Ot 

ShlP    EV 

NET 

BULB         06.6 

DO 

0        X 

UIHO-SPD    05 

TdACE    OIR                     0 

6    SbOARE      2 

LIT             4^    06       H 

0»r 

22 

OAK    USE       1 

e»«OMETR    1024.5 

SEA 

UINO-FOI) 

CUDATlOh 

2    SOJAAE    46 

lONG     J*s  j>     a 

HOUt 

01. I 

Aftci            05 

CI.OJD    T/> 

CL/I« 

HEATHEft      X7 

ORIG    Oil    372 

1    SeoARE    46 

C<STNuN/T1mE 

IWlTYP 

DEPTH 

lExP 

SAL 

Sl&NA-I 

OTNOPIM 

SNO    »£l 

OATb              P04 

TOT    P.        N02          N03 

SI03       Pn 

STD 

OOJJJ 

05.01 

32.76 

<6.44 

00.000 

1466.1 

07.1 

on 

JJJJi 

05.01 

32.774 

25.94 

1466.2 

a»i 

00007 

04. «6 

32.7S3 

25.95 

1466.0 

STO 

00010 

04.64 

32.76 

25.44 

00.021 

1467.5 

06i 

00011 

04.71 

32.746 

25.94 

1467.0 

oes 

00015 

05.16 

32.64  2 

26.01 

1460.4 

SIO 

00020 

03.11 

32.65 

26.05 

00.041 

1460.3 

oes 

00022 

02.96 

32.734 

26.10 

1454.6 

Obi 

0002b 

02.14 

32.626 

26.06 

1456.1 

STO 

00030 

02.06 

32.72 

26.17 

UU.ObO 

1466.9 

06S 

00030 

02.04 

32.737 

26.16 

1456.8 

oas 

0003S 

01.64 

32.844 

26.30 

1454.3 

oes 

000^9 

02.02 

33.061 

26.44 

1456.6 

SID 

OOOSO 

01.56 

33.06 

26.45 

00.056 

1456.3 

DBS 

000S3 

01.62 

33.061 

26.49 

1464.6 

an 

00066 

00.53 

33.312 

26.74 

1460.5 

SID 

00075 

00.47 

33.33 

26.76 

00.131 

1450.3 

OSS 

00076 

00.46 

35.33  4 

26.76 

1460.3 

oes 

00055 

0.04 

33.467 

26.69 

1448.6 

STJ 

00100 

Ji.il! 

33.51 

26.93 

00.161 

1444.0 

OBS 

00102 

00.06 

33.535 

26.94 

1*44.2 

STO 

00125 

00.23 

33.60 

26.99 

00.165 

1460.5 

oes 

00125 

00.23 

33.607 

26.99 

1450.6 

oes 

001«« 

00.21 

33.682 

27.05 

1450.6 

STD 

00150 

00.2  4 

33.73 

27.04 

00.214 

1451.1 

oes 

00152 

00.26 

33.746 

27.10 

1451.3 

oes 

00175 

00.61 

33.665 

27.16 

1454.3 

SIO 

jm:> 

01.74 

34.20 

27.38 

00.267 

1454.3 

oes 

00201 

01.60 

34.220 

27.36 

1454.6 

oes 

00226 

02.52 

34.350 

27.43 

1463.4 

ObS 

002-.3 

02.34 

34.353 

27.45 

1462.4 

SIO 

00250 

02.44 

34.37 

27.46 

00.241 

1 463 . 6 

oes 

U0255 

02.45 

34.377 

27.46 

1463.6 

oes 

00256 

02.41 

34.363 

27.46 

1463.4 

oas 

CC262 

02.17 

34.375 

27.46 

1462.5 

oes 

00277 

02.31 

34.440 

27.56 

1403.5 

STO 

00300 

02.64 

34.55 

27.56 

00.32  1 

1465.4 

oes 

003  00 

02.66 

34.567 

27.56 

1465.6 

oes 

0030* 

02.75 

34.560 

27.59 

1466.0 

oes 

00312 

03.24 

34.705 

27.66 

1466.4 

oes 

00323 

03.55 

34.713 

27.63 

1464.4 

oes 

00335 

04.21 

34.653 

27.67 

1473.1 

oes 

00350 

04.24 

34.640 

2  7.66 

1473.4 

oes 

00373 

04.21 

34.650 

27.67 

1473.7 

oes 

00364 

04.61 

34.915 

27.69 

1476.2 

SI.} 

00400 

04.55 

)4.41 

27.67 

00.371 

1476.8 

oes 

00403 

04.61 

34.910 

27.67 

1476.9 

oes 

00455 

04.64 

34.923 

27.68 

1476.9 

SIO 

005  00 

04.27 

34.92 

27.72 

00.417 

1 4  76  .  1 

oes 

00502 

04.26 

34.525 

27.72 

1476.1 

oes 

00552 

04.14 

34.455 

27.74 

1476.6 

STD 

OOCOO 

04.09 

34.52 

27.74 

00.460 

1477.0 

oes 

00605 

04.  OS 

34.920 

27.74 

1477.1 

oes 

00651 

04.04 

34.437 

27.75 

1477.7 

SIO 

00700 

03.99 

34.53 

2  7.75 

00.503 

1478.3 

oes 

00700 

03.99 

34.530 

27.75 

1478.5 

oes 

00730 

03.96 

34.920 

27.75 

1474.1 

SIO 

00800 

03.99 

34.51 

27.74 

00.646 

1475.5 

oes 

00603 

03.99 

34.910 

27.74 

1460.0 

oes 

00652 

03.92 

34.510 

27.74 

1480.5 

SIO 

00900 

03.66 

34.91 

27.75 

00.540 

1461.0 

oes 

00902 

03.66 

34.910 

27.75 

1461.1 

oes 

00951 

03.64 

34.510 

27.75 

1461.6 

SIO 

01000 

03.79 

34.53 

27.77 

00.634 

1462.4 

oes 

01001 

03.79 

34.526 

27.77 

1462  .6 

SIO 

01100 

03.76 

34.92 

27.77 

00.677 

1464.0 

OSS 

01100 

03.76 

34.916 

27.77 

1484.0 

SIO 

012  00 

03.63 

34.52 

27.76 

00.722 

1485.9 

oes 

01203 

02.63 

34.922 

27.76 

1466.0 

oes 

01237 

03.65 

34.930 

27.77 

1466.7 
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Table  III.  Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    STATION    OAT> 

RtfIC      Jl       8355           T£*4  1S73  BOTDP    OJZSi           AIR  TtMf         u6.8           Olft    MOT    PEP           WINC/-OIP    17           INST    5TD  RECORDER             TcN   &^    13C-6 

COhSeC             OltB           nJNTn      Oo  Snip    Ev  KET  ejie         06. S  OO      0        X             alND-SPLl   07           trice    OIR                     0           i    iHJkkt       i 

LtT           v>    09. Sh           Oir           22  DATA    USE  1           BARCHETK    13.J0.5           SEA                               MIND-FOR                  DURATION                                   2    SbJARE    «S 

IONS      J«a   22      a           HOJ<  OS. 2  AREA  05           CL OUU    T/A  CL/TB                          KEATHER      ««           ORIG    Oil    373                          1    SBJARE    46 

CA&TNUH/TINE       IV^TVP  LEPTh  temp  SA..  SIbMA-T  OlfNDPTH      ihO    VEL       OAYG              PO*       TOT    P         N32          N03         SI03         Ph 

STD  OOOJJ  0->.ib  3^.77  25. 9^.  00.000       1467.9 

09.2         DBS  00003  04.96  32.770  25.94  I".t7.9 

STO  00010  04.30  32.67  25.^3  00.021      1465.1 

OBS  00011  04.13  32.646  25.93  1464.4 

DBS  00015  03.64  32.714  26.03  1462.5 

OBS  00015  01.07  32.690  26.21  1451.3 

ST^  00020  00.50  32.75  26.29  00.040      1446.8 

OiS  00022  -    0.71  32. 08^  26.45  1443,4 

STO  00030  -    l.U  32.99  26.55  00.056       1441.8 

OoS  00030  -   1.13  3^.995  26.56  1441.8 

DBS  00049  -    1.42  33.181  26.71  1441.0 

STC  S0050  -    1.41  33.20  26.73  00.084      1441.0 

OBS  00053  -    1.33  33.2B4  26.80  1441.5 

OBS  00060  -   1.13  33.295  26.80  1442.7 

3BS  00064  00.30  33.450  26.66  1449.6 

OBS  00068  -    0.02  33.405  26.84  1448. I 

OBS  00072  -    0.53  33.368  26.84  1445.8 

STD  00073  -    0.36  33.42  26.87  00.116      1446.7 

ass  00079  00.02  33.497  26.91  1448.6 

OSS  00067  00.79  33.548  26.91  1452.3 

OBS  00095  -    0.03  33.550  26.96  1448.7 

STO  00100  00.06  33.56  2c. 96  00.144      1449.2 

OBS  OO102  00.11  33.560  26.96  1449.5 

OBS  00106  -    0.55  33.543  26.98  1446.5 

OSS  00110  -    0.62  33.606  27.03  1446.3 

SID  00125  00.24  33.79  27.14  00.170      1450. S 

DBS  00125  00.27  33.792  27.14  1450.9 

OBS  00137  00.86  33.900  27.19  1453.9 

OSS  00140  00.91  33.880  27.17  1454.2 

DBS  00148  00.60  33.938  27.24  1453.0 

STD  00150  01.03  33.96  27.25  00.192      1455.0 

OSS  00152  01.47  34.020  27.25  1457.1 

D6S  0015c  01.63  34.027  27.24  1457.9 

DBS  00159  02.52  34.130  27.26  1462.0 

OSS  00178  03.23  34.^68  27.30  1465.5 

3bS  001S2  03.64  34.330  27.31  1467.4 

CdS  00186  03.73  34.337  27.31  1467.9 

06S  00190  03.48  34.320  27.32  1466.9 

STO  0..200  03.52  34.35  27.34  00.232      1467.3 

Oci  0^201  03.53  34.;-5-  27.34  l4t7.3 

0:3  Jw.>J9  03. ..J  34.J33  :7.33  l4o7.J 

C:S  OJ'17  Oj.55  ;-4.36J  27.34  l4t7.7 

OBS  00228  03. cO  34.390  27.36  1*68.1 

OSS  00239  03.69  34.506  27.45  14ae.S 

OBS  00247  04.00  34.560  27.46  1470.3 

STO  00250  04.41  34.62  27.47  00.267      1472.2 

OBS  00253  05. 0<  34.720  27.47  1474.9 

DBS  00270  05.03  34.717  27.47  1475.2 

OBS  00277  04.77  34.700  27.49  1474.2 

OSS  00289  04.00  34.580  27.47  1471.1 

STO  00300  03.94  34.58  27.48  00.299      1471.0 

OSS  00300  03.93  34.577  27.48  1470.9 

OSS  00308  03.73  34.563  27.49  1470.2 

OBS  00350  03.44  34.673  27.60  1469.8 

OSS  00357  03.64  34.700  27.61  1470.8 

DBS  00361  04.04  34.744  27.60  1472.6 

DBS  00369  04.72  34.912  27.66  1475.8 

OSS  00380  04.83  34.925  27.66  147i,.5 

OSS  00388  04.23  34.820  27.64  1474.0 

STD  OO400  04.15  34.83  27.66  00.356      1473.9 

DBS  0C403  04.13  34.837  27.66  1473.8 

OSS  00407  04.22  34.845  27.66  1474.3 

DBS  00415  04.02  34.810  27.65  1473.5 

OBS  00456  03.40  34,720  27.65  1471.5 

OSS  00464  03.44  34.730  27.65  1471.8                                                                                              

OSS  00479  03.91  34.845  27.69  1474.2 

DBS  0049.  03.95  34.845  27.69  1474.5 

OSS  00496  03.67  34.810  27.69  1473.4 

STO  00500  03.69  34.83  27.70  00.402      1473.6 

OBS  00502  03.73  34.860  27.72  1473.8 

OBS  00506  04.10  34.910  27.73  1475.5 

OSS  00521  04.13  34.913  27.72  1475.9 

OBS  00552  04.37  34.930  27.71  1477.4 

STO  00600  04.17  34.92  27.73  00.447      1477.4 

OSS  0060.  04.17  34.920  27.73  1477.4 

DBS  00651  04.07  34.917  27.73  1477.8 

STO  0070U  kH.OO  34.91  27.74  00.491       1478.3 

OBS  00700  04.00  34.910  27.74  1478.3 

OBS  00750  03.96  34.910  27.74  1479.0 

STO  00600  03.84  34.94  27.78  00.533      1479.3 

035  00803  03.63  34.940  27.78  1479.3 

065  0-o5?  03.79  34.930  27.77  1460.0 

STO  OOSjO  03.76  34.93  27.78  00.574       1480.6 

OBS  00902  03.76  34.930  27.78  1480.7 

OBS  00951  03.76  34.922  27.77  1481.5 

STO  01000  03.74  34.91  27.76  00.616      1482.2 

03S  01001  03.74  34.910  27.76  14  82.2 

STO  01100  03.70  34.94  27.79  00.656       1462,7 

OBS  01100  03.70  34.940  27.79  1483.7 

STD  01200  03.69  34.91  27.77  00.702      1485.3 

OBS  01203  03.69  34.910  27.77  1485.4 

OSS  01233  03.69  34.910  27.77  1485.9 
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Table  III.     Obsened  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 
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03231 

OB.  36 

54.930 

27.23 

14  86.3 

OBS 

00213 

07. a9 

34.925 

27.25 

1485.9 

OBS 

00217 

07.6'! 

34.878 

27.25 

1484.9 

OBS 

0322« 

06.16 

34.627 

27.26 

1478.9 

OBS 

00221 

06.11 

34.695 

27.32 

1478.9 

OBS 

00239 

06.2* 

34.715 

27.32 

1479.6 

OBS 

S02«7 

05. t9 

34.680 

27.34 

1478.3 

STO 

OO2S0 

05.  do 

34.70 

27.35 

03.261 

1478.3 

OBS 

032S1 

05. BB 

34.730 

27.35 

1478.3 

OoS 

002  SS 

05.91 

34.700 

27.35 

1478.5 

Ots 

00270 

0*.** 

34.520 

27.38 

1472.5 

Ots 

00274 

0S.5S 

34.520 

27.36 

1473.2 

Ots 

00277 

O-.ii 

34.573 

27.41 

1473.3 

OBS 

00297 

35. J6 

34.745 

27.45 

1477.3 

STO 

00303 

35.73 

34. B3 

27.45 

00.298 

1478.5 

3BS 

0033* 

35.99 

34.850 

27.46 

1479.8 

Ots 

00312 

35.65 

34.830 

27.46 

1479.4 

Ots 

00323 

05.^0 

34.773 

27.48 

1477.3 

JcS 

33jil 

33.53 

34.850 

^7.52 

1478.3 

OsS 

OJiSO 

35.33 

34.640 

27.57 

1476 .» 

OBS 

30373 

3-.<6 

34.830 

27. S6 

1476.8 

STO 

00*33 

05. 3» 

34. «5 

27.57 

00.360 

1477.4 

OBS 

00-03 

35. o; 

34.850 

27.58 

1477.5 

OBS 

OO-iS 

35.16 

34.920 

27.61 

1476.9 

OBS 

00*53 

05.66 

34.970 

27.62 

1480.3 

STO 

033  03 

35.35 

34.97 

27.63 

00.415 

1483.7 

STO 

OOcOO 

05.12 

34.98 

27.67 

00.467 

1481.4 

STO 

00  7  33 

06.69 

34.99 

27.73 

03.517 

14B2.1 

Ots 

00733 

0*.B9 

34.993 

27.70 

148:. 1 

OBS 

00727 

06.66 

34.940 

27.69 

1481.5 

STO 

03  d  33 

06.57 

34.94 

27.73 

03.566 

1*82.4 

STO 

009  00 

06.66 

34.94 

27.71 

00.614 

14B3.5 

OBS 

03951 

06.37 

34.943 

27.72 

1484.1 

- — 

STO 

01033 

06.19 

34.93 

27.73 

03.662 

1484.1 

Ots 

01031 

06.19 

34.934 

27.74 

1464.1 

STO 

01100 

34.03 

34.91 

27.74 

00.710 

14  85.0 

Ots 

01103 

36.00 

34.913 

27.74 

1485.0 

STO 

01200 

03.92 

34.92 

27.75 

00.757 

1486.3 

OBS 

01233 

03.9^ 

34.920 

27.75 

1486.4 

OBS 

01225 

03.90 

34.910 

27.75 

1486.6 

OBS 

01229 

33.91 

34.910 

27.75 

•••6»« 

1486. B 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  ,7une-14  July  1973.— Continued 


NOOC    STITION    Oi^T> 


«{fIJ     3.     ej55 

rtm 

XiTi 

60T0P    OJ7B7 

Alii 

TEHP         11.7           DIB    HOT    P[R 

KlNO-dK    ii 

INST     SIO    BECOhOEB 

TcX    SO    1306 

CikicC               J15. 

MCNTM       Ob 

SHIP    £V 

MET 

euLb         11.7              00 

0         X 

■  IMO-SPO    10 

TRACE    OIR                     D 

5    SkOARE      2 

KI             <i3    iJ.lN 

0«r 

:t 

OAK    USE       1 

eASOMETB    1034.3           SEA 

UlNO-FOR 

DORATION 

2    SOJARE    2( 

LON.;       0«t    IS       tl 

HQJD 

ik.i 

iOEi               05 

CLOUO    I/A 

CL/TB 

HEATHER       X4 

ORIO    Oil   i7t 

1    SOOARE    39 

C<>INJ1/r IN£ 

LVLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

OYNDPTh 

SND    VEL 

OXYG              P04 

TOT    P         N02        N03 

5103         PI 

$T0 

JOJOO 

04.6  1 

32.49 

25.75 

00.000 

l4b6.0 

li.Z 

Gas 

00003 

04.61 

32.467 

25.75 

1466.1 

OdS 

00007 

03.59 

32.494 

25.66 

1461.9 

STa 

00010 

03.33 

32.51 

25.69 

00.022 

1460.6 

oes 

00011 

03.21 

32.511 

25.91 

2460.3 

OSS 

0001« 

02.ee 

32.517 

25.94 

1 4  59  .  0 

STO 

OOJ^O 

02.  7o 

32.54 

25.97 

00.043 

1456.6 

oes 

00022 

02.49 

32.596 

26.03 

1457,5 

OoS 

0002^ 

02.25 

32.636 

26.09 

1456.6 

SIO 

00030 

oi.ee 

32.64 

26.12 

00.062 

1455.3 

an 

000^0 

01.62 

32.64C 

26.12 

1454.7 

STO 

OOJSO 

-     0.6l 

32.95 

2c  .30 

00.097 

1444.5 

3:5 

OOOIJ 

-    0.66 

j...9«7 

26.54 

1443.4 

STO 

UJOT-* 

-    1.5< 

33. la 

2l  .71 

00.133 

1-41.7 

j-i 

o^jlr. 

-    I.j7 

.3.1  HO 

.6.71 

i4-.l  .6 

C;S 

ooo*:i 

-     i  .46 

)j.200 

.i.73 

1441.5 

STO 

OOiOO 

-    1.43 

33.21 

26.73 

00.166 

1441.8 

OSS 

OOlOo 

-    1.40 

33.226 

26.75 

1442.1 

STO 

00K5 

-    1.24 

33.34 

26.64 

00.196 

1445.3 

oes 

OOUS 

-    1.23 

53. 344 

26.64 

1443.4 

STO 

OOliO 

-    1.00 

3J.43 

•  6.90 

00.227 

1445.0 

oes 

10152 

-    0.V9 

JJ.430 

26.91 

;44J.O 

oes 

00175 

-    0.96 

33.477 

26.94 

1445.5 

STO 

002  00 

-    0.75 

33.55 

26.99 

00.26J 

1447.1 

06S 

002  01 

-    0.74 

33.555 

26.99 

1447.2 

oes 

00205 

-    0.73 

33.577 

27.01 

1447.3 

oes 

00204 

-    0.45 

33.670 

27.06 

1446.6 

oes 

0022d 

-    0.20 

33.697 

27.09 

1450.3 

510 

00250 

00.3  5 

33.66 

27.15 

00.332 

1453.4 

oes 

00251 

00.39 

33.674 

27.20 

1453.7 

oes 

00262 

00. e3 

34.020 

27.29 

1456.0 

oes 

002tt 

01.76 

34.213 

27.38 

1460.5 

oes 

00270 

02.13 

34.230 

27.37 

1462.2 

oes 

00277 

02.46 

34.364 

27.45 

1464.1 

oes 

002es 

02.70 

34.443 

27.49 

1465.3 

STO 

00300 

03.24 

34.56 

27.64 

00.366 

1466.0 

oes 

00300 

03.26 

34.570 

27.54 

1466.1 

oes 

00350 

03.  61 

34.700 

27.61 

1470.6 

STO 

00400 

03. 6d 

34.71 

27.61 

00.423 

1471.7 

oes 

00403 

03.69 

34.715 

27.61 

1471.6 

OdS 

00453 

03. e9 

34.646 

27.70 

1473.7 

SIO 

00500 

03.91 

34.64 

27.69 

00.473 

1474.5 

oes 

00502 

03.91 

34.640 

27.69 

1 4  74  . 6 

oes 

00552 

03.96 

34.657 

27.70 

1475.6 

STO 

00600 

03.97 

34.69 

27.72 

00.518 

1476.5 

oes 

00601 

0^.97 

34.090 

27.72 

1476.5 

oes 

00651 

04.00 

34.510 

27.74 

1477.5 

SIO 

00700 

04.00 

34.5^ 

2  7.74 

00.561 

1476.3 

oes 

00700 

04.00 

34.920 

27.74 

1476.3 

oes 

00750 

03.96 

34.930 

27.75 

1479.1 

oes 

00757 

03.46 

34.930 

27.75 

1479.2 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION    DATA 


coNSEt         o:<: 

LAT  «i    ••9.7N 

LONG      ^'fi    07.  7n 


t£l<    iS7j 

OAT  it 

nJJA    It.i 


60TDP    JJi37 
Snir  Ev 

DATA    USE        1 
AREA  Oi 


AJR  TEMP  12.3 
aET  SJLls  12.3 
eAROnETn  1J3«.S 
CLOUD    T/A 


DIR    MGT    PER 

00      J        > 
SEA 
Cl/TR 


•IND-DIR    a« 
alVO-SPO    10 
■INO-FOR 
HEATHER      X« 


INST    STO  RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
OHIO    Oil    >77 


Till  Sd  1306 
i  Sk>JtRE  2 
2  SbUARE  28 
1    SOUtRE    3< 


CASTr.JH/TIHE       LVLTYP         CEPTM 


STO 

oes 

OBS 
SID 

oes 

OSS 

SID 
DBS 
DBS 

SID 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBS 
DBS 

SID 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OES 

SID 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 


COO  00 
00003 
00007 
OOOiO 
00011 

oooi; 

00020 
00022 
00026 
00030 
00030 
0003'! 
00  03B 
000»1 
OOOxS 
DOOSO 
000S3 
0007S 
00076 
OOOSl 
00100 
00102 
OOllo 
0012S 
0012S 
OJ129 
00137 
001<.0 
00  U« 
00130 
001S6 
00139 
00167 
00171 
0017B 
00190 
00200 
OJiOl 


TEMP               SAL  SIGHA-T  OYNDPTn       SND    VEL       OATG 

07.53  32.5'.  25.43  00.000       1477.9 

07.53  32.540  25.43  1476.0 

05.67  32. 280  25.47  1470.3 

04.74  32.43  25.69  00.024      1466.7 

04.30  32.500  25.79  1464.9 

0j.19  32.600  25.98  1460.5 

03.11  32.61  23. 9i  00.046  1460.1 
02.96  3^.620  26.01  1459.6 
02.96  32.620  26.01  1459.6 
02.55  32.61  26.04  00.06c      1457.9 

02.51  32.610  26.04  1457.7 

02.37  32.650  26.09  1457.2 
01.43  32.650  26.15  145^.1 
00.29  32.850  26.36  144B.3 

-  0.20  32.930  26.47  144c. 2 

-  0.64  33.00  26.54  00.101      1444.4 

-  0.92  33.050  26.59  1443.2 

-  1.39  33.19  26.72  00.136       1441.6 

-  1.39  33.200  26.73  1441.6 

-  1.19  33.380  26.87  1443.0 
00.24  33.51  26.91  00.167  1450.0 
00.74  33.560  ^6.93  1452.4 
03.74  33.900  26.96  1466.2 
02.59  33.76  26.95  00.195       1461.2 

02.52  33.750  26.95  1460.9 
02.19  33.720  26.96  1459.5 
02.18  33.870  27.08  1459.8 
01.34  33.780  27.06  1456.0 
01.30  33.820  27.10  1455.9 

02.12  33.93  27.13  00.221  1459.8 
02.70  34.001  27.14  1462.5 
02.87  34.020  27.14  2463.3 
03.70  34.217  27.22  :»67.3 
03.89  34.254  27.23  146B.2 
04.36  34.313  27.22  1470.4 
01.51  33.981  27.21  1457. B 
01.40  33.99  27.23  00.266       1457.5 

01.38  34.027  27,26  1457.5 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STITION         0<Tt 


s£fK     ji     an        itii 

1573 

BOTDP    OJi 

55           AlK 

TE"P         12.3 

1 

oil)    HOT    PES           mtO-OIIi    22 

COSSiC             0ii3          HONTn     Oe 

SHIP    tV 

KET 

BUlb         11.9 

00 

0         X               KlNO-SPO    12 

LAT           <ti    i,i.7M           Oir 

26 

OAIl   USE 

1            BARONETR    103*. 0 

SEA 

HINO-fOfl 

lONi      M<  00     •         nciu« 

IS. 2 

IDEA 

05            CLOUO    I/A 

Cl/K 

HEAThEII      <4 

C*STNa«/t Ixe      LViTVP 

C£HH 

Tt«P 

SAL 

SICM-T 

OYNOPIM 

SNO    VEL       0>T0               PO 

STO 

00000 

06.50 

32.55 

25.53 

00 

.000 

1*75.* 

li.i        OBS 

OOJ03 

06.50 

32.550 

25.53 

1*75.5 

ots 

00007 

0*.B5 

32.575 

25.79 

1467.5 

STO 

00010 

0*.** 

32.61 

25.87 

00. 

.023 

1*65.7 

OSS 

00011 

0*.22 

J2.625 

25.90 

1*64.8 

sto 

0002  0 

03.76 

32.63 

25.55 

00 

.044 

1463.0 

on 

000i2 

03.61 

32 .  6*  0 

25.97 

1462.4 

SID 

00030 

03.2  3 

32.65 

26.0* 

00. 

.064 

1461.0 

OBS 

00030 

03.18 

32.69* 

26.05 

1460.8 

OdS 

0003<i 

02.67 

32.776 

26.16 

1458.7 

OBS 

0003B 

01. BB 

32.534 

26.35 

1455.5 

CBS 

000^1 

ii.i^ 

32.531 

26.42 

1450.6 

OBS 

000<>S 

-     0.06 

32.932 

26.46 

1446.5 

OBS 

00  04« 

-    0.1* 

33.213 

26.69 

1447.0 

SIO 

00050 

-   0.07 

33.22 

26.65 

00. 

.098 

1447.3 

OBS 

00053 

00.25 

33.250 

26.70 

1446.9 

OBS 

00057 

00.35 

53.32  2 

26.76 

1*49.5 

OBS 

000d4 

-    0.05 

33.311 

26.77 

1**7.6 

OBS 

OOOoB 

-    0.*6 

33.33* 

26.60 

1**6.0 

OBS 

00072 

-    0.09 

35.*51 

26.66 

1*47.9 

STO 

00075 

-    0.2* 

33. *3 

^6.67 

00. 

,125 

1447.3 

OBS 

0007o 

-    0.25 

33.426 

26.87 

1*47.0 

OBS 

00037 

-    0.63 

33.*80 

26.93 

1445.7 

OBS 

00091 

00.02 

33.552 

26.96 

144B.9 

OBS 

00055 

00.** 

33.625 

27.00 

1451.0 

OBS 

00055 

01.21 

33.680 

26.59 

1454.6 

SIO 

00100 

01.21 

33.67 

26.99 

00. 

.156 

1454.6 

SBS 

00102 

o:.20 

35.65S 

26.96 

1454.6 

OBS 

00114 

00.65 

33.67., 

27.01 

1*53.4 

STO 

00125 

01.06 

33.77 

27.06 

DO 

.164 

1454.5 

OBS 

00125- 

01.09 

33.778 

27.06 

1454.6 

OBS 

001** 

01.6* 

33.5*7 

27.16 

1457.6 

STO 

00150 

02.39 

3*. OB 

27.23 

00. 

.207 

1*61.2 

OBS 

00152 

02.56 

34.120 

27.24 

1*62.1 

OBS 

00156 

o;..73 

34.150 

27.25 

1462.9 

OoS 

00175 

o:.*t 

34.110 

27.24 

1*61.9 

JBS 

0015J 

0:.76 

34.220 

27.31 

i*o3.6 

CiS 

0015* 

Oi.5  3 

3*. 360 

27.30 

:*;9.1 

STO 

00200 

O'-.Ol 

3*. 37 

27.31 

00. 

.2*6 

1*69.3 

OBS 

OOiOl 

0*.01 

3*. 375 

27.31 

1469.4 

OBS 

00213 

0*.01 

34.470 

27.39 

1469. 7 

OBS 

00217 

0*.67 

34.575 

27.40 

1472.7 

OBS 

0022* 

0*.59 

34.590 

27.42 

1*72.5 

OBS 

0022a 

0*.ll 

3*. 510 

27.41 

1470.4 

OBS 

00236 

0*.09 

3».517 

27.41 

1470.5 

SIO 

00250 

03.75 

3*. 50 

27,44 

00. 

.285 

1465.3 

OBS 

00251 

03.72 

3*. 503 

27.4* 

1469.1 

OBS 

00255 

03.76 

3*. 510 

27.*. 

1*69.4 

CBS 

00256 

0*.31 

3*. 570 

27.43 

1*71.8 

OBS 

00266 

0*.01 

34.537 

27.44 

1*70.7 

OBS 

00270 

03.65 

3*.*70 

27.42 

1*65.1 

OBS 

00253 

0*.*B 

3*. 670 

27.49 

1473.2 

$10 

00300 

0*.2B 

34.63 

27.48 

00. 

.318 

1472.5 

OBS 

00312 

0*.01 

34.565 

27.46 

1471.5 

OBS 

00350 

03.75 

34.700 

27.60 

1471.2 

OBS 

00357 

03.52 

34.700 

27.62 

1470.3 

OSS 

00376 

03.75 

34.720 

27.61 

1*7.  .8 

OBS 

O03B0 

0*.05 

34.645 

27.66 

1473.3 

SIO 

00*00 

0*.25 

34.64 

27.66 

00. 

.374 

1474.3 

OBS 

00*03 

0*.27 

34.642 

27.65 

1474.4 

OBS 

00*53 

0*.2  5 

34.912 

27.71 

1475.3 

SIC 

005  00 

0*.12 

34.91 

27.72 

00. 

42  0 

1475.5 

DBS 

00502 

0*.12 

34.910 

27.72 

1475.5 

OBS 

00552 

0*.05 

34.910 

27.73 

1476.2 

SIO 

006  00 

a*.oa 

34.91 

27.73 

00. 

463 

1477. D 

OBS 

OOCOl 

0*.O6 

34.510 

27.73 

1477.0 

OBS 

00651 

0*.03 

34.922 

27.74 

1*77.6 

OBS 

0065* 

0*.03 

34.915 

27.74 

■  ••i 

'••••< 

1*77.7 

INST  SIO  REConoen  ten  so  1336 

TRACE    OIR                     0  5    SbUARE       2 

DURATION  2    SOOARE    28 

ORIO    Oil  17(  1    SIfJARE    39 


PO*      TOT    P         N02         N03 
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Table  III.     Observed  oceanogiaphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOJC    STatlON    UITA 


CONSEC  J.S'. 


»e;t 

1573 

3DT0P    0254. 

iin  T 

2HP         12.3 

1 

DIP      Hof     Ptk 

-INO-JIR 

15 

>IO\Ti 

n      Jo 

SHIP    EV 

KEI    o 

JIB         12.5 

00 

J          X 

HINO-SPO 

08 

D»t 

20 

O.Tl    USE       1 

BAPOH 

cTK    1033.7 

SEA 

alND-FOR 

H0J1 

J7.1 

AHEJt             Oi 

CLOUj 

I/» 

1 

CL/TR 

HEATHER 

14 

LWLTrF 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

ilGM»-I 

OYNUPIH 

b^a    VEL 

OITIi 

PO' 

StD 

00000 

03.10 

J2.85 

26.63 

00 

.000 

1460.6 

Dos 

00003 

08.  10 

32.894 

25.63 

1480.6 

OdS 

00007 

07.70 

32.590 

25.76 

i479.3 

SIO 

00  Jit/ 

00.63 

32.92 

i6.85 

00 

.02  3 

i475.1 

3ciS 

ooou 

06.^1 

32.500 

25.09 

147J.3 

CSS 

000i« 

06.15 

32.56£ 

2  5.95 

1473.3 

SIO 

OOOJO 

05.54 

32.53 

25.54 

00. 

.044 

1472.4 

on 

00022 

05.2  4 

32.641 

25.96 

1469.5 

STD 

0003  0 

02.65 

32.84 

26.22 

00 

.063 

1456.7 

06S 

00030 

0^.42 

32.840 

26.23 

1457.7 

OBS 

0003<> 

00.43 

32.73b 

26.28 

1448.7 

on 

00038 

-    ..05 

53.006 

26.56 

1442.1 

DBS 

oao<.3 

-      1.4C 

33.134 

26.66 

1440.7 

STj 

C0050 

-    1.42 

33.15 

26.69 

00 

.055 

1440.9 

OoS 

000S3 

-    1.35 

33.160 

26.70 

1441.1 

OSS 

000O3 

-    0.72 

33.353 

20.6  3 

1444.7 

oas 

00061. 

-    0.22 

33.490 

26.92 

1447.3 

OBS 

OOOoB 

0..3d 

33.757 

27.06 

1455.9 

DBS 

00072 

03.01 

33.535 

27.06 

1462.4 

STO 

00073 

03.40 

34.00 

27.07 

00. 

.125 

1464.5 

DBS 

00076 

03.58 

34.020 

27.07 

1465.0 

OBS 

00063 

03.2  7 

33.555 

27.08 

1463.8 

OBS 

00067 

04.53 

34.235 

27.14 

1465.5 

STO 

00100 

06.22 

34.47 

27.13 

00. 

.145 

1476.5 

3B$ 

00102 

06.42 

34.459 

27.12 

1477.8 

OBS 

0011« 

06.54 

34.500 

27.11 

1478.5 

STJ 

00125 

06.29 

34.50 

27.14 

00. 

.173 

1477.0 

OBS 

00125 

0e.2t 

34.505 

27.15 

1477.6 

OBS 

00140 

06.37 

34.503 

27.13 

.476.2 

OBS 

OOli.t 

06.14 

34.460 

27.13 

1477.3 

SIO 

00130 

05.50 

34.48 

27.17 

00 

.196 

14  76.0 

QSS 

00132 

05.56 

34.497 

27.18 

1476.8 

DBS 

00136 

05.58 

34.532 

27.21 

1476.9 

JBS 

00159 

06.20 

34.570 

27.21 

1477.9 

OBS 

00182 

06.12 

34.557 

27.21 

1478.0 

OBS 

0015* 

03.61 

34.500 

27.23 

1476.0 

STO 

002  00 

04.91 

34.39 

27.22 

00. 

.242 

1473.1 

06S 

00201 

0-.57 

J4.360 

27.24 

1471.7 

sas 

00203 

03.66 

34.320 

27.30 

1467.9 

OeS 

00220 

0..51 

34.57  0 

2/. 41 

1472.0 

DBS 

002;". 

04.70 

34.580 

21.40 

1472.9 

OBS 

00228 

03.12 

34.665 

2;. 42 

1474.8 

SIO 

00250 

09.36 

34.71 

2  7.42 

00, 

,.81 

1476.2 

OoS 

00251 

03.37 

34.713 

27.43 

1476.3 

UBS 

0J256 

03.29 

34.OS0 

27.42 

1476.0 

33S 

00277 

05.04    P 

34.718 

.;;.470 

ici 

00285 

05.24    P 

34.75   P 

^(.470 

OBS 

00^53 

04.48 

34.590 

Jf.45    • 

1473.1 

CiS 

00257 

0,.28 

34.49    P 

27.;70« 

STO 

OOS  00 

03.78 

34.55 

27.46 

00. 

.315 

1470.3 

DBS 

00300 

03.69 

34.48    P 

27.430* 

OBS 

003  04 

03.45 

34.40    P 

27.3o0« 

DBS 

00308 

03.20 

34.523 

27.51 

1467.9 

OBS 

00335 

03.84    P 

34.535 

27.45J» 

OBS 

00338 

03.22 

34.45    P 

27.450 

OoS 

00342 

02.58 

34.500 

27.51 

1467.5 

OBS 

00330 

03.02 

34.563 

2  7.56 

1467.5 

OBS 

00373 

03.35 

34.623 

27.57 

1469.7 

STO 

004  00 

03.97 

34.74 

27.61 

00. 

,373 

1473.0 

OBS 

00403 

04.05 

34.745 

27.60 

1473.4 

OBS 

00418 

03.78 

34.713 

27.60 

1472.4 

OBS 

00453 

04.03 

34.640 

27.68 

1474.2 

STO 

00500 

04.03 

34.86 

27.69 

00. 

42  3 

1475.0 

OBS 

00502 

04.03 

34.860 

27.69 

1475.1 

oes 

00552 

04.10 

34.860 

27.69 

1476.2 

OBS 

00563 

04.02 

34.B57 

27.65 

1476.0 

OBS 

00567 

03.55    P 

34.660 

27.740 

OBS 

00571 

04.  Oo 

34.660 

27.69    • 

1476.3 

STO 

00600 

04.03 

J4.B9 

27.72 

00. 

46b 

1476.7 

OBS 

00601 

04.03 

34.890 

27.72 

1476.8 

OBS 

00635 

03, a? 

34.910 

27.75 

1476.7 

OBS 

00635 

03.49    P 

34.510 

27.790 

OBS 

00643 

03.33    P 

34.520 

27.750 

OBS 

00647 

03.32    P 

34.910 

27.800 

INST    STO   RECORDER  TEN   ib    1306 

TRACE    DIR  0  5    SjuaRE       2 

DURATION  2    SOjARE    28 

ORK    Oil   375  1    SQUARE    38 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


CAaTNUi^/T  lie 

lvlTtp 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SH.MA-T 

DTN 

JP7M 

SNO    V£ 

DBS 

OOaSI 

0^.  jd 

P 

3'.. 915 

'27.800 

06S 

0J6Se 

0<>.01 

34.520 

2T.74  • 

1477.7 

oes 

QObtt 

0-.03 

SI.SSO 

27.75 

1477.9 

oes 

00610 

03.67 

P 

34.527 

27.780 

oes 

00677 

03. 9B 

34.520 

27.75    • 

1477.9 

DBS 

006B1 

03.  6« 

P 

34.520 

27.760 

ObS 

006ef 

04.08 

34.935 

27.75    • 

1478.3 

STD 

00700 

0«.05 

34.93 

27.75 

00 

512 

1478.5 

06$ 

007  00 

03.73 

p 

34.930 

27.780 

3ii 

0070- 

03.53 

P 

34.510 

27.780 

06  S 

00708 

0<..02 

34.510 

27.73    • 

1478.5 

oes 

00711 

03.35 

P 

34.910 

27.aos 

ObS 

00713 

0-..06 

3-. 910 

r7.73   • 

1478.9 

OSS 

UJ7K 

03 .6: 

p 

j,.->25 

27.790 

DBS 

037i3 

0...0. 

3... 530 

2  7.75    • 

1476.9 

08  S 

00727 

03. ".2 

p 

34.530 

27.810 

oes 

OJ751 

0<..0J 

34.915 

27.74   • 

1478.8 

oes 

0073". 

03.9  6 

34.520 

27.75 

1478.7 

oes 

00736 

03. 2» 

P 

34.917 

27.810 

OBS 

00  7>.e 

03.5  3 

34.530 

27.76    • 

1478.6 

oes 

00760 

03.52 

34.525 

2  7.76 

1478.8 

08S 

00795 

0^.6.. 

34.934 

27.77 

1475.2 

oes 

0075! 

03.  ".e 

P 

34.932 

27.810 

SID 

OOSOJ 

03.86 

34.93 

27.77    • 

00 

554 

1475.4 

oes 

00803 

03.95 

P 

34.937 

27.76  0 

oes 

00S22 

03.79 

P 

34.533 

27.780 

oes 

00826 

03.55 

54.920 

27.75    • 

1460.2 

OBS 

00B32 

03.9  2 

34.940 

27.77 

1460.5 

SIO 

00900 

03.69 

34.94 

27.77 

00 

55  5 

1481.2 

aes 

0050^ 

03.89 

34.535 

27.77 

1461.2 

oes 

00951 

03.83 

34.930 

27.77 

1461.8 

oes 

00955 

03.76 

34.530 

27.77 

1481.6 

OSS 

00959 

05.5". 

P 

34.530 

27.800 

oes 

00963 

J3.83 

34.5ji0 

27.77    • 

14  62.0 

SIO 

01000 

03.86 

34.52 

27.76 

00 

635 

1482.7 

oes 

OlOJl 

03.66 

34.917 

27.76 

1482.7 

OBS 

01012 

03.86 

34.910 

27.75 

1482.5 

oes 

ai02« 

03.66 

34.910 

27.75 

1483.1 

SIO 

01100 

03.88 

34.92 

27.75 

00 

664 

14B4.5 

oes 

01100 

03.66 

34.517 

27.75 

1464.5 

SIO 

012  00 

03.63 

34.92 

27.76 

00 

72  9 

1485.9 

DBS 

01203 

03.83 

34.915 

27.76 

1486.0 

OBS 

01225 

03.80 

34.914 

27.76 

»•••< 

•  ••• 

1486.2 

• 

P04      TOT    P 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  19T3.— Continued 


iTtTlOf)         Bulk 


MflO      j;      tiJi 
CONSIC  Jl«5 


TEA* 

l«jj 

tOTOP    33269            61 R 

TEMP         13.2 

DID    HOT    PEii            KlNO-OIlt    24 

INST    STD  HECOIDEII 

TEN   SO    130t 

i<3«Th      06 

SHIP  EV 

nET 

Bute        13.2 

00 

0        0             allD-SPD   10 

TRACE    OIR                     0 

5    SUJARE       2 

0/IT 

It 

OITA  USE 

1           BAIUMETIt    1036.3 

SEA 

HIND-FO« 

DURATION 

2   SOJARE    28 

HOlM 

1«.9 

IIEA 

05           ClOUO   T/A 

CL/TR                            MUTHED      X4 

0*10-011   310 

1    SOUARE    36 

1»IT»» 

OIPIH 

TEKP 

SAL 

SI5MA-T 

OTNDPTM 

SNO  VEi     Oxro           PD4 

TOT    P        NOi        N03 

5103        PH 

iio 

33300 

13. e2 

33.33 

25.53 

03.030 

l49i.2 

OIS 

00303 

10.12 

33.331 

25.53 

1491.3 

OlS 

03337 

39.66 

33.367 

25.75 

1407.2 

»I0 

00310 

09.69 

33.56 

25.93 

00.323 

1467.6 

0«S 

30311 

39.69 

33.657 

25.96 

1467.7 

OiS 

0301S 

09.56 

33.657 

26.15 

1467.6 

ots 

03319 

11.19 

36.263 

26.20 

1496.0 

(TO 

030<0 

11.36 

36.32 

26.23 

30.U4J 

»494.7 

oes 

00022 

11.66 

36.620 

26.22 

1495.9 

ObS 

3332« 

11.12 

36.562 

26.29 

1496.7 

JtO 

03033 

11.65 

36.53 

26.29 

00.06  0 

1496.1 

ots 

OODJD 

11.57 

36.690 

26.29 

1495.6 

oes 

03341 

05.76 

33.576 

26.61 

1472.9 

DBS 

OOOoS 

06.51 

33.690 

26.71 

1466.0 

oes 

330«« 

36.62 

33.961 

26.69 

1469.7 

STD 

00390 

05.10 

36.01 

26.90 

00.090 

1470.9 

oes 

00057 

06.11 

36.350 

26.95 

1476.4 

oes 

03363 

35.97 

36.253 

26.97 

1*74.9 

DBS 

03361 

05.26 

36.167 

27.01 

1472.1 

DBS 

03372 

35.32 

36.166 

27.00 

1472.4 

sto 

03075 

05.17 

36.17 

27.02 

00. 1 1 7 

1471.9 

DBS 

00076 

35.13 

36.166 

27.02 

1471.7 

OBS 

a03«9 

06.17 

36.660 

27.11 

1476.6 

STO 

03100 

06.29 

36.66 

27.11 

00.143 

1477.2 

oes 

03132 

06.56 

36.533 

27.11 

1476.3 

DBS 

0011« 

06.12 

36.562 

27.12 

1479.6 

SIO 

00125 

06.25 

36.66 

27.12 

00.167 

1477.4 

OIS 

30125 

06.23 

36.663 

27.12 

1477.3 

OBS 

OOUI 

05. ei 

36.695 

27.20 

1476.1 

STD 

00150 

35.97 

36.53 

27.21 

33.191 

1476.6 

OBS 

00152 

06.23 

36.9B0 

27.22 

1677.6 

oas 

30167 

07.56 

36.626 

27.22 

1663.6 

OBS 

00175 

06.97 

36.725 

27.23 

1461.4 

ots 

00112 

07.06 

36.723 

27.21 

1461.9 

ots 

001  «e 

36.19 

36.733 

27.22 

1461.3 

STO 

30200 

06.62 

36.62 

27.22 

00.235 

1479.5 

OBS 

00231 

06.11 

36.573 

27.22 

1476.3 

OBS 

00239 

35.97 

36.560 

27.25 

1*77.6 

oes 

00221 

05.11 

34.512 

27.29 

1474.9 

OBS 

03239 

35.17 

34.554 

27.32 

1475.1 

oes 

302«3 

04.92 

34.49  5 

27.31 

1474.0 

STO 

00253 

06.93 

34.56 

27.36 

00.276 

147*  .2 

DBS 

33251 

06.93 

34.574 

27.37 

1474.3 

36S 

30277 

05.33 

34.720 

27.44 

1476.6 

STO 

03333 

35.33 

34.66 

27.44 

03.312 

1475.7 

3BS 

03  333 

35.32 

J4.t75 

27.44 

1475. 6 

oes 

03>12 

06.6  3 

34.697 

27.46 

1475.3 

:;is 

33^16 

35.3.. 

J-.716 

.7.47 

I47e  .3 

Cui 

0C353 

05.13 

34.dOJ 

27.53 

1476.9 

OBS 

00357 

06.99 

36.763 

27.52 

14  76.6 

OBS 

00365 

05. 2j 

36.677 

27.57 

1477.6 

oes 

00373 

05.27 

34.664 

27.56 

1476.1 

oes 

03313 

d6.ee 

34.615 

27.56 

1476.5 

OBS 

003  It 

06.71 

34.620 

27.58 

1476.2 

OBS 

03392 

35.11 

34.930 

27.63 

1477.6 

OBS 

00395 

05.01 

34.925 

27.64 

1477.5 

STO 

00<iOO 

05.11 

34.93 

27.63 

00.373 

1477.9 

OBS 

03633 

35.11 

34.930 

27.62 

1476.3 

OBS 

00653 

03.  IB 

34.910 

27.60 

1479.1 

STD 

00533 

06.95 

34.9  3 

27.65 

00.425 

14  79.3 

OIS 

00532 

06.96 

34.930 

27.65 

1479.0 

Ots 

00S4e 

06.72 

34.92  0 

27.67 

1476.6 

Ots 

30552 

06.56 

34.912 

27.66 

1476.2 

STO 

03600 

06.60 

34.93 

27.69 

00.474 

1479.2 

Ots 

33601 

36.63 

34.950 

27.69 

1479.2 

Ots 

03651 

06.56 

34.930 

27.69 

1479.6 

"" 

ots 

03666 

36.37 

34.920 

27.70 

1479.3 

Ots 

33611 

36.33 

J6.910 

27.70 

1479.4 

STO 

00700 

06.25 

34.91 

27.71 

30.522 

1479.3 

Ots 

30703 

06.25 

34.910 

27.71 

1479.3 

Ots 

00753 

06.33 

34.920 

27.71 

1460.5 

ots 

03776 

06.21 

34.910 

27.71 

1460.4 

STO 

03133 

36.31 

34.9  2 

27.71 

00.569 

1461.3 

ots 

00B33 

06.32 

34.926 

27.71 

1461.4 

OIS 

03152 

06. 2o 

34.930 

27.72 

1401  .* 

STO 

03930 

06.23 

34.91 

27.72 

00.617 

1462.5 

OIS 

00902 

06.17 

34.910 

27.72 

1462.4 

OIS 

00913 

03.99 

34.917 

27.76 

1461.6 

ots 

03917 

06.17 

34.920 

27.73 

1462.6 

OBS 

00951 

06.15 

34.923 

27.73 

1463.1 

OSS 

03970 

03.99 

34.910 

27.74 

1462.6 

STO 

01300 

06.06 

34.91 

27.73 

00.664 

1463.5 

OBS 

01331 

06.06 

34.910 

27.73 

14  83.6 

STO 

01100 

03.19 

34.43 

2  7.7c 

00.710 

140*. 5 

3SS 

01100 

03.  a9 

34.933 

27.76 

1*64.5 

0>S 

011*5 

03.77 

34.926 

27.77 

1*0*. 8 

STD 

01200 

03. ei 

34.93 

27.77 

00.754 

1*65.9 

:3S 

312J3 

03. el 

34.933 

27.77 

l*d5  .9 

OBS 

3122J 

03.79 

34.9^3 

27.77 

l«at.,2 

■ 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jvme-14  July  1973.— Continued 


STATION 


«ifID      j1 

d; 

:  33 

>£H     li7i 

flOTJP    oj3i) 

COSSU 

3. 

.  ■»€ 

HOsTn     gc 

SHIP    III 

liT           .3 

-i. 

,^N 

DiV           Zt 

otTt  use     1 

LOm      J«i 

Oi. 

,im 

HOjD    il.S 

tkti.             Oi 

tin  t;ip       l,.i 
het  auie      !■•.: 

(AROhETR    10J3.« 
CLbJO    t/> 


OIR    hG 
00      0 
SEi 
CL/TR 


^JiWO-GIR  3..  INST    SI:j   RECOROck  T-K    ij    .3je 

dINO-SPIj  OS  TRACE    OIR  b  5    SUJAkc       2 

KlNO-FDR  DURATION  i    tSUARE    28 

HEATHER  ««  Mli    Oil   381  1    (SUARE    31 


CASTNUN/TIkE      LVLTTt'         DEfIn 


STO 
OdS 
OBS 

STO 
OiS 
OdS 

STO 
JBS 

STO 
OBS 
OSS 

oes 

DBS 
DBS 
OoS 

STO 
DBS 
DBS 
DBS 
DBS 

STD 
DBS 
DBS 
DBS 

STO 
DBS 
06S 
03S 
Del 
wbS 
DBS 

STO 
DBS 
DBS 
DBS 
DBS 
DBS 

STC 
DBS 
DBS 
DBS 
CBS 
DBS 

STD 
DBS 
DBS 
DBS 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 
DBS 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
DBS 
DBS 
DBS 

STO 
OcS 
33S 
OBS 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 

STu 
OBS 
DBS 

STC 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 


000  33 
00033 
000J7 
00313 
00011 
00015 
03323 
03022 
03033 
03030 
0303« 
0003B 
0001.1 
03045 
OOOsS 
03350 
00053 
00057 
OOOeO 
00072 
00075 
00076 
000B7 
03095 
00103 
33132 
3310B 
00110 
031K. 
3311B 
00121 
00125 
00125 
33133 
00137 
331<i« 
001<iB 

001  5u 
00152 
00175 
3017B 
OOiBb 
OOl^o 

002  33 
00201 

002  0« 
3322B 
03250 
00251 
032et 
0027<. 

oo:77 

003  00 
003  00 
00353 
33373 
333S2 
00400 
00433 
00415 
03434 
00445 
00449 
33453 
00533 
03532 
00552 
OObOO 
33631 
001  U 
00651 

Cw730 
03733 
03757 
03761 
00B33 
00B03 
00B56 
03B79 
00903 
03913 
03926 
01000 
01016 
01020 
01 103 
01103 
012  03 
01233 
01229 


i3.o4 
U.04 
12.64 
12.31 
12.13 
11.66 
11.50 

ll.  36 

13.86 
13.83 
13.61 
10.03 
OB. 93 
07.64 
0O.67 
0O.64 
06.42 
05.28 
06.17 
05.93 
05.12 
04.  B6 
04.46 
05.45 
35.31 
35.23 
03.54 

06.11 

06.2  3 
06.57 
07.17 
07.26 
07.29 
37.63 
07.79 
07.26 
07.16 
07.33 
07.52 
07.44 
06.74 

06.5  7 
05.66 
05.66 
05.66 
05.61 
05.76 
05.63 
05.63 
05.43 
05.76 
35.74 
05.61 
03.63 
04.97 
35.43 
05.53 

35.21 

05.16 

05.43 

05.39 

05.65 

05.67 

05.46 

05.45 

05.19 

05.39 

05.36 

0>.91 

0-..9J 

J-..61 

u...e'i 

34.7c 

04.75 

0-..54 

04.54 

04.54 

04.44 

04.14 

04.12 

0'..2  7    I 

3>.3'.    I 

04.03 

04.31 

04.02 

03.95 

03.9  5 

03.  ad 

03.66 

03.6  5 


33.632 
34.395 

34.33 

34.316 

34.366 

34.37 

34.366 

34.33 

34.324 

34.262 

34.142 

33.537 

33.914 

33.971 

33.99 

34.033 

33.699 

34.230 

34.240 

34.13 

34.089 

34.057 

34.250 

34.26 

34.256 

34.350 

34.473 

34.520 

34.563 

34.710 

34.73 

34.730 

34.825 

34.610 

3...733 

34.720 

34.77 

34.635 

34.620 

34.730 

34.690 

34.560 

34.56 

34.585 

34.550 

34.685 

34.72 

34.716 

34.670 

34.737 

34.700 

34.71 

34.70O 

34.703 

34.677 

34.920 

34.66 

34.653 

34.670 

34.915 

34.993 

35.057 

35.367 

35.06 

35.355 

35.346 

35.05 

35.353 

33.020 

35.US6 

35. J6J 

55.050 

33.  0'*4 

35.015 

35.02 

35.025 

35.017 

34.970 

34.96 

35.31    f 

35.01    C 

34.94 

34.940 

34.940 

34.94 

34.936 

34.93 

34.933 

3'.. 940 


SIGNA-T 

25.22 

25.22 

26.01 

26.03 

2  6.05 

26.16 

26.21 

26.24 

26.33 

<6.30 

26.29 

26.30 

(6.32 

26.50 

26.6  7 

26.69 

26.76 

26.79 

20.94 

26.96 

26.99 

26.99 

27.31 

2  7.05 

27.07 

27.06 

27.12 

27.14 

27.17 

:7.17 

27.19 

27.19 

27.19 

27.16 

27.16 

27.17 

27.19 

27.21 

27.24 

27.24 

27.24 

27.25 

2  7.26 

27.26 

27.26 

27.27 

2  7.36 

27.37 

27.37 

27.36 

27.37 

27.37 

27.39 

27.39 

27.46 

27.55 

27.57 

27.65 

27.55 

27.67 

27.68 

27.64 

27.66 

27.67 

27.69 

27.65 

27.71 

27.73 

27.73 

27.72 

27.75 

.7.76 

2  7.7o 

.7.76 

2  7.76 

2  7.76 

27.77 

27.77 

27.77 

27.77 

27.76 

27.790 

27.760 

27.76 

2  7.  76 

2  7.76 

2  7.76 

27.76 

27.77 

27.77 

27.76 


SNO    VEL       0>rG 

1531.3 
1531.4 
1499.0 
1497.9 
1497.2 
1455.6 
1495.3 
1494.6 
1493.1 
1493.0 
1492.2 
1490.0 
1465.8 
1483.9 
1477.2 
1477.1 
1  4  76  .  4 
1471.6 
1475.7 
1475.0 
J471  .6 
1470.5 
1469.0 
1473.4 
14  72.9 
1 4  72  .  7 
1474.1 
14  76.6 
1»77.2 
1478.7 
1461  .3 
1481.8 
1461.9 
1484.2 
1464.1 
146^.1 
1481.8 
14  8^.5 
1463.4 
1403.4 
1483.6 
14BO.0 
1477.3 
1477.3 
i.77.3 
1476.3 
1477.4 
1476.1 
1478.2 
1476.7 
1476.2 
1476.2 
1476.0 
1476.3 
14  76.3 
1476.7 
1475.4 
1476.5 
1476.3 
147B.3 
1479.7 
1479.9 
1481.1 
1461.3 
1481.2 
1461.2 
1481.0 
1461.4 
1461.3 
14  60.6 
1461  .4 
1432.2 
1-62.2 
1432.6 
1462.6 
14B1.7 
1462. 1 
1462.4 
1482.9 
1461.9 
1462.2 


14B3.4 
1463.6 
1463.6 
1464.8 
1464.8 
1466.. 2 
1466.2 
1466.5 


P34      TOT    P         N02 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun^l4  July  1973.— Continued 


NODC  STiTION         0>rjk 


CONSeC  91 «7 

LONG      J«>    <>S.U 


CiSTNjN/TJnE     lvlTVP 


YE»il 

Jili 

BOTOP    03e 

190            tin 

TEMP        14.9 

DIR   MOT    PER          alND-DIR   22           INST    STD  KECOROER 

TEN    SO    1306 

■  JilTM      06 

SMiP   Ev 

KEI 

euLe       14. t 

00 

0        X              ultO-SPO   06           TRICE    DIR                     0 

6    SUUtRE       2 

Oil 

27 

0«I<    USE 

1            BiBOMEIK    1034.0 

SE< 

KIND-FOR                    DURATION 

2    SgutRE    26 

MOJO 

iO.O 

ADEi 

05           CLOUD    I/l 

Ct/TR 

KEITHER     «4          ORU   fill  362 

1   SbJtRE   37 

.•iTtP 

OCPIn 

lEHP 

S>L 

SIO>l«-I 

OrNOPTH 

SND    VEL       OirO              P04      TOT    t         N02         N03 

SI03       PH 

sto 

0J3J0 

14.22 

34.02 

25.40 

00.000 

1 5  03  .  7 

Oti 

OO003 

1-.22 

34.017 

25.40 

1503.7 

Oti 

OOOJ? 

14.17 

34.010 

25.41 

1503.6 

STO 

JJOIO 

13.23 

33.92 

26.53 

00.02  5 

1500.4 

OBS 

00011 

12.82 

33.160 

25.57 

1499.0 

oes 

00J15 

12.24 

34.311 

26.03 

1457.7 

3dS 

00015 

12. 2j 

34.J99 

26.10 

1447.8 

STJ 

j;j20 

K.16 

34.39 

2o.lO 

00.047 

1 4  s  7-.  6 

OeS 

03J2i 

12.02 

34.386 

26.13 

1457.1 

3I.S 

1,^:26 

11.47 

34.445 

.6.16 

1457.1 

SIO 

OJOaO 

11.73 

34.44 

•6.22 

00.066 

1456.3 

Cij 

ooc;o 

.1.72 

34.H35 

ic.22 

l.,56.3 

OSS 

00034 

11.79 

34.522 

26.26 

1496.7 

oas 

000-.1 

10.82 

34.339 

26.31 

1453.2 

OBS 

OOO-tS 

10.83 

34.370 

26.34 

1493.3 

OBS 

0004; 

07.83 

33.817 

26.35 

1481.5 

STD 

oooso 

07.72 

33.52 

26.49 

00.100 

1481.3 

OBS 

00053 

07.47 

34.400 

26.90 

1481.0 

oes 

00057 

08.15 

34.510 

26.89 

1463.8 

OBS 

OOOoO 

09. .;7 

34.740 

26.69 

1486.4 

OBS 

oooea 

08.91 

34.710 

26.93 

1487.1 

SIO 

00075 

07.98 

34.52 

26.92 

00,134 

1483.5 

OBS 

00076 

07.69 

34.507 

26.92 

1483.1 

OBS 

00083 

07,80 

34.500 

26.93 

1482,4 

OBS 

00087 

07.28 

34.505 

27.01 

1480,9 

OBS 

0005S 

07. 3» 

34.570 

27.06 

1481.3 

STO 

00100 

07.46 

34.61 

27.07 

00.161 

1462,0 

oes 

00102 

07. B3 

34.700 

27.08 

1483,6 

STi. 

00125 

07.74 

34.69 

27.09 

00.186 

1483,6 

oes 

00125 

07.74 

34.690 

27.09 

1483,6 

OBS 

30 IM 

07.62 

34.696 

27.11 

1463,4 

STO 

00150 

06.88 

34.55 

27.10 

00.211 

1480,6 

DBS 

00152 

06. b7 

34.507 

27.10 

1479,6 

OBS 

00159 

06.43 

34.480 

27.11 

1476.7 

OBS 

00163 

06.67 

34.513 

27.10 

1474.8 

OBS 

00175 

06.21 

34.527 

27.17 

1476.2 

OBS 

OOITB 

06.2  7 

34.535 

27.17 

1478.5 

OBS 

00182 

05.65 

34.465 

27.19 

1476.8 

SIO 

002  JO 

05.64 

34.50 

27.22 

00.268 

1476.3 

DBS 

00201 

05.63 

34.502 

27.23 

1476.2 

OBS 

002»3 

05.7  7 

34.573 

27.27 

1477.6 

SIO 

00250 

05.69 

34.63 

27.32 

00.300 

1477.4 

OBS 

00251 

06.67 

34.638 

27.33 

1477.4 

OBS 

0025S 

06.30 

34.720 

27,31 

1460.2 

OBS 

0027't 

06.26 

34.735 

27,33 

1480.4 

OBS 

00277 

06.16 

34.717 

27,33 

1474.9 

STD 

00300 

05.96 

34.70 

27,34 

00.340 

1479.5 

OBS 

00300 

05.65 

34.645 

27,35 

1479.0 

OBS 

0030<> 

05.23 

34.650 

27,39 

1476.5 

OBS 

00312 

05.30 

34.660 

27.41 

1477.0 

JBS 

003K 

04.9  7 

34.665 

27.43 

14  75,7 

JBS 

00327 

05.60 

34.752 

27,43 

147»,5 

OBS 

00335 

J5.47 

34.606 

27,42 

1480.2 

OBS 

0J346 

05.66 

34.616 

27,47 

1479.2 

OBS 

00357 

05.14 

34.720 

27, 4o 

1477.1 

STO 

00400 

05.70 

34.92 

27.55 

00.409 

1480.3 

3as 

00403 

05.73 

34.926 

27.55 

14B0.5 

OBS 

00426 

05.64 

34.930 

2  7.54 

1481.4 

OBS 

00434 

05.42 

34,517 

27.56 

1474.8 

OBS 

00456 

05.16 

34.877 

27. 5B 

1479.0 

STO 

00500 

05.12 

34.89 

27.60 

00.46  7 

1479.6 

OBS 

005B6 

05.03 

34.930 

27.64 

1480.7 

STO 

006J0 

05.07 

34.96 

27.66 

00.521 

1481.1 

OBS 

00601 

05.07 

34.960 

27,66 

1481.2 

STO 

00700 

04.77 

34.96 

27,69 

00.571 

1481.6 

OBS 

00700 

04.77 

34.960 

27.69 

1481.6                                                                                       

OBS 

00727 

04.71 

34.930 

27.67 

1481.7 

OBS 

00750 

0-.51 

34.940 

27.70 

1481.3 

SID 

00800 

04.31 

34.91 

27.70 

00.620 

1481.2 

OBS 

00B03 

04.30 

34.910 

27,70 

1481.3 

OBS 

00852 

04.25 

34.910 

27.71 

1481.9 

SID 

OO400 

04.18 

34.91 

27.72 

00.668 

1482.4 

DBS 

00«02 

04.17 

34.910 

27.72 

1482.4 

OBS 

00951 

04.03 

34.930 

27,75 

1482.6 

SID 

01000 

04.02 

34.93 

27,75 

00.715 

1483.4 

OBS 

01001 

04.02 

34.927 

27,75 

1483.4 

SID 

01100 

03.9  7 

34.92 

27,75 

00.760 

1484.9 

OBS 

01104 

03.9  7 

34.922 

27,76 

14B4.9 

SID 

012  00 

03.87 

34.43 

27,77 

00.606 

.4l».l 

oes 

01203 

03.87 

34.930 

27,77 

1466.2 

OBS 

01237 

03.83 

34.930 

27,77 

1486.6 

• 
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Table  III.     Observed  oeeanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    0 

IOC         SI 

r  A  T  1  0 

N         DAT 

A 

(EFIC      jl      «335 

»E»< 

l<7i 

BOIOP     03o 

66             lie 

TEMP         14. 

■  i          OK 

HOT    PER 

MlNO-OIR 

24 

CONSEC             m> 

MONTH      06 

SHIP    EV 

MET 

BULB          14. 

.8             00 

0         X 

HIND-SPO 

08 

L«T           «3   kl.IN 

0»» 

27 

0*T<   USE 

1           BAKOKEIR   1033. 

.9            SEA 

UINO-FOa 

lOfiG      J«7   21.  M 

HOua 

J2.2 

tRtt 

05           CLOUO    T/A 

CL/IH 

■EITHER 

X4 

CtSTNUM/llKE 

IVLTTP 

OSPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OINOPTm 

SMO    VEL 

OAIO 

PD' 

sto 

OOOOJ 

13.05 

32.80 

24.70 

00.000 

1496.3 

ii.i 

oes 

00003 

13.05 

32.803 

24.70 

1498.4 

06  S 

00007 

11.51 

32 . 94  0 

25.09 

1453.5 

STO 

00013 

11.88 

35.29 

25.31 

00.03  0 

1495.1 

OBS 

00011 

12. iO 

33.446 

25.38 

1496.0 

06S 

00015 

12.61 

33.670 

25.42 

1496.8 

ots 

00019 

12.82 

33.673 

25.42 

149&.9 

$10 

OO020 

12.64 

33.63 

25.43 

00.056 

1498.3 

oes 

00022 

11.70 

33.604 

25.58 

1495.0 

OSS 

00026 

09.42 

33.764 

26.10 

1487.1 

SID 

00030 

08. 3a 

33.80 

26.29 

00.077 

1463.3 

Oti 

00030 

08.30 

33.813 

26.32 

1483.0 

0>S 

00034 

06.22 

34.000 

26.48 

1463.0 

OdS 

00036 

07.51 

33.953 

26.54 

1.80.3 

06S 

OOOdl 

07.83 

34.500 

26.93 

1482.3 

oes 

00045 

11.80 

35.373 

26.94 

1498.0 

STO 

00050 

11.81 

35.37 

26.93 

00.106 

1498.1 

DBS 

00053 

11.62 

35.370 

26.53 

1498.2 

OBS 

0006  0 

11.14 

35.200 

26.92 

1495.7 

oes 

00064 

11.11 

35.192 

26.92 

1495.7 

OBS 

00072 

10.51 

35.067 

26.95 

J492.5 

STu 

00075 

09.76 

34.94 

26.96 

00.135 

1450.7 

3BS 

00076 

09.59 

34.897 

26.96 

1490.0 

OBS 

00074 

09.44 

34.865 

26.96 

1489.5 

OBS 

00063 

0..06 

34.830 

26.95 

1488.2 

DBS 

00067 

06.36 

34.685 

26.99 

1485.3 

OBS 

OOOSl 

06.29 

34.699 

27.01 

1485.1 

OBS 

00095 

06.11 

34.340 

2  7.04 

1476.2 

STO 

00100 

06.12 

34.34 

27.04 

00.162 

1476.3 

OBS 

00102 

06.12 

34.343 

27.04 

1476.4 

STO 

001 2  S 

06.56 

34.49 

27.10 

00.187 

1478.7 

OBS 

00125 

06. 5B 

34.498 

27.10 

1478.8 

OBS 

00137 

06.96 

34.605 

27.13 

1480.6 

SIC 

00150 

07.13 

34.65 

27.14 

00.211 

1481.6 

OBS 

00156 

07. »j 

34.667 

27.15 

1482.1 

OBS 

00175 

07.59 

34.715 

27.13 

1483.8 

OoS 

00162 

07.42 

34.713 

27.15 

1483.3 

3b  S 

001  So 

06.73 

34.585 

27.15 

1460.7 

STO 

OO.'OO 

06.71 

34.58 

27.16 

00.259 

1460.6 

OdS 

oo.-'oi 

06.69 

i...576 

27.15 

1.00.6 

Ooi 

00.''2  0 

06.26 

34.583 

.7.21 

1474.2 

OoS 

00.' 3^ 

07.76 

34.910 

..7.26 

1463.7 

Oii 

002ao 

07.68 

34.V40 

2  7.26 

1406.3 

STO 

00253 

07.67 

J4.82 

2  7.20   • 

00.306 

1.B5.5 

o;$ 

OOPio 

07.11 

34.757 

27  .;>3 

140J.4 

09S 

00262 

C6.77 

34.734 

27.26 

1462.1 

OBS 

00277 

06.45 

34.708 

27.28 

1481.1 

STO 

003  00 

06.35 

34.84 

27.40 

00.347 

1481.2 

OBS 

00300 

06.35 

34.846 

27.41 

1431.2 

OBS 

0036  1 

Oe.46 

34.920 

27.46 

1482.8 

OaS 

00365 

06.43 

34.910 

27.45 

1482.7 

DBS 

0036S 

05.83 

34.833 

27.46 

1480.2 

OBS 

00364 

05.79 

34.870 

27.50 

1480.4 

STO 

00400 

05.76 

34.93 

27.55 

00.414 

14B0.6 

OBS 

00403 

05.76 

34.930 

27.55 

1480.6 

OBS 

00407 

05.77 

34.425 

27.54 

1480.6 

OBS 

00411 

05.54 

34.880 

27.64 

1475.8 

OBS 

J0441 

05.7  7 

34.925 

<7.64 

1481.3 

DBS 

00445 

05.97 

34.440 

27.53 

1462.3 

OBS 

00456 

03.97 

34.910 

27.51 

1482.4 

STO 

00500 

05.55 

34.93 

27.58 

00.473 

1481.4 

OBS 

00502 

05.53 

34.935 

27.58 

1481.4 

STO 

00600 

05.37 

34.99 

2  7.64 

00.524 

1462.4 

OBS 

00601 

05.37 

34.990 

27.64 

1482.4 

STO 

00700 

05.00 

34.92 

27.63 

00.583 

1482.4 

OBS 

00708 

04.96 

34.910 

27.63 

1482.4 

OSS 

007S7 

04.69 

34.940 

27.68 

1482.2 

STO 

lOSOO 

04.60 

34.94 

27.70 

00.636 

1482.5 

OBS 

00833 

04.59 

34.940 

27.70 

1462.5 

OBS 

00852 

04.44 

34.933 

27.71 

1462.7 

STO 

OOfOO 

04.40 

34.94 

27.72 

00.685 

1403.3 

OBS 

00«02 

04.40 

34.940 

27.72 

1483.4 

OBS 

00951 

04.27 

34.927 

27.72 

1483.6 

STO 

01000 

04.24 

34.92 

27.72 

00.73  3 

1484.3 

OBS 

O.OOI 

04.24 

34.920 

27.72 

1484.3 

ilJ 

01100 

04.16 

34.93 

27.73 

00.762 

1465.7 

OBS 

01100 

04.16 

34.528 

27.73 

1485.7 

OBS 

01195 

03.93 

34.930 

27.76 

1466.3 

OBS 

01199 

04.11 

34.960 

27.76 

1487.1 

STO 

01200 

04.10 

34.96 

27.76 

00.824 

1487.1 

OBS 

01203 

04.08 

34.935 

2  7.75 
•  *••• 

1487. u 

INST    STO  RECOROER  TEN    S^    1306 

TRACE    OIR                     0  i    SyUARE       2 

DURATION  2    SSUARE    26 

ORU^ii   3B3  1   SaotlE    37 


PD4      TOT   P" 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun(^14  July  1973.— Continued 


STATION 


SEFIO      11  ojiJ 

COhSEC  im 

LIT           «3  55. Sm 

LON4      047  it, In 


tut 

1S73 

BOIOP    045 

30            tll< 

TEMP          14.0 

DIP    mGT    P£«            mvD-OIR    25 

HGNTr,       06 

SHIP    EV 

>ET 

BULb         14.0 

00 

0         X               HINO-SPD    Od 

D«T 

J? 

D»H    USE 

1            BidOBETR    1033.3 

SE» 

«IND-fO» 

MOUR 

O'-.i 

Uti 

0  5            ClOoD    I/A 

CL/TP 

nEtlMES      X4 

LVLTTP 

DEPIM 

I£MP 

StL 

SIO"A-I 

DCNOPIM 

ShD    V£l      OxrG             PO' 

$10 

00000 

10. d2 

33.00 

25.27 

00.000 

1450.8 

oes 

00003 

10. B2 

32.497 

25.27 

1450.5 

SID 

00010 

10. OS 

J2.B6 

25.24 

00.02  7 

l48e.l 

OBS 

DuOU 

04. BO 

32.B50 

25.33 

1487.1 

ObS 

00015 

06.82 

32.867 

25.50 

1483.6 

DBS 

00019 

04.02 

32.420 

25.51 

1484.4 

SID 

OOOiJ 

06.41 

32.47 

25.56 

00.053 

14B4.1 

DBS 

0002> 

oa.54 

33.020 

25.65 

1483..  0 

OSS 

000:6 

05.03 

32.403 

..6.03 

1468.8 

Stu 

OOOJO 

03.40 

33.09 

^6.30 

00.073 

1464.4 

DBS 

00030 

03. BO 

33.117 

26.33 

1464.0 

OBS 

00038 

04.13 

33.394 

26.52 

1465.9 

OBS 

000.1 

O4.S6 

33.608 

26.61 

1465.3 

DBS 

00045 

05.16 

33.834 

26.76 

1470.4 

OBS 

000..S 

07.50 

34.453 

26.44 

14B1.1 

STO 

00050 

07.60 

34.47 

26.44 

00.102 

14el.5 

OBS 

00053 

06.  OB 

34.574 

26.55 

1463.6 

OBS 

00057 

06.26 

34.642 

27.01 

1484.5 

OBS 

00  06  0 

06.47 

34.865 

27.04 

1487.4 

OBS 

00064 

04.23 

34.415 

2  7.03 

1488.5 

SID 

00075 

04.23 

34.41 

27.03 

00.130 

148B.7 

OBS 

^0076 

04.23 

34.408 

27.03 

1488.7 

OBS 

00074 

04.22 

34.421 

2  7.04 

1488.7 

OBS 

00045 

OB.  2  4 

34.714 

2  7.04 

1465.0 

SIC 

00100 

OB. 35 

34.74 

27.08 

00.155 

1485.6 

oes 

00102 

06.3  d 

34.808 

27.05 

1485.8 

oes 

00110 

06.34 

34.770 

27.06    » 

1485.7 

SID 

001Z5 

07.7, 

34.72 

27.11 

00.180 

14  82.6 

CBS 

OOU3 

07. 7j 

34.714 

27.11 

14di.6 

STD 

0J15U 

07.42 

3...  63 

27.17 

00.204 

1 4  04  . 4 

OdS 

0D15i 

07.94 

34.827 

27.17 

1485.0 

OBS 

00154 

07.40 

J4.e23 

27.17 

1484.9 

OBS 

0;i7e 

07.51 

34.777 

27.19 

1483.7 

sio 

oc;oo 

07.65 

34.64 

27.22 

00.250 

1484.7 

OBS 

0022s 

07. S5 

34.420 

27.25 

1486. 0 

OSS 

00232 

07.42 

34.833 

27.25 

1484.3 

OBS 

00236 

07.01 

34.777 

27.26 

1482.7 

Sit 

DO250 

06.77 

34.81 

27.32 

00.292 

1482.0 

06S 

00155 

06.71 

34.625 

27.34 

1461.4 

SIC 

003  CO 

07.13 

34.51 

27.35 

00.332 

1484  .4 

OBS 

0030S 

07.21 

34.524 

27.35 

1484.8 

OBS 

00312 

06.46 

34.410 

2?. 37 

1483.4 

OBS 

00316 

06.4  3 

34.910 

27.38 

1483.8 

OBS 

00342 

Oc.02 

34.840 

27.44 

1480.6 

OBS 

00365 

06.62 

34.522 

27.43 

1483.5 

OSS 

00364 

06.2  3 

34.555 

27.49 

1482.0 

OBS 

003Be 

05.75 

34.420 

27.54 

1480.4 

SIC 

00400 

05.  SI 

34.42 

27.54 

00.402 

1480.8 

oes 

00403 

05. B3 

34.925 

2  7.54 

14S0.4 

OBS 

00453 

05.21 

P       34.410 

27.60C 

STO 

00500 

05.61 

34.93 

27.57    • 

00.462 

1481.6 

oes 

00502 

05.6  0 

34.930 

27.57 

1481  .6 

STO 

00600 

05.11 

34.96 

27.65 

00.51S 

1481.3 

oes 

00601 

05.11 

34.960 

27. t5 

1481.3 

STD 

00700 

03.08 

34.94 

27.64 

00.572 

1482.8 

OBS 

00700 

05.06 

35.96    P 

28.45U 

DBS 

007S4 

04.57 

34.930 

27.69    • 

1462.1 

OBS 

00741 

04.51 

34.437 

27.70 

1482.0 

SID 

00  BOO 

04.51 

34.44 

27.70 

00.62  3 

1462.1 

OBS 

00S03 

04.51 

34.440 

27.70 

1482.2 

SID 

00400 

04.43 

34.53 

27.71 

00.672 

1483.4 

OBS 

00532 

04.40 

34.930 

27.71 

1483.4 

OBS 

00451 

04.28 

34.930 

27.72 

1483.7 

SIO 

OiOOO 

04.28 

34.93 

27.73 

00.721 

1484.5 

oes 

01001 

04.28 

34.435 

27.73 

1484.5 

SID 

OUOO 

04. OB 

34.91 

27.73 

00.765 

1485.3 

oes 

01100 

04.08 

34.912 

27.73 

1485.3 

$10 

012  00 

04.05 

34.42 

27.74 

00.817 

1486.9 

3BS 

01203 

0,.05 

34.420 

2  7.74 

1486.9 

OBS 

01229 

04.02 

34.420 

27.74 

1467.2 

INST    SID   RECOPOEP  TEN   SJ    1306 

TRACE    OIR                     D  5    S.JARE       2 

DURATION  2    SOJARE     2c 

ORIO    Oil    384  1    SQUARE    37 


4       TOT    P         N02 
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Table  III.     Observed  oceanojrraphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    I   1    T    I    0   N 


IIEFi:.      31      6^93           tE>4 

JS73 

oOTOP    03eos 

AIS    lEMf         13.5 

Ollt    HOT    PER           MlSO-OlR    25 

CONSEC               9^33            MONTh      at 

Ship    EV 

UET    euLK         13.5 

00                              ■   ""   " 

0         X               H1«<D-SP0    08 

LAT            4^    09. 6N            k)Ay 

J7 

OATA    USE       1 

BADOxETIk    1032.8 

SEA 

WINO-FOR 

LOki       J*7    2  6.t>            nOU» 

Oc.3 

A«tA              05 

a  DUO 

T/A 

CL/TR 

HEATHER      «4 

C»SINJ"/tlXE       LVlIVP 

OtPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OVNOPTn 

ShO    VEL       0»»S              PO' 

STD 

00000 

i2.93 

33.09 

24.95 

00.000 

1498.3 

o«.j      oes 

00003 

12.93 

33.09  5 

24.95 

149B.3 

DBS 

OOOOT 

12.9^ 

33.100 

24.96 

1498.4 

STi 

OOOaO 

11. SB 

33.07 

25.14 

0  0.  02  9 

1494.8 

oes 

00011 

11.49 

35.059 

25.20 

1493.4 

oes 

OOOli 

11.21 

33.197 

25.36 

1492.7 

OoS 

0001% 

11.13 

33.149 

25.37 

4492.6 

STv 

OJOiO 

11. O'. 

33.23 

25.41 

00.056 

1492.2 

OSS 

00022 

10.29 

33.337 

25.63 

1489.7 

oes 

00026 

OS. It 

33.541 

26.13 

1482.0 

STO 

000.i0 

05. S4 

33.19 

26.16 

00.079 

14  72.5 

DBS 

00030 

05.61 

33.156 

26.17 

1471  .6 

OBS 

0003<> 

0"..71 

33.129 

26.25 

1467.9 

oes 

OOO.ti 

0>.tt 

33.445 

26.50 

1466.3 

OBS 

ooots 

05.00 

33.643 

26.62 

1470.0 

DBS 

000..9 

06.05 

33.970 

26.75 

14  74.7 

STO 

oooso 

06.11 

34.02 

26.76 

00.110 

1475.3 

OBS 

00033 

06. s; 

34.281 

26.89 

1476.5 

OBS 

00057 

07.55 

34.433 

26.92 

14B1.4 

OBS 

i:i3bd 

07.56 

34.475 

26.94 

1481.7 

OBS 

00072 

07.11 

34.402 

26.95 

1479.9 

STO 

00075 

07.14 

34.47 

27.01 

00.140 

1460.1 

OSS 

00076 

OT.IS 

34.500 

27.03 

1480.2 

OBS 

0007^ 

07.62 

34.581 

27.02 

1482.2 

OBS 

00083 

07. S7 

34.643 

27.03 

1483.3 

OBS 

OOOtl 

09.16 

34.966 

27.10 

14BE.8 

STO 

00100 

09.30 

35.06 

27.13 

00.165 

1469.5 

OBS 

OOlOi 

09.32 

35.063 

27.13 

1469.7 

OBS 

00106 

09.32 

35.061 

27.13 

14B9.7 

OSS 

0011« 

os.ss 

34.897 

27.12 

14  86.9 

OBS 

OOllS 

08.56 

34.890 

27.12 

1486.8 

STO 

00125 

08.23 

34.82 

27.12 

00.169 

1485.6 

OBS 

00125 

OS. 21 

34.820 

27.12 

1485.6 

OSS 

001<.S 

07.85 

34.820 

27.16 

1484.6 

STO 

00150 

07.85 

34.  8i 

27.16 

00.213 

1484.6 

OSS 

00152 

07.65 

34.620 

27.18 

1484.6 

OBS 

0J15S 

07.67 

34.846 

27.19 

14  84.6 

OBS 

00167 

06.31 

34.920 

27.18 

1486.7 

STO 

00  J  00 

06.2  9 

34.91 

27.18 

00.260 

1407.2 

STO 

J0.15J 

07.66 

34.08 

27.25 

00.305 

I4c5.6 

ots 

oc.-'t,^ 

Ot  .£5 

J>.b60 

.7.36 

1402.2 

STO 

OC^OO 

U6.29 

34.85 

27.42 

00.344 

1481.0 

oes 

00300 

06.27 

34.852 

27.42 

1483.9 

DBS 

00316 

06.15 

34.862 

27.45 

1480.7 

OBS 

00350 

06.43 

34.902 

27.44 

1462.4 

OBS 

003SO 

05.90 

34.910 

27.52 

1460. S 

OSS 

00392 

04.57 

34.84  2 

27.57 

1477.1 

OBS 

00395 

05.00 

34.84  0 

27.57 

1477.3 

STO 

00«00 

05.10 

34.86 

27.57 

00.409 

1477.8 

OSS 

00415 

05.42 

34.910 

27.56 

1479.4 

STO 

00500 

05.43 

34.97 

27.62 

00.46  5 

1481.0 

OBS 

00502 

05.43 

34.970 

27.62 

1461.0 

OBS 

00521 

05.21 

34.930 

27.62 

1480.4 

OBS 

00597 

05.23 

34.980 

27.65 

1481.6 

STO 

OOoOO 

05.22 

34.98 

27.65 

00.518 

1481.6 

OBS 

00670 

04.69 

34.930 

27.68 

1480.7 

OBS 

00673 

04.64 

34.933 

27.68 

1460.6 

STO 

007  00 

04.59 

34.93 

27.69 

00.569 

1480.8 

STO 

00  BOO 

04.42 

34.93 

27.71 

00.618 

1481.7 

OBS 

00S14 

04.39 

34.930 

27.71 

1481.9 

OSS 

OOB52 

04.11 

34.927 

27.74 

1481.3 

STO 

009  00 

03.  9S 

34.92 

27.75 

00.664 

1461.6 

OBS 

00902 

03. 9S 

34.94    P 

27.760 

OSS 

00951 

04.12 

34.918 

27.73   • 

1463.0 

STO 

OIJOO 

04.01 

34.91 

27.74 

00.709 

1483.3 

oes 

01001 

94.01 

34.910 

27.74 

1483.4 

STO 

01100 

03.92 

34.93 

27.76 

00.755 

1484.7 

OSS 

01100 

03.92 

34.935 

27.76 

14B4.7 

STO 

01200 

03.62 

34.93 

27.77 

00.799 

1485.9 

OSS 

01203 

03.81 

34.934 

27.77 

1485.9 

OSS 

01206 

03.79 

34.92  5 

27.77 

1485.9 

OSS 

0121S 

03.80 

34.923 

27.77 

1486.1 

IhST    STO  RECOROEIk  TEN   S3    1306 

TRACE    OIR  0  i   SOJAIIE      2 

DURATION  2    SOJARE    46 

ORIS   Oil   385  1   SOOARE    47 


N03        iI03        PH 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC  STtTION         0<T< 

KEFIO      il      tJS; 
CONtEC  0201 

L«T  «<i    It.M 

LOME      J«7  2t.*a 

CaSTntHI/TINE      tVlTTP        Oe»I«  I£«IP  $»L  $IGK«-T         DrNOPTH      SNO   VEL      OIIC  H*      TOT   ►        N0< 


«E>)    lt7j 

<OIuP    OiT.0 

tin   TEKP        13. i 

DIS    HOT    PER 

•INO-DIB    a 

INST    510  RECORDER 

TEN    Sw    1306 

MONTH      St 

inlP   EV 

OET   auLB        13.2 

00      0        > 

■  HO-SPO    OS 

TRACE    DIR                     0 

i   SOJARE      2 

Ott          2  7 

OlTl   uiE      1 

atnOHETR   1032.2 

SEl 

■IND-FOR 

DURATION 

i    SOUARE    46 

HOuii  at.i 

A«EA            o: 

ClOUD    T/< 

Cl/T« 

HEATHER      x« 

ORI&    Oil   3tC 

1    SOilARE    «7 

STO 

OOOOJ 

13. OB 

33.60 

25.31 

00 

.000 

1499.4 

oes 

00003 

13. OB 

33.600 

25.31 

1499.6 

STO 

03010 

11. IB 

33.70 

25.75 

00 

.02  5 

1493.1 

oes 

00011 

10.87 

33.726 

25.63 

1492.1 

ots 

ooois 

10.23 

33.816 

26.01 

1490.0 

oes 

oooic 

09.96 

33.894 

26.12 

1489.1 

STO 

00020 

0B.O7 

33.90 

26.30 

00 

.045 

1485.1 

OdS 

00022 

06.60 

33.912 

26.64 

1476.4 

STD 

00030 

06.5  0 

34.00 

26.72 

00 

.060 

1476.3 

0>S 

00030 

06.  3B 

34.002 

26.74 

1475.8 

oes 

0003<. 

04.95 

33.817 

26.77 

1469.6 

oas 

00031 

05.77 

34.020 

26.83 

1473.5 

OiS 

000^1 

0B.5O 

34.590 

<6.69 

1466.2 

STD 

00050 

08.50 

34.63 

26.93 

00 

.08  5 

1485.2 

oes 

O0OS3 

08.48 

34.656 

26.95 

1465.2 

oes 

00057 

08.57 

34.695 

26.97 

1465.6 

oes 

ooott 

08.24 

34.616 

26.96 

1464.4 

oes 

00072 

08.23 

34.694 

27.02 

1464.8 

JTO 

00075 

07.65 

34.56 

27.00 

00 

.113 

1462.2 

oes 

00079 

06.94 

34.445 

27.01 

1479.4 

oes 

000B3 

0O.68 

34.480 

27.07 

1476.5 

oes 

00095 

07.49 

34.638 

27.09 

1462.0 

oes 

00099 

07.10 

34.575 

27.09 

1460.5 

STD 

00100 

07.49 

34.67 

27.11 

00, 

.136 

1462.2 

oes 

00102 

08.18 

34.840 

27.14 

1466.1 

oes 

OOIOA 

08.19 

34.630 

27.13 

1466.2 

oes 

00110 

07.57 

34.70B 

27.13 

1462.7 

STO 

00125 

Oo.OO 

34.82 

27.16 

00 

.162 

1  4  64  . 7 

oas 

00125 

08.01 

34.627 

27.16 

1484.8 

oes 

00133 

08.  IB 

34.858 

27.16 

1465.6 

oes 

00137 

07.88 

34.625 

27.17 

1464.5 

oes 

001«« 

08.08 

34.860 

27.17 

1466.4 

oes 

OOIAB 

'.8.05 

34.846 

27.17 

1485.4 

STO 

00150 

07.69 

34.78 

27.17 

00. 

,186 

1483.9 

oes 

00152 

07.29 

34.704 

27.17 

14B2.3 

DBS 

00159 

07.16 

34.705 

27. IB 

1481.9 

oas 

00175 

07.60 

34.920 

27.26 

1484.9 

Cos 

0017B 

07.54 

■».93  5 

27.31 

1 4  04  .  0 

3oS 

001e< 

07.50 

34.910 

J7.30 

1403.9 

JoS 

J019*. 

06.  06 

34.703 

27.33 

..476.1 

;=s 

J-l°0 

06.6  2 

34.750 

.7.2'.    • 

i..ej.5 

STD 

O0.>00 

Ot.fS 

3... 75 

.7.30 

00. 

.230 

1460. o 

m 

00.^13 

06.70 

34.789 

27.30 

1481  .4 

Oci 

uO;>2ii 

06.87 

3... 630 

27.32 

1482.1 

::5 

00232 

06.67 

;4.760 

27.32 

1480.9 

oes 

00239 

0O.95 

34.850 

27.33 

1462.6 

oes 

002^3 

06.39 

34.780 

27.35 

1480.4 

STO 

00250 

06.64 

34.87 

27.38 

00. 

,269 

1461.6 

oas 

00251 

06.6  9 

34.870 

27.38 

1481. e 

oes 

00255 

06.36 

34.850 

27.41 

1480.5 

oes 

00258 

06.80 

34.922 

27.41 

1482.4 

oas 

00262 

06.78 

34.930 

27.41 

1482.4 

oas 

00274 

06.27 

34.827 

27.40 

1460.4 

oes 

002ei 

05.89 

34.813 

27.44 

1479.0 

oas 

002  BS 

05.89 

34.82  7 

27.45 

1475.1 

oes 

00289 

05.18 

34.730 

27.46 

1476.2 

oes 

00293 

05.64 

34.797 

27.46 

1478.2 

STO 

003  00 

05. 6B 

34.79 

27.45 

00. 

.304 

1476.4 

oas 

0030* 

05.70 

34.79  3 

27.45 

1476.6 

oes 

00312 

05.74 

34.612 

27.46 

1478.9 

oas 

00319 

06.03 

34.880 

27.46 

1460.3 

oas 

00323 

06.36 

34.913 

27.46 

1481.7 

oas 

00350 

05.74 

34.640 

27.46 

1479.6 

oes 

00357 

05.35 

34.84  0 

27.53 

1476.1 

oes 

00373 

05.78 

34.930 

27.55 

1480.2 

oes 

00376 

05.58 

34.920 

27.56 

1479.5 

oas 

0C399 

05.70 

34.913 

27.54 

1480.3 

JTi 

0O400 

05.66 

34.91 

27.55 

00. 

366 

1480.2 

oes 

00403 

05.27 

34.910 

27.59 

1478.6 

oes 

00445 

05.73 

35.053 

27.66 

1461.4 

oes 

O0A53 

05.70 

35.050 

27.65 

1461.4 

STO 

00500 

05.75 

35.05 

27.66 

00. 

425 

14B2.4 

oes 

00502 

05.75 

35.050 

27.64 

1482.4 

oes 

00533 

04.99 

34.933 

27.64 

1475.7 

DBS 

00552 

0.1.83 

34.933 

27. o6 

1479.3 

STO 

006  00 

04.73 

34.94 

27.68 

00. 

475 

1479.7 

oes 

00601 

04.73 

34.940 

27.68 

1475.7 

STO 

00  700 

04.77 

34.97 

27.70 

00. 

52  4 

1481.6 

OBS 

007  00 

04.77 

34.970 

27.70 

1481.6 

STO 

00  BOO 

04.40 

3«.96 

27.73 

00. 

571 

1481.7 

OoS 

00052 

04.26 

34.940 

^7.73 

1462.0 

STC 

C0900 

04.17 

.=  4.92 

27.73 

00. 

618 

1402.3 

GJS 

0J902 

0<.16 

34.720 

27. 7j 

1402.3 

OoS 

0U-.51 

03.92 

34.930 

2  7.76 

140.. 2 

STO 

01000 

03.97 

34.91 

2  7.74 

00. 

664 

1403.2 

oes 

OlOOi 

03.97 

34.910 

27.74 

1483.2 

oes 

01039 

03.96 

34.910 

27.74 

1483.8 

OBS 

010>7 

03.75 

34.510 

27.76 

1403.0 

oes 

01050 

03.89 

34.9J0 

27.76 

1483..  7 

sto 

01100 

03.85 

34.93 

27.77 

00. 

710 

1464.4 

oas 

01100 

03.85 

34.930 

27.77 

1484... 

STD 

012  00 

03.79 

34.51 

27.76 

00. 

754 

1485.0 

oes 

01203 

03.79 

34.910 

27.76 

1485.8 

oes 

01216 

03.  8 J 

34.910 

27.76 

>•••• 

••••< 

1486.1 

t 
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Table  III.     Observed  ooeanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«^14  July  1973.— Continued 

NOOC    STATION    OATA 


•cFIO       31       d335 

LAT        ««  ;«.eN 

LONG       J«7    il, 9m 


Tc.«    H73 

nosTH     Oft 

OAT  27 

HOJIl    10.5 


eOI^P     0io95 

Ship  £» 

OATA    USE        1 
*R£A  Oi 


Alk    TfnP  10. e 

MET    6UL6  10. a 

BAKCMETR    1032.3 
CLOUD    I/A 


OIR    HGT  PER           (<1N0-D1R  27  INST    STD   RECOROER  TEN    i'^    lije 

27      i  2              HINO-SPO  10  TRACE    OIR                     0  i    SuJARE       2 

SEA  aIND-FOR  DURATION  2    iuuARE    06 

CL/TR  HEATHER  X<.  DRIO    Oil   3B7  1    SSJARE    «7 


LVLllfP 

OEPIn 

TEHP 

SAL 

SIONA-T 

DTNOPTm 

SNO    VEI 

STO 

00000 

11.43 

33.10 

25.24 

03 

,030 

1453.1 

oes 

00003 

11.43 

33.104 

25.24 

1453.2 

ObS 

00007 

10.76 

33.777 

25.66 

1451.8 

sto 

00010 

10.52 

33.64 

25.58 

00 

.02  4 

1451.0 

oes 

00011 

10.32 

33.672 

2b. 04 

1450.3 

OSS 

OOOIS 

05.60 

33.527 

26.20 

1487.8 

STu 

00020 

07.53 

33.80 

26.3b 

00 

,04  2 

1481 .4 

ObS 

00022 

07.26 

33.757 

26.43 

1476,8 

ObS 

0002b 

06.70 

33. 7jO 

26.46 

1476, 6 

STO 

00033 

05.7c 

33.62 

26.67 

00 

.056 

14  73,0 

OBS 

00030 

05.66 

33.637 

26.73 

1472,7 

ObS 

OOOj". 

05. bO 

33.556 

26.60 

1472,6 

oes 

ooo3e 

05.70 

34.022 

26.64 

1473,2 

oes 

0OOI.1 

06.00 

34.181 

26.93 

1474,7 

oes 

000«5 

05.96 

34.173 

26.52 

14  74.7 

STO 

oooso 

05.73 

34.16 

26.94 

00, 

.083 

14  73.7 

oes 

000J3 

05.55 

34.157 

26.56 

147i,2 

STD 

U0075 

05.63 

34.27 

2  7,04 

00, 

.110 

1473,9 

CbS 

0007t 

03.73 

J4.250 

2  7.05 

1474,3 

CbS 

0007'. 

06.1  J 

34.373 

27  .06 

1476,1 

Ots 

00007 

J6.1J 

34.403 

27.35 

1476.1 

Coi 

00041 

OC  .41 

34.452 

.7.11 

1477, 7 

STO 

00100 

06.52 

34.51 

27.12 

00 

.135 

1476.2 

oes 

0010.. 

Ob. 56 

34.522 

27.12 

1478,5 

oes 

ooiie 

07.17 

34.664 

27.15 

1461,2 

STO 

0012S 

06.76 

34.57 

27.13 

00. 

.155 

1475.0 

3es 

0012S 

06.74 

34.567 

27.13 

1 4  79  .  5 

ObS 

00125 

Ob.  7  0 

34.56C 

27.13 

14  75.4 

oes 

00133 

06.95 

34.602 

27.13 

1463,5 

oes 

001".* 

06.61 

34.576 

27.16 

1475.3 

STO 

OOISO 

06.61 

34.58 

27.16 

00, 

.163 

1475.4 

OBS 

00152 

06.63 

34.550 

27.17 

1479.6 

oes 

00175 

07.26 

34.660 

27.29 

1462,8 

OBS 

0017B 

07.57 

34.515 

27.25 

1484,1 

oes 

OOlBb 

Ob. 45 

35.099 

27.30 

1488.0 

STO 

002  00 

06.36 

35.06 

27.25 

00. 

,227 

1487,7 

OBS 

00201 

06.32 

35.060 

27.25 

1487,5 

OBS 

00205 

08.17 

35.051 

27.31 

1487.3 

OBS 

00228 

08.06 

35.366 

27.33 

148  7.1 

OBS 

00235 

07.62 

35.043 

27.36 

1465.5 

STD 

00250 

07.70 

35.35 

27.36 

00, 

,266 

1465.9 

oes 

00251 

07.71 

35.053 

27.38 

1486.0 

oes 

00255 

07.06 

34.517 

27.36 

1483.4 

DBS 

00256 

07.10 

J4.925 

27.37 

1483.6 

OBS 

00262 

06.53 

34.630 

27.37 

1461.3 

OBS 

002c6 

05.47 

34.700 

27.40 

1476.9 

ObS 

002  77 

05.26 

34.700 

27.43 

1476.3 

OBS 

Ou293 

05.11 

34.700 

27.45 

1475.9 

sro 

00300 

04.65 

34.65 

27.43 

00. 

303 

1474.9 

DBS 

00300 

04.63 

34.643 

27.43 

1474.6 

OBS 

00331 

05.06 

34.710 

27.46 

1476.4 

OtS 

00350 

04.58 

34.752 

2  7.50 

1476.4 

OBS 

003B4 

05.4  7 

34.544 

27.63 

1475.2 

OBS 

003«5 

05.50 

35.050 

27.63 

1461.3 

STO 

00«00 

05.5b 

35.06 

27.62 

00, 

364 

1481.7 

oes 

00403 

06.01 

35.063 

27.62 

1461.8 

OoS 

ao«ii 

05.56 

35.353 

27.62 

1461.8 

oes 

oo«ie 

05.21 

34.530 

27.62 

1476.7 

OBS 

0J«2< 

05. 2j 

34.520 

27.61 

1478.8 

oes 

00'.30 

05.37 

34.563 

27.60 

1460.4 

oes 

00«3<> 

05.34 

34.513 

27.59 

1475.4 

oes 

00453 

05.18 

34.525 

27,62 

1475.1 

OoS 

^O^b*. 

05.20 

35.020 

27,65 

1475,5 

0;S 

00-68 

33.54 

35.070 

27.(5 

1461.3 

STO 

OOfOO 

J;. 23 

33.04 

27,73 

00. 

414 

1 4&0.4 

wci 

J^iJ2 

Oi.26 

33. J4i 

27.70 

l403.. 

0;i 

03;;; 

05. li 

35.06    P 

.7.730 

OSS 

00586 

05.02 

35.06    P 

27.740 

ilo 

3it:)i 

04.77 

34.97 

27.70    • 

00. 

461 

1479,9 

OBS 

00601 

04.75 

34.95    P 

27.670* 

OBS 

00651 

04.59 

34.540 

27.70 

1460,3 

STO 

00700 

04.33 

34.51 

27.70 

00, 

508 

1475,6 

OBS 

00700 

04.35 

34.910 

27.70 

1475,8 

OBS 

30  750 

04.24 

34.530 

27.73 

1483,2 

STD 

ooeoo 

04.  15 

34.52 

.7.73 

00, 

555 

1480,6 

oes 

00603 

04.14 

34.923 

27.73 

1480,6 

OBS 

00652 

04.01 

34.917 

27.74 

1483.5 

STD 

00«00 

03.96 

34,53 

27.75 

00, 

600 

1401,6 

oes 

00502 

03.96 

34.527 

27.75 

1461  ,6 

OSS 

00551 

04.00 

34.520 

27.74 

1482.5 

SID 

01000 

03.67 

34.93 

27.76 

00. 

644 

1 4  82  .  6 

ObS 

01001 

03.6  7 

34.927 

27.76 

14  02.8 

STO 

01100 

03.84 

34.93 

27,77 

00. 

686 

14  84,3 

oes 

01100 

03.64 

34.527 

27,77 

14  84.3 

oes 

01155 

03.63 

34.530 

27.77 

1485.8 

STO 

012  00 

03.60 

34.53 

27.77 

00, 

732 

1485.8 

OSS 

01203 

03.61 

34.533 

27,77 

1483.9 

oes 

01225 

03.60 

34.530 

27,77 

•  «»**i 

■  •  »•! 

1  4  61.  .  3 

P04      TOT    P 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


CONScC  3j0j 


N  0,0  c      s  ; 

r  A  T 

ION         data 

tt»< 

1573 

BOTOP    035«6            tlR 

TE"P          09. 

.0 

OIK    MGT     per            HINO-OIR    25             INST     STD   (ECOROEk 

TEN    St    1306 

HJMT  M      06 

SnlP    Ev 

MET 

BULB         09. 

.0 

00 

0        I              il]<ID-SPD   12           TRACE    OIR                     D 

5    SeOARE       2 

0«» 

27 

DAT!    USE 

1            BAKOnETR    1032. 

.1 

SEA 

MlNO-FOR                    DURATION 

2    SOUARE    46 

noua 

li.S 

«R£A 

05            CLOUO    T/A 

' 

Cl/T« 

1                         HEATHER      14           ORU    Oil    368 

I    SOJARE    *7 

1«lT¥P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

d»ndptm 

SNO    VEL       OxrO              P04      TOT    P         N02         N03 

$103         PH 

Sti 

OjooO 

07.50 

32.51 

25.42 

00 

.000 

1477.7 

OdS 

DJ003 

07.50 

32.512 

25.42 

1477.6 

STi) 

OQUIO 

05.11 

32.72 

25.68 

00 

.0^4 

146B.6 

DBS 

00011 

0<>.72 

32.74  3 

25.94 

1467.0 

on 

OuJlt 

03.56 

32.673 

26.00 

1462.2 

STD 

Doo:o 

03. «e 

32. C8 

26.02 

00 

.  0<4 

1461.9 

aes 

0002.' 

03.27 

32.732 

26.06 

1461.1 

OoS 

OOOie 

03.01 

32.679 

26.22 

1460.2 

STU 

00030 

02.99 

33.11 

26.40 

00 

.06  2 

1460.5 

OdS 

00030 

02.95 

33.130 

26.42 

1460.4 

OBS 

0003B 

01.0* 

33.120 

26.56 

1452.0 

oes 

000<.l 

00.16 

33.249 

26.71 

1448.3 

sta 

OOOSO 

-    0.09 

33.27 

26.74 

00 

.092 

1447.3 

oes 

00053 

-   0.12 

33.336 

26.79 

1447.3 

3bS 

OC05  7 

-    0.10 

33.456 

26.89 

1447.6 

JBS 

00060 

03.42 

33.687 

26.98 

1463.9 

OBS 

000e« 

03.<t6 

33.860 

26.9  7 

1464.1 

DBS 

00063 

05.6* 

34.233 

27.01 

1473.7 

STD 

00075 

05.83 

34.30 

27.04 

00 

.121 

1474.7 

an 

00076 

05.66 

34.307 

27.04 

1474.8 

DBS 

OOOfS 

05.93 

34.375 

2  7.09 

1475.6 

STC 

00100 

05.95 

34.38 

27.09 

00 

.147 

1475.7 

CBS 

0010^ 

05.97 

34.384 

27.09 

1475.6 

OdS 

00110 

05.66 

34.350 

27.10 

1474.7 

OBS 

0C11« 

05.13 

34.271 

27.10 

1472.5 

OBS 

001<1 

05.07 

34.340 

27.17 

1472.4 

STO 

00125 

05.20 

34.36 

27.17 

00 

.171 

1 4  73  .  1 

OBS 

00U5 

05.21 

34.366 

27.17 

1473.1 

OBS 

0012« 

05.13 

34.376 

27.19 

1472.8 

OBS 

D0140 

05.48 

34.477 

27.23 

1474.6 

STi 

00130 

05.15 

34.45 

27.25 

00. 

.193 

1473.3 

OBS 

00152 

05.09 

34.446 

27.25 

i473.1 

OBS 

0015< 

05.12 

34.505 

27.29 

1473.5 

OBS 

00167 

06.25 

34.705 

27.31 

1476.4 

OBS 

00175 

06.38 

34.730 

27.31 

1479.1 

OSS 

OOITB 

06.44 

34.747 

27.32 

1479.4 

OBS 

001  B6 

06.13 

34.690 

27.31 

1476.3 

OBS 

OOIS-. 

05.58 

34.670 

27.37 

1476.1 

OBS 

001  «6 

05.60 

34.687 

27.38 

1476.3 

SIO 

00200 

05.48 

34.66 

27.37 

00. 

.233 

1475.6 

OBS 

00204 

05.10 

34.590 

27.36 

1474.3 

OBS 

0022B 

05.5  2 

34.720 

27.44 

1475.7 

OBS 

002*7 

04.01 

3... 510 

27.42 

1470.3 

SIO 

00253 

03.89 

3.t.50 

27.42 

00. 

,269 

1469.6 

CBS 

00251 

03.82 

34.493 

27.42 

1469.5 

OBS 

00253 

03.4  0 

34.500 

27.47 

1467.9 

OBS 

oo:ec 

04.16 

34.661 

27.54 

14  71.6 

OBS 

002  77 

04.51 

34.730 

27.54 

1473.2 

STO 

OOjOO 

03.5  6 

3... 59 

27.52 

00. 

.301 

14d9.5 

OBS 

0030.. 

03.46 

J4.377 

27.52 

1*69.1 

OBS 

00303 

03.42 

34.570 

27.52 

1466.9 

OBS 

00316 

03.94 

34.723 

27.59 

1471.4 

OBS 

0033  5 

03.59 

34.670 

27.59 

1470.2 

OBS 

00350 

03.72 

34.710 

27.61 

J471.1 

:bs 

00373 

03.71 

34.720 

27.61 

1471.4 

OBS 

003BB 

04.24 

34.825 

27.64 

1474.0 

DBS 

00392 

04.23 

34.830 

27.65 

1474.1 

OBS 

00393 

03.98 

34.ei5 

27.66 

1473.0 

OBS 

0039S 

03.96 

34.610 

27,66 

i4;j.o 

STO 

00  ".OO 

03.9  7 

34.81 

27.66 

00. 

354 

1473.1 

OBS 

00«11 

04.18 

34.647 

27.67 

1474.2 

OBS 

00««i 

04.41 

34.892 

27.68 

»475.7 

OBS 

00<,53 

04.34 

34.698 

27.69 

1475.6 

OBS 

00456 

04.34 

34.687 

27.68 

14  75.7 

OBS 

OOst.. 

04.04 

34.840 

27.68 

1474.5 

STO 

00500 

04.13 

34.86 

27.68 

00. 

.402 

J475.7                                                                             ~ 

OBS 

00602 

04.19 

34.860 

27.66 

1*75.7 

OBS 

0051« 

04.12 

34.675 

27.70 

1475.7 

OBS 

00552 

04.30 

34.912 

27.71 

1*77.1 

STO 

006  00 

04. 3e 

34.92 

27.71 

00. 

449 

1*78.2 

OBS 

00601 

04.36 

34.925 

27.71 

1*78.2 

OBS 

0065^ 

04.25 

34.925 

27.72 

1*76.5 

STi 

00  7  00 

04.09 

34.91 

27.73 

00. 

494 

1*78.7 

OBS 

00  700 

04.09 

34.910 

27.73 

1*76.7 

OBS 

00750 

04.14 

34.930 

27.74 

1*74.7 

STO 

DOB  00 

04.15 

34.92 

27.72 

00. 

54  0 

1*80.6 

OBS 

OOB03 

04.15 

34.915 

27.72 

1*80.6 

OBS 

00852 

04.01 

34.912 

27.74 

1*80.9 

STO 

00900 

04.00 

34.93 

27.75 

00. 

56  5 

1481.7 

OBS 

00902 

04.00 

34.930 

27.75 

1481.7 

OBS 

00951 

03.96 

34.925 

27.75 

1*82.3 

STO 

01030 

03.90 

34.92 

27.76 

00. 

629 

1482.9 

OBS 

01001 

09.9  3 

34.922 

27.76 

1462.9 

STO 

01100 

03.84 

34.93 

27.77 

00. 

673 

1484.3 

ObS 

01100 

03.6.. 

34.927 

27.77 

1484.3 

STO 

01200 

03.62 

34.93 

27.77 

00. 

716 

1485.9 

J3S 

01203 

02.61 

34.42  7 

27.77 

14C5.9 

OcS 

01229 

03.73 

34.919 

27.77 
•  ••• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 


niFis    .si    an 
CONSEC  9;o« 

IONS      J«7   3  3.211 


N   0    0   C         S 

I    A    T    1    0 

N         DATA 

>£A< 

iiTj 

eOTOP    03S3V           IIK 

TEMC         09, 

.6            OIK 

MOT    PER            WINO-OIR    23 

INSI    STO  RECORDER 

TEN    S3    1306 

Mosr 

n     06 

S"l>   Ev 

•  ET 

BULB         09, 

.8              29 

1          i               HINO-SRO    10 

TRACE    DiR                     D 

i   SbJARE      2 

C4» 

il 

OlTi    USE 

1           eUtOHETO    1032. 

,0           SEA 

■INO-FOR 

DURATION 

2    SUUARE    46 

HOJIi 

I*. 2 

tUlA 

05           CLOUO    T/o 

CL/TR                          HEATHER      14 

ORIC  .011    389 

1    SOJARE    47 

UtTTP 

oerTH 

TEXP 

SAL 

$10«A-T 

0»NOPTm 

SNO    VcL       OAVG              P04 

TOT    r         N02         N03 

SI03         RH 

sto 

OOOJJ 

06.9  2 

32.54 

25.55 

00.000 

1475.6 

ObS 

003Ji 

06.92 

32.566 

25.55 

1475. 6 

oes 

00007 

04.34 

32.363 

25.70 

1 4  64  .  9 

STO 

00010 

03. c5 

32.45 

25.82 

00.02  3 

1462.1 

oes 

00011 

03.32 

32.465 

25.86 

1460.8 

SIJ 

0001  i 

02.91 

32.51 

25.93 

00.045 

14  59.2 

OcS 

OOOii 

02. BO 

32.509 

25.94 

1456^  7 

SIO 

00030 

02.57 

32.51 

25.96 

00.065 

1457.8 

OdS 

00030 

02.53 

32.51. 

25.96 

1437.7 

06  S 

0003<. 

02.16 

32.513 

25.99 

1456.1 

oes 

ooo3e 

01.26 

32.677 

26.19 

1452.4 

3es 

aoo«i 

oo.ee 

32.943 

26.42 

1451.1 

OSS 

OOO'iS 

01.16 

33.125 

26.55 

1452  .8 

oes 

000«9 

00.61 

33.077 

.6.55 

1450.2 

STO 

oooso 

00.45 

33.06 

26.56 

00.101 

1449.5 

oes 

000S3 

-    0.43 

33.061 

26.60 

14,5.5 

ObS 

000S7 

-    1.07 

33.170 

26.69 

1442.7 

06  S 

0006  0 

-    1.29 

33.203 

26.73 

1441  .6 

STO 

00075 

-    1.22 

33.32 

26.82 

00.135 

1442.5 

ObS 

00076 

-    1.21 

33.330 

26.63 

1442.6 

STO 

00100 

-    0.93 

33.52 

26.96 

00.164 

1444.6 

oes 

00102 

-    0.64 

33.554 

27.00 

1445.1 

ObS 

00121 

00.07 

33.610 

27.16 

1450.0 

STi 

0012S 

00.15 

33.82 

27.17 

00.169 

1450.4 

OSS 

00125 

00.17 

33.629 

27.17 

1450.5 

DoS 

0012') 

00.26 

33.900 

27.23 

145i.2 

OdS 

00133 

00.65 

33.945 

27.23 

1 4  53  .  9 

ObS 

OOUO 

00.97 

33.907 

27.26 

1454.6 

3ES 

OOlv. 

00.60 

34.000 

27.26 

1453.9 

STO 

00150 

00.66 

34.03 

;7.30 

00.210 

14  34.3 

ObS 

ooisi 

00.86 

34.040 

27.30 

1454.5 

IBj 

03173' 

01.10 

34.155 

27.38 

145t  .0 

ObS 

C017a 

(,1.49 

34.220 

27.41 

1467.9 

D5S 

O.^HO 

01.51 

34.240 

.'7.42 

1456.2 

OBS 

COl?". 

02.10 

34.330 

27.45 

1461.0 

STO 

00200 

02.16 

34.32 

27.44 

00.246 

i4»1.3 

oes 

00201 

02.17 

34.320 

27.44 

1461.4 

oes 

3022<. 

02.04 

34.425 

27.53 

1461.3 

oes 

0022b 

92.23 

34.460 

27.54 

1462.3 

oes 

00236 

02.73 

34.507 

27.54 

1464.7 

STO 

00250 

03.06 

34.56 

27.56 

00.276 

1466.4 

ObS 

00251 

03.09 

34.563 

27.57 

1466.6 

oes 

00277 

03.57 

34.72  7 

27.63 

1469.2 

STO 

00300 

04.10 

34.  B3 

27.66 

00.302 

14  72.0 

ObS 

00300 

04.11 

34.63  2 

27.66 

1472.0 

ObS 

00331 

04.26 

34.655 

27.66 

1473.3 

oes 

003  50 

04.70 

34.915 

27.66 

1475.4 

oes 

00369 

04.41 

34.913 

27.69 

1474.5 

oes 

003b« 

04.68 

34.937 

27.66 

1-.75.9 

OBS 

00388 

04.54 

34.922 

27.69 

1475.4 

STO 

00<>00 

04.61 

34.93 

27.69 

00.348 

1475.9 

ObS 

00403 

04.63 

34.930 

27.66 

1476.0 

oes 

00422 

04.69 

J4.920 

27.67 

1476.6 

oes 

00434 

04. SO 

34.910 

27.66 

1476.0 

oes 

00453 

04.70 

34.940 

27.66 

1477.2 

STO 

005  00 

04.51 

34.93 

27.70 

00.395 

1477.1 

oes 

00502 

04.50 

34.930 

27.70 

1477.1 

oes 

00532 

04.47 

34.935 

27.71 

1477.8 

STO 

OOoOO 

04.37 

34.93 

27.71 

00.440 

1478.2 

oes 

00601 

04.37 

34.932 

27.71 

1476.2 

OBS 

00651 

04.32 

34.930 

27.72 

1476.6 

STO 

00700 

04.26 

34.93 

27.72 

00.466 

1479.4 

oes 

00  700 

04.26 

34.927 

27.72 

1479.4 

ots 

00750 

04.22 

34.932 

27.73 

1480.1 

STO 

00b  00 

04.16 

34.92 

27.73 

00.532 

1460.7 

oes 

30S03 

04.16 

34.922 

27.73 

1460.7 

oes 

00652 

04.06 

34.915 

27.73 

1481.2 

STO 

00900 

04.01 

34.91 

27.74 

00.577 

1461.7 

ObS 

00902 

04.01 

34.914 

27.74 

1461.7 

ots 

00951 

03.86 

34.927 

27.76 

1462.0 

STO 

01000 

03.69 

34.93 

27.76 

00.622 

1 4  62  .  9 

oes 

OlOOl 

03.69 

34.930 

27.76 

1 4  B2  .  9 

STO 

01100 

03.65 

34.91 

27.75 

00.666 

1484.3 

oes 

01100 

03.65 

34.912 

27.75 

1404. 3 

STO 

012  00 

03.60 

34.93 

27.77 

00.711 

1485.6 

oes 

01203 

03.60 

34.928 

27.77 

1485.9 

oes 

01225 

03.77 

14.916 

27.76 
•  •••• 

>•••••••••< 

1466.1 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC         STATION        0«T> 


(EFIO      ii       an 
COVSiC  0^05 

UT  t«   «7.(N 

LONG      J'lT   ««.2< 


>t«« 

1S7J 

eOTOf    033*7           11 R 

TEup        10,5 

DID    MGT    PEK           HixD-DlR    24            INST    STD   KECORDEIi 

TE4   S.    1306 

lONIi 

n      it 

Ship  ev 

MET 

6UL6          10,5 

00 

0         I               «In0-SPD    15             TRACE    DIH                       D 

5    S6J«RE       2 

cir 

27 

DATl   USE 

1            BAROHETI)    1033.9 

SEA 

■IND-FDR                    OJRATION 

2    SSJARE    46 

HOUR 

le.e 

«RE1 

05            CLOUD    T/» 

CL/TJ 

1                          LEATHER      >4           ORIC    Oil   390 

1    SSJARE    47 

IHTTP 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SIOKA-T 

OTNOPTH 

SND    VEL       0X70              P04       TOT    f         N02          Na3 

S103         PH 

STO 

OOOOJ 

06.36 

32.64 

25,47 

00,030 

1483,4 

06  S 

OOOOi 

06. Bo 

32.638 

25,47 

1483.4 

oes 

00007 

06.53 

32.705 

25,73 

1474.3 

STO 

00010 

Oi.42 

32.73 

25,79 

00,024 

1471.9 

oes 

00011 

05. cS 

32.745 

25.63 

1471.3 

DBS 

0001  S 

05. «5 

32.eie 

25,92 

1470.2 

ObS 

OOOK 

Oh.T* 

32.640 

26,02 

J467.4 

STO 

DJ020 

Oil. 72 

32.62 

26.03 

00.045 

1467,2 

oas 

00022 

0<i.«6 

32.613 

26.02 

2466,2 

ObS 

00026 

03.67 

32.947 

26.21 

1463.1 

STO 

OOOSO 

03.56 

33.01 

26.27 

00.064 

1462,6 

oes 

03030 

03.53 

33.016 

2;>.2e 

1462,7 

oes 

0003« 

03.25 

32.992 

26.26 

1461,5 

OBS 

OOOjB 

02.59 

33.115 

26.44 

1458.9 

oes 

OOO-.! 

02.36 

33.202 

26.53 

1456.2 

OBS 

00M5 

01.  ei 

33.200 

26.57 

1455.7 

ces 

00  0'.% 

00.77 

33,366 

26.79 

1451.4 

STD 

00050 

00.7  0 

33,40 

26,60 

00.044 

1451,1 

oes 

00053 

00.31 

33.462 

26,67 

1449,5 

oes 

00057 

00.07 

33.523 

26,93 

1448,5 

oes 

00060 

00.06 

33,619 

27,01 

1446,7 

oes 

0006  «• 

00.26 

33.660 

2  7.03 

1449,6 

STii 

00075 

00.30 

33.81 

27,15 

00,121 

1450,2 

OoS 

00076 

00.30 

■3.622 

27.16 

1450.3 

STD 

00100 

00.56 

33.69 

27.20 

03,144 

14  52,0 

3o5 

J0102 

00.62 

33,903 

27,21 

14  52,3 

STj 

00125 

01.00 

34,37 

27.32 

00,164 

14  54,6 

oes 

0012  5 

01.01 

34,075 

27,32 

1454.7 

STO 

00150 

01. 6<. 

34.22 

27,40 

00,182 

1436.1 

oes 

00152 

01.71 

34,237 

27,40 

1456.4 

oes 

00175 

02. «1 

34.443 

27.51 

1462.2 

oes 

ooiei 

02.53 

34,570 

27.51 

1467.3 

oes 

0015* 

03.33 

34,570 

27.53 

1466.6 

STO 

00200 

03.62 

34,6  6 

27.59 

00,213 

1468.1 

OBS 

00201 

03.70 

34,700 

27,60 

1468.5 

oes 

00220 

0<..07 

34,740 

27,59 

1470.4 

oes 

0022e 

04.06 

34,720 

27.56 

1470,5 

oes 

OD23« 

04.09 

34.725 

27.56 

1470,8 

oes 

002^3 

03.63 

34.723 

27.60 

1469.8 

STO 

00250 

03.91 

34.72 

27.59 

00,239 

1470.2 

oes 

00251 

03.52 

34,720 

27.54 

1470.3 

oes 

002  70 

03.67 

34,735 

27,61 

1469.5 

oes 

O0277 

04.20 

34,640 

2  7,66 

1472.1 

STD 

00300 

04.07 

34,62 

27,06 

00.265 

1471.9 

oes 

00300 

04,07 

34,623 

27,66 

1471.4 

oes 

00312 

04.14 

34.650 

27.67 

1472.4 

OBS 

00319 

03.96 

34.B30 

27.67 

1471.6 

DBS 

00331 

04.01 

34.845 

27.66 

1472.1 

OBS 

003  =  0 

04.37 

34.922 

27,71 

1474.1 

STO 

00<>00 

04.46 

34.93 

27,70 

00.311 

1475.3 

oes 

00«03 

04.47 

34.926 

27,70 

1475.4 

oes 

Oa<i53 

04,2  6 

34.920 

27.72 

14  75.3 

STD 

DD500 

04. i5 

34,91 

27,72 

00.35  5 

1475.6 

oes 

00502 

34.14 

34.910 

27,72 

1475.6 

OBS 

00552 

04.04 

34,926 

27.75 

1476.0 

STD 

006  00 

04.11 

■4,92 

27,73 

00.398 

1477.1 

oes 

00601 

04.11 

34,920 

27,73 

1477.1 

oes 

00651 

04.09 

34,93  0 

27,74 

1477.9 

STO 

00700 

04.00 

34,93 

27,75 

00.441 

1476.3 

oes 

00  700 

04.00 

34,925 

27,75 

1478,3 

oes 

00750 

04.03 

34.923 

2  7,74 

1479,3 

STO 

ooaoo 

04.02 

34.92 

27.75 

03.484 

1483,0 

3BS 

ooeo3 

04.01 

34,925 

27.75 

1480,1 

oes 

00652 

03.66 

34.922 

27.76 

1460.3 

STO 

00«00 

03.  e2 

34.91 

27,75 

03.526 

1480.9 

oes 

0w902 

03.62 

34.*10 

27.75 

1460.9 

OdS 

00^55 

03.79 

34.915 

27.76 

1481.7 

STD 

01000 

33.90 

34.il 

27.75 

00.572 

1462.9 

UsS 

01001 

03.40 

34.^10 

27.75 

1462,9 

STD 

01100 

03. si 

3-. ^2 

i7.77 

00.617 

1484,2 

Jc^ 

JJIJJ 

j;.6i 

34.922 

27.77 

1464,2 

SID 

012  0J 

33.79 

3-..';2 

i7.77 

00.661 

1465,8 

OSi 

01203 

03.76 

34,925 

27.77 

1465.8 

OBS 

01233 

03.67 

34,928 

27,78 

1485,6 

> 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«^14  July  1973.— Continued 


S    T    «    T     I    0    N 


LtT  ««    M.IH 


CiSlNUN/IIHE 


»E4^ 

iS7i 

BOTOP    3331S           tm 

TEMP          13.5 

0I«    HOT    PEIi 

■  INO-DU    24 

INST    STO  RECORDER 

lit.    ii    130C 

HOMi 

1      06 

SMIP   £V 

KET 

BULB         10.5 

30 

0         > 

MIKO-SPO    12 

TRACE    OIR                     0 

S   itiOARE      2 

OIT 

il 

D«TA    USE 

1            BlKOHETIl    1330.6 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2   SOUARE   4* 

HOU> 

;d.B 

lRc« 

05           CLOUO    T/4 

CL/TR 

LEATHER      X4 

ORIC    Oil   391 

1   tyJRRC   67 

tviTrc 

OEPIrt 

TEMP 

SiL 

$li«4-T 

07NDPTM 

SN3    VEL 

OAVG               r04 

TOT  r      no:      N03 

SIOS        »N 

STO 

00000 

06.31 

32.77 

25.50 

00. 000 

14dl.2 

OSS 

00000 

06.31 

32.770 

25.50 

1461  .2 

iTO 

00010 

04.17 

32.75 

26.30 

00.023 

1464.7 

3BS 

00010 

04.17 

32.750 

26.00 

1464.7 

STD 

00020 

03.44 

33.33 

26.30 

03.041 

1462.2 

OBS 

00320 

03.44 

33.030 

26.30 

1462.2 

st: 

00030 

01.05 

33.35 

26.74 

00.067 

1452.4 

3BS 

OOJSO 

01.3! 

33.353 

26.74 

1452-.4 

SID 

oooso 

-    0.05 

33.55 

26.95 

00.060 

1447.7 

ObS 

oooio 

-    3.05 

33.553 

26.99 

.447.7 

CBS 

oooeo 

00.09 

33.660 

27.06 

;44B.9 

SIO 

00073 

03.05 

33.77 

27.13 

00.106 

1449.1 

DBS 

00075 

33.05 

33.770 

27.13 

1449.1 

sro 

00100 

00.75 

33.93 

27.22 

00.126 

1453.0 

065 

00100 

03.79 

33.930 

27.22 

1453.3 

STD 

00125 

02.29 

34.34 

27.44 

00.147 

I4t0.7 

OBS 

00125 

02.^9 

34.340 

27.44 

1460.7 

STD 

00150 

33.19 

34.44 

27.44 

00.163 

1465.1 

3SS 

00150 

03.19 

34.440 

27.44 

1466.1 

OBS 

00163 

02.69 

34.42  0 

27.45 

1464.0 

OBS 

00175 

03.11 

34.490 

27.45 

1465.3 

DBS 

00165 

02.66 

34.490 

27.51 

1464 .4 

STJ 

002  30 

03.24 

34.56 

27.55 

00.194 

1406.4 

OBS 

002  33 

03.24 

34.560 

27.55 

1406.4 

06S 

03223 

J-..Oi 

34.660 

27.55 

1473.1 

OcS 

33::7 

33. at 

34.730 

27.56 

I4t9.6 

335 

00235 

04. .9 

34.750 

27.56 

1471.6 

OBS 

o;2..i 

34.3, 

34.723 

27.5a 

1473.7 

STD 

00250 

3-.. 41 

34.77 

27.53 

00.222 

1472.4 

OBS 

0025O 

04.63 

34.600 

.;7.53 

1473.5 

OiS 

00273 

03.5. 

34.690 

27.5a 

1473.1 

STD 

0030: 

04.14 

34.61 

27.64 

00.247 

1472.1 

OBS 

00300 

04.14 

34.610 

2  7.64 

1472.1 

OBS 

00310 

04.21 

34.630 

27.65 

1472.6 

OBS 

00330 

0«.06 

34.610 

27.65 

1472.3 

OBS 

00332 

93.71 

34.750 

27.64 

1470.8 

OBS 

00357 

04.15 

34.500 

27.71 

1473.2 

OBS 

00370 

04.36 

34.910 

27.73 

1474.3 

STD 

00'<33 

04.22 

34.66 

27.65 

00.295 

1474.2 

OBS 

OO^OO 

04.22 

34.BB0 

27.69 

1474.2 

OBS 

OO'.IS 

04.10 

34.673 

27.69 

1473.9 

OBS 

004^0 

04.15 

34.690 

27.70 

1474.6 

OBS 

00«52 

04.10 

34.690 

27.71 

1474.6 

OBS 

OOseS 

04.23 

34.910 

27.71 

1475.4 

OBS 

03O9  3 

04.16 

34.933 

27.71 

1475.5 

STD 

00500 

04.23 

34.93 

27.73 

00.339 

1476.0 

OBS 

00530 

04.23 

34.930 

27.73 

1476.3 

STD 

03603 

04.06 

34.91 

27.73 

03.362 

1476.9 

OBS 

00600 

04.06 

34.910 

27.73 

1476.9 

OBS 

00615 

04.11 

34.950 

27.74 

1477.4 

SI^ 

00730 

03.96 

34.91 

27.74 

00.426 

1476.2 

OSS 

00703 

03.51) 

34.910 

2  7.74 

1476.2 

STD 

00630 

03. B6 

34.91 

27.75 

03.469 

1479.4 

DBS 

ooaoo 

03.6  6 

34.910 

27.75 

1479.4 

OBS 

00325 

03.91 

54.910 

27.75 

1463.3 

STO 

00503 

03.60 

34.90 

27.75 

00.512 

1460.6 

oas 

OOSOO 

03.60 

34.930 

27.75 

1463.6 

OBS 

03940 

03.75 

34.930 

27.75 

1461.2 

STO 

01000 

03.79 

34.91 

27.76 

00.556 

1462.4 

OBS 

01000 

03.79 

34.910 

27.76 

1462.4 

STD 

01100 

03.76 

34.91 

27.76 

00.601 

1464.0 

OBS 

01100 

03.76 

34.910 

27.76 

1464.0 

STD 

012  33 

33.69 

34.92 

27.76 

00.645 

1465.3 

CBS 

012  03 

03.69 

34.920 

27.76 

1465.3 
1 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    iTlTlON    UAT« 

ktfiO       jl       tiii  «E1<     l«7i  BOTOP    li'iiO  tIK    TEMP         Oi.l  OIR    MGT    PER  ■IMO-OIR    2«  INST     STD   RECORDER  TEK    il    iijt 

CONScC  }iJ7  RONTH     06  SHIP   Ev  NET   buie        09.9  00      0        X  KlNO-SPD   13  TR«CE    OIR  0  i   SujiRE      2 


»Ei<    197i 

BOTOP    0i4SJ 

AIR    TEnP         09.9 

DIR    MGT    PER 

■IMD-DIR   2« 

■CKlTH      06 

SHIP   Ev 

NET   buie        09.9 

00       0         X 

KlND-SPD   13 

0»Y           2  7 

OlTl    USE       1 

BAROHETR    1030.5 

SEA 

■UNC^FOR 

HOJR    ii.J 

IRcA               OS 

CLOUD    T/A 

Cl/TR 

HEATHER      X^ 

lAT             4«    «9.tl«            OAT            27  DATA    USE  1             BAROMETR    1030. J            SEA                                  alllC^FOR                    DURATION  2  S«UAItE    «6 

lONi       J*l    It. In            nOJR  21.1  ARcA  OS            CLOUD    T/A                             Cl/TR                            HEATHER      X«            ORlfr.Oll    392  1  SSUARE     <•> 

CASTNUn/TINc      LVITTP         DEPTH  TEHP  SAL  SIGHA-T         DTNOPTH  SNO    VEL      OXG             PO*  TOT    P         Na2  N03        SI03  PH 

STO           00000  07. do  32.73  25. S3              00.000  lt79.« 


oes 

00003 

07.86 

32.727 

25.53 

1479.5 

DBS 

00007 

07. ao 

32.717 

25.53 

1479.3 

JIO 

00010 

07.32 

32.62 

25.53 

00 

.023 

1477.4 

CBS 

00011 

06.92 

32.616 

25.58 

1475.8 

DBS 

00015 

06.37 

32.760 

25. BB 

1469.8 

DBS 

00019 

04.60 

32.814 

26.01 

1466.7 

Sly 

0002  0 

04.46 

32.84 

26.05 

00 

.047 

1466.2 

3BS 

00022 

04.09 

3^.903 

26.13 

1404.8 

OBS 

0002c 

03.66 

32.937 

26.20 

1463.1 

STD 

00030 

03.13 

32.94 

26.25 

00 

.06  6 

1460.9 

DBS 

00030 

03.01 

32.944 

,;6,27 

I4o0.4 

OBS 

03034 

01.69 

33.046 

26.45 

1454. B 

OBS 

0003a 

01.29 

33. 144 

20.56 

1453.2 

OBS 

00041 

01.23 

33.193 

26.60 

1453.1 

STO 

00050 

00.63 

33.37 

26.78 

00 

.090 

1450.7 

DBS 

00053 

00.4-. 

33.426 

26.84 

1450.0 

OBS 

0006S 

00.03 

33.540 

26.95 

1448.5 

STO 

00075 

00.09 

33.59 

26.99 

00 

.125 

1449.0 

OBS 

0007e 

00.10 

33.610 

27.00 

1449. t 

OBS 

00079 

00.16 

33.678 

27.05 

1449.5 

OBS 

00093 

00.58 

33,819 

^7.14 

1451  .9 

STO 

00100 

00.90 

33.91 

27.19 

00 

.150 

1453.3 

OBS 

00i02 

01.11 

33.945 

27.21 

1  4  54  .  6 

OBS 

00110 

01. BO 

34.005 

27,21 

1457.8 

OBS 

00114 

01.68 

33,996 

27,21 

1457.4 

STD 

00125 

02.63 

34.21 

27,31 

00. 

.171 

1461.9 

OBS 

00125 

02.63 

34.216 

27.31 

1462.0 

3BS 

00133 

02.79 

34.266 

27,34 

1462.9 

OBS 

00140 

03.66 

34,366 

27,34 

1466.9 

OBS 

00144 

03.40 

34,330 

27.34 

1465.8 

STD 

00150 

03.39 

34,36 

27.36 

00. 

,190 

1465.9 

OBS 

00156 

03.37 

34.397 

27.39 

1465.9 

OBS 

00171 

03.62 

34.457 

27.41 

1467. 3 

OBS 

00132 

02. 3B 

34.330 

27.43 

1462. 0 

DBS 

00194 

02.7  3 

34.367 

27,43 

1463.8 

STO 

00200 

03.15 

34.-7 

27,47 

00, 

.224 

1465.8 

OBS 

00201 

03.19 

34,490 

27,48 

1466.1 

OBS 

00205 

03.15 

34,-97 

27,49 

1466.0 

OBS 

00213 

03.3  7 

34.565 

27,53 

1467. 1 

OBS 

0022J 

02.94 

34.515 

27.53 

1465,3 

OoS 

0022a 

02.92 

34.527 

27,54 

1465.4 

STO 

00250 

02.88 

34.57 

27.58 

00. 

.253 

1465.6 

OBS 

00251 

02.86 

34.577 

27.58 

1405.7 

OdS 

00277 

03.21 

34,643 

27.60 

14C.7.0 

OBS 

oo<ai 

33.39 

3-. 710 

27. o4 

1468.5 

OBS 

002B3 

03. S9 

34.768 

27.63 

1470,8 

OBS 

002B9 

04.08 

34.810 

27.65 

1471.7 

OBS 

00257 

04.07 

34.827 

27.66 

1471.8 

STD 

00300 

04.24 

34,85 

27.66 

00. 

276 

1472.6 

DBS 

00300 

04.28 

34.857 

27.66 

1472.8 

OBS 

D0350 

04.27 

34.860 

27,67 

1473,6 

OBS 

00357 

04.3  5 

34.885 

27,68 

1474,1 

OBS 

00361 

0'>.62 

34.93  0 

27,68 

1475.3 

STD 

00400 

04.72 

34.93 

27,67 

00. 

325 

1476.4 

DBS 

00453 

04.87 

35.02    P 

27,730 

OBS 

00-72 

0-.75 

34.930 

27,67   • 

1477.7 

STO 

00  500 

04.69 

34.94 

27,68 

00, 

373 

1477.9 

OBS 

00502 

04.1,8 

34.940 

27,69 

1477.9 

OBS 

00552 

04.55 

34.930 

27,69 

1478.2 

STO 

006  00 

04.44 

34.93 

27,70 

00, 

42  0 

147B.5 

OBS 

00601 

04.44 

34,930 

27,70 

1478.5 

OBS 

00651 

04.41 

34,930 

27,71 

1479,2 

STO 

00700 

04.31 

34,93 

27,72 

00, 

466 

1479,6 

OBS 

00700 

0-.31 

34.930 

27,72 

1479,6 

oas 

00750 

04.18 

34.922 

27.73 

1479,9 

STO 

OOBOO 

04.13 

34.92 

27.73 

00. 

512 

1480.4 

OBS 

00B03 

04.10 

34.916 

27.73 

1480.4 

OBS 

00a52 

04.05 

34.910 

27,73 

1481.0 

STO 

00900 

04,01 

34.91 

27,74 

00. 

55  7 

1481.7 

OBS 

00902 

04.01 

34.913 

27,74 

1481.7 

OBS 

00951 

03.93 

34.930 

27,76 

1482.2 

STO 

01000 

03.86 

34.93 

27.77 

00. 

602 

1482.7 

OBS 

01001 

03. B6 

34.930 

27.77 

1482.8 

STO 

01100 

03.62 

34.93 

27.77 

00. 

645 

14 64. 2 

OBS 

01100 

0^.62 

34.930 

27.77 

1484.2 

STD 

012  00 

03.76 

34.93 

27.76 

00. 

6BV 

1405.8 

OBS 

01203 

03.78 

3-. 933 

27.78 

1405.8 

OBS 

01229 

03.70 

34.930 

27.78 

•  •••■ 

1486.2 
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Table  III.     Observ'ed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


T    >    T     I    U    N 


«tHL        J.        OJ35              >t»^ 

iS73 

60T0P    OibbO 

AIR    TEMP          08.0 

tlR    hOT    H.h            alSO-OIR    23 

ccMSEc         0iJ8       HONiH    at 

Ship  ev 

•ET    BULB         08.0 

00 

0        >              «INO-SPO   1* 

t»T            *«    ««.SN            D»Y 

27 

0<TA  use     1 

BtRJXETR    1030.1 

SEA 

KlNO-fOR 

UNii      041    30.3'           noj« 

23.0 

iREA             05 

ClOuO 

T/A 

CL/TR 

HEATHER      A* 

C&STNUN/TINE       LWLTYP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SllHA-T 

OYNOPTH 

SNO    VEL      OITG             PO' 

STO 

OOJOO 

06.01 

32.52 

25.62 

00.000 

1*71.8 

13.0        06S 

00303 

06.01 

32.519 

25.62 

1*71.9 

06$ 

00007 

05.05 

32.*17 

25.65 

1467.9 

SI£< 

00010 

0*.51 

32.52 

25.76 

00.023 

1465.6 

06S 

00011 

o*.2e 

32.575 

25.85 

1*65.0 

ObS 

OOOIS 

03.94 

32.739 

26. Oi 

14O4.0 

36S 

00019 

0*.02 

32.767 

26.05 

1464.3 

stc 

00020 

03.  SO 

32.60 

26.08 

00.0** 

1463.4 

oas 

OOO.J 

03.29 

32.8*7 

26.17 

1461 .3 

STO 

OOOiO 

02.71 

32.96 

26.30 

00.062 

14  59.1 

OBS 

00030 

02.6* 

32.967 

26.32 

1458.6 

ObS 

00034 

01.9* 

33.031 

26.42 

1455.9 

ObS 

000<.l 

-  O.oa 

33.22* 

26.70 

1447.1 

06  S 

000<.« 

-    0.83 

33.392 

26.67 

1444.0 

510 

OOOSO 

-    0.81 

33. *0 

26.67 

00.091 

1***.2 

06S 

00053 

-    0.66 

33.*51 

26.91 

1*45.0 

ObS 

00060 

-    0.25 

33.538 

26.96 

1447.1 

STO 

00073 

-    0.29 

33.67 

27.07 

00.119 

1**7.* 

OBS 

00076 

-    0.29 

33.6B1 

27.06 

1447.4 

SIC 

00100 

00.23 

33.65 

27.19 

00.1*2 

1450.5 

jes 

00102 

00.36 

33.897 

27.22 

1451.2 

OBS 

aoii<> 

01.03 

3*.11B 

27.36 

1454.6 

ObS 

ooiie 

01.61 

3*. 227 

27.39 

1456.3 

ObS 

00121 

02.06 

3*. 240 

27.36 

1455.5 

STD 

00123 

01.98 

34.23 

27.36 

00.162 

1459.2 

ObS 

00123 

01.97 

3*. 230 

27.36 

1459.1 

ObS 

00137 

02.16 

3*. 2*5 

27.36 

1*60.2 

OBS 

00140 

02.61 

3*. 375 

27.44 

1462.4 

OBS 

001*8 

03.26 

3*.*7e 

27.47 

1*65.5 

Sli, 

00150 

03.25 

3*.*6 

27.47 

00.179 

1465.4 

OoS 

00152 

03.23 

3*.*63 

27.47 

1465.4 

ObS 

00173 

03.05 

3*.*(I0 

27.49 

1465.0 

OBS 

0017B 

t:.73 

3*.**0 

27. *6 

1*63.6 

ST^ 

U0200 

03.12 

34.56 

2  7.5* 

00.209 

1*65.6 

OpS 

00201 

0^.15 

3*. 56* 

27.55 

1466.0 

OBS 

0022c 

03. *9 

3*. 67* 

27.60 

i*oe.j 

SIO 

00250 

03.72 

3*. 71 

27.61 

00.236 

1469.4 

Zii 

00251 

03.73 

3*. 712 

27.(1 

14C.9.5 

OBS 

002  66 

03.7  7 

3*. 700 

27.59 

14o9.9 

ObS 

00270 

0*.00 

3*. 720 

27.59 

1470.9 

ObS 

Ou2  77 

Oj.66 

3<t.  710 

27.59 

1470.5 

STO 

003  00 

0*.0B 

3*.  83 

27.67 

00.261 

1471.9 

ObS 

00300 

0*.08 

34.63  7 

27.67 

1471.9 

OBS 

00350 

0*.09 

3*. 8*6 

27.68 

1472. B 

STO 

00*00 

0*.*3 

3*. 91 

27.69 

00.307 

1475.1 

OBS 

00*03 

0*.*5 

3*. 910 

27.69 

1475.3 

OBS 

00*53 

0*.52 

3*. 92 5 

27.69 

1476.4 

STO 

00500 

0*.5* 

•*.93 

27.69 

00.353 

1477.3 

OBS 

00502 

0*.5* 

3*. 930 

27.69 

1477.3 

OBS 

00552 

0*.*7 

3*. 9*0 

27.71 

1477.6 

SIO 

00600 

0*.*3 

34.94 

27.71 

00.399 

1478.5 

OBS 

00601 

0*.*3 

34.935 

27.71 

1476.3 

OBS 

00651 

0*.35 

34.937 

27.72 

1479.0 

STO 

00700 

0*.30 

34.93 

27.72 

00 .  **  5 

1479.6 

OBS 

00700 

0*.30 

3*. 930 

27.72 

1*79.6 

DBS 

00750 

0*.20 

3*. 915 

27.72 

1*60.0 

STO 

OOBOO 

0*.12 

3*. 92 

27.73 

00.*91 

1*60.5 

OBS 

00803 

0*.U 

34.916 

27.73 

14S0.5 

ObS 

00652 

03.9* 

34.913 

27.7* 

1*60.6 

STO 

00900 

03.79 

34.93 

27.77 

00.53* 

1480.7 

OBS 

00902 

03.78 

34.926 

27.77 

1460.6 

OBS 

00951 

03.72 

34.930 

27.7b 

1461.3 

STO 

01000 

03.67 

34.93 

27.79 

00.576 

1*81.9 

OBS 

01001 

03.67 

34.930 

27.79 

1462.0 

STt 

01100 

03.73 

34.93 

27.78 

ao.6i« 

1*63.8 

OBS 

01100 

03.73 

34.91    P 

27.760 

STO 

01200 

03.73 

34.92 

27.77 

00.661 

1485.5 

ObS 

01203 

03.73 

34.920 

27.77 

1485.6 

OBS 

01225 

03.7* 

34.925 

27.77 

1466.0 

• 

INST    STO   RECOROER  Tin    S3    1306 

TRACE   OIR  0  5   SQUARE      2 

DURATION  2    SQUARE    46 

ORIC   OU   393  1    SyuARE    *6 


PO*      TOT    P        N02        N03        SI03        PH 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOJ>C         SrtTlON         OlTl 

KEFIO      3;      e^Si  ItH    1S73  BJTOP    iiciO  tlR   TEMP        08.1  OIK    HOT    PE  K  Ml  NO-DI R   33  INST    STO  RECOROER  IcK   S<    130e. 

CShScC  O^Of  MOSTn     06  SnlP   Ev  MET   ejLS        0«.l  00      0        I  NIND-SPO   11  TR4CE    OIR  0  5   SOJtRE      2 


VEAt    1S73 

BJTOP    J16J0 

»IR   IE"P         08.1 

OIR    MOT 

PER 

KlNO-OiR   33 

MOSTn     06 

Snip   EV 

MET    BJLS        08.1 

00      0 

X 

NIND-SPO   11 

DlT          2> 

DlTl    USE       1 

ttROHETR    1J2«.« 

SEA 

MlNO-POR 

HOUR   01.3 

ARE«              OS 

Clouo  T/A 

CL/IR 

■eatmer     Xt 

lAT           «.<   «B      S           DAT           28  DATA    USE  1           tAROHETR    1J2«.«           SEA                              MlND-FOR                  DURATION                                   2    SOUARE    «> 

lONu      0«   y».T           hOuR  01.3  AREA  OS           C1.0U0  T/A  CL/TR                         aEATMER      Xt           ORIO    Oil   i9«                          1    SOJARE    «a 

CASTNJX/TIME      l.«l.T>P  DEPTH  TEHP  SAL  SIONA-T  DTNOPTn      SNO    VEL      OXrG             P3<>      TOT   P-      N02 

STO  00000  ii.l*  32. S2  2S.e5  00.000      1«70.7 

01. J        J8S  00003  0S.7«  32.S17  25. 6S  1«70.8 

atS  00J07  OS. so  32.«81  25.65  l«6i.8 

STO  OOJIO  0«.e2  32.53  25.76  00.023      1«67.2 

OeS  OOJll  0«.52  32. Sol  25.82  1<|66.0 

OSS  00019  Ot.OS  3^.651  <5.f«  l*6<i.2 

STO  00020  O-.OS  32. c5  25. S«  00.0«5      146«.2 

Oes  00022  Ot.O'i  32.653  25.94  146<.2 

STO  00030  03. 8i  3i.80  26.08  O0.0>5      1«63.6 

J8S  00030  03.79  32.813  26.09  146:-. 5 

385  00049  03.29  33.174  26.43  1402.2 

STC  00050  03.2'<  33.21  26.46  00.100       1462.0 

DBS  00053  02.93  33.348  26.60  14O0.9 

985  0C057  02. c7  33.340  2o.61  1459.9 

08S  00060  01.80  33.322  26.67  1456.1 

DBS  00064  01.45  33.4B4  26.82  1454.8 

DBS  00068  00.82  33.473  26.85  1452.0 

OBS  00072  -    0.14  33.542  26.96  1447.8 

STO  00075  -    0.25  33.58  26.99  00.133       1447.4 

OBS  C007O  -    0.29  33.590  27.00  1447.3 

STO  00100  00.05  33.80  27.16  00.1S8      1449.5 

oes  00102  00.12  33.824  27.17  1449.9 

STC  00125  00.84  34.02  27.29  00.179      1453.8 

38S  00125  00. Bo  34.020  27.29  1453.9 

STO  00150  01.23  34.14  27.36  00.198      1456.1 

DBS  00152  01.29  34.155  27.37  1456.5 

OBS  00163  01.63  34.245  27.42  1458.3 

OBS  00167  01.67  34.320  27.47  1458.6 

OBS  00171  01.92  34.360  27.49  1459.9 

OBS  00175  01.98  34.370  27.49  1460.2 

STO  O02O0  02.04  34.36  21.48  00.232      1460.9 

OBS  00201  02.05  34.358  27.48  1460.9 

OBS  00220  02.20  34.492  27.57  1462.1 

OBS  00228  02.60  34.565  27.60  1464.0 

STO  00250  02.84  34.57  27.58  00.261      1465.4 

OBS  00251  02.85  34.570  27.58  1465.5 

095  00277  03.10  34.683  27.64  1407.2 

STO  C030J  03.18  34.70  27.65  00.2S7      14o7.9 

oes  00300  03.18  34.703  27.65  1407.9 

Oes  00350  03.35  34.720  27.65  14C9.5 

STO  0^400  03.69  34.64  27.71  00.332      1471.9 

oes  0J403  03.71  34.840  27.71  1472.1 

oes  00453  03.94  34.850  27.69  1473.9 

STO  00500  03.95  34.80  27.70  00.376      1474.9 

035  00502  0;.94  34.663  27.70  1474.9 

OoS  00S44  03.67  34.894  27.74  J475.1 

0:i  0:5;*  03.98  -4.910  2  7,74  1475.6 

STO  OOcOO  03.92  34.91  27.74  00.419       1470.3 

;!3S  o;ooi  ^a.^i  3... 910  2''. 74  1470.3 

OBS  00651  03.92  34.912  27.75  1477.1 

STO  00700  03.86  34.91  27.75  00.461      1477.7 

DBS  00700  03.86  34.91('  27.75  1477.7 

OBS  00750  03.85  34.912  27.75  1478.5 

STO  00800  03.80  34.92  27.76  00.504      1479.1 

OBS  00803  03.80  34.916  27.76  1479.2 

OBS  00852  03.77  34.927  27.77  1479.9 

STO  0090J  03.79  34.92  27.77  00.546      1480.8 

OBS  00902  03.79  34.923  27.77  1480.8 

OBS  00951  03.78  34.925  27.77  1481.6 

STD  01000  D3.79  34.93  27.77  00.588      1482.4 

OBS  01001  03.79  34.930  27.77  1482.5 

STD  01100  03.74  34.93  27.78  00.630      1483.9 

OBS  01100  03.74  34.933  27.78  1483.9 

STD  01200  03.74  34.93  27.78  00.674      1485.6 

OBS  01203  03.74  34.927  27.78  1485.6 

OBS  01218  03.72  34.927  27.78  1485.8 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Junf--14  July  1973.— Continued 


STATION 


KErl:      11 

bj33 

rc«» 

J47i 

aOTOP     012nO            AIR 

I£MP          09.* 

DIR    ntT    PER           «IN0-D1R    23 

(.ONsec 

Oil  J 

bonth    at 

SHIP  e» 

BET 

aULB         09.* 

00 

0        X             UIND-SPD   14 

LAT             '•* 

»t.3N 

OAT 

2e 

DATA   USE 

1            OABOMETR    1029.0 

SEA 

<IND-FOR 

LOhO      S'li 

S9.S> 

nOua 

03. ( 

AUtt 

05           CLOUD    T/A 

CL/T* 

1                          HEATnER      X* 

LUiM^niKi 

LVlTTP 

OEPTM 

TEHP 

SAl 

SIGKA-T 

OTNDPTM 

SND    VEL      OIVO             P0< 

STD 

00000 

07.32 

32. *1 

25.36 

00.000 

1*76.9 

Oi.« 

jes 

00003 

07.32 

32.tlO 

25.36 

1*77.0 

oas 

00007 

06.66 

32. jB* 

25.43 

1*7*.* 

$T0 

00010 

06.11 

32.25 

25.40   • 

00.026 

1472.1 

DBS 

00011 

05.73 

32.235 

25.43 

1470.5 

oes 

OOOli 

0*.*6 

32.3et 

25.69 

1465.5 

STO 

00020 

02.53 

32.5* 

25.96 

00.0*9 

1*57.6 

Oil, 

00322 

01.72 

3.. 632 

26.12 

1*5*.  2 

CBS 

0002c 

oo.«a 

32.766 

.6.28 

1*51.1 

STO 

JJJ-10 

00.67 

3;.  79 

26.31 

00.06  6 

1**9.8 

OoS 

OOJJO 

00.62 

3. .790 

.6.31 

1**9.6 

JBS 

00036 

-    J.  I* 

3;. 92* 

26. *6 

1**6.* 

CiS 

JJJ'.l 

-    0.47 

33.005 

26.56 

1**2.7 

;=s 

000*'. 

-    1.** 

33.1** 

26.68 

1**0.8 

sTO 
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OcS 
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33.26 
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1447.5 
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14*6.3 
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33.60 

27.16 

00.266 

1450.1 
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1450.3 
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00.01 

33.672 
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27.22 
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1455.0 

oes 

0025B 
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27.7* 

1476.4 

OBS 

00651 
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03.93 

3*. 91 

27.75 

00.525 

1478.0 
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1*62.0 

STD 

01000 
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Table  III.     Obsened  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 
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33.22 
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14h3.6 

SID 

00125 

-    1.00 

33.30 

.6.60 
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27.11 
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00300 
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00.362 

1456.2 
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33.660 
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1465.3 
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OOiiOO 
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34.63 
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00.454 

1469.3 
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34.630 

2  7.60 

1464.3 
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34.720 

27.66 

1470.9 
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27.69 

00.504 

1473.2 
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03.65 

34.650 

27.70 

1475.1 
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03.69 

34.67 

27.72 

00.549 

1476.1 
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34.670 

27.72 

1476.1 
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1477.2 
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03.93 
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27.74 

00.593 

1476.0 
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34.910 

27.74 

1476.0 
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03.»<i 

34.920 

27.75 

1476.9 
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27.74 

00.636 

1479.7 
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34.910 

27.74 

1479.7 
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03.93 
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1460.5 
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00.660 

1461.3 
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03.93 
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.7.74 

1461.3 
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34.920 

27.75 
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03.66 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 
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SAL 
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25.27 
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32.410 
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1466.0 
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1457.6 
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1457.9 

STO 
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1447.7 
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-    1.05 
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26.62 
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1442.6 
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-    1.05 

33.060 

26.62 

1442.6 

DBS 

OOObO 

-    1.07 

33.110 

26.65 

1442.7 

06  S 

OOOei 
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33.120 

26.65 

l44l.fl 

$T0 
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33.14 

26.67 

00.131 

14..2.9 

oa$ 

00075 

-    1.04 

33.140 

20.67 

1442. 5 

OBS 
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-    1.05 

33.150 
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1442.5 

STO 

00100 

-    1.06 

33.^2 

16.73 

00.165 

1443.6 

OBS 

00100 

-     1.06 

33.220 

26.73 

1443.6 

$10 

001.5 

-    1.00 

33.30 

26.60 

00.197 

1444.4 

OBS 

00125 

-    1.00 

3J.300 

26.60 

1444 .4 

STO 

00150 

-    0.65 

33.40 

26.67 

00.226 

1445.6 

OBS 

00150 

-    0.65 

33.400 

26.67 

1445.6 

OBS 

00175 
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33.470 

26.52 

1447.3 

sto 
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33.56 
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00.263 

1446.5 

OBS 
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1446.5 
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STO 
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1452.5 
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33.660 
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1452.5 
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33.7cO 
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STO 
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27.15 
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1456.2 
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27.39 
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34.63 
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OBS 
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34,630 

27.60 

1465.3 
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34.720 

27.66 

1470.9 

STO 
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03.62 

34.60 

27.69 

00.606 

1473.2 

OBS 
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03.62 
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27.630« 

OBS 
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03.65 

34.660 

27.70 

1475.1 

$10 
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03.65 

34.67 

27.72 

00.551 

1476.1 
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34.670 

27.72 
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00950 

03.40 

34.920 

27.75 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 
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27.76 

1475.9 

OBS 

OOoSO 

03.81 

34.920 

27.76 

1476.7 

STO 

00  700 

03.80 

54.92 

27.76 

00.530 

1477.5 

OBS 

00700 

03.80 

34.920 

27.76 

1477.5 

OBS 

00730 

03.79 

34.92  0 

27.77 

1478.3 

STO 

00800 

03.78 

34.93 

27.77 

00.57i 

1479.1 

OBS 

006  00 

03.78 

34.930 

27.77 

1475.1 

OBS 

00650 

03.78 

34.930 

27.77 

1479.9 

STO 

00903 

03.77 

34.92 

27.77 

00.612 

14B0.7 

OBS 

00900 

03.77 

34.920 

27.77 

1460.7 

OBS 

00950 

03.74 

54.920 

27.77 

1481.4 

STO 

01030 

03.70 

34.93 

27.78 

00.654 

14B2.1 

OBS 

01000 

03.70 

34.930 

27.78 

1482.1 

• 

IKST    STO   RECORDER  TEN   S3    1306 

TRACE    OIR  0  5   SyJARE      2 

DURATION  2    S^IUARE    48 

0«1C    oil   398  1    SOJARE    49 


P34      TOT    P 


299 


Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    i    T    1    0    N 


C»STNjt/Tl«E      IVHYP 


T£«l 

.47i 

BOTOP 

tift 

TfcHP          09.9 

OiX    HOT    P6K            alNb-OIlt    23 

MONTH      06 

SHIP    EV 

MET 

804.6         09.9 

00 

0        «             alNC-SPO   13 

Oil 

<e 

OAT<    USc 

1        etnOHETii  i02e.3 

SE« 

MlND-FOIt 

HCJ« 

oe.e 

tnit 

0  5           CtOUO    T/t 

CL/TP 

MEtTHE*     14 

VHYP 

DEPTH 

TEKP 

S*L 

SIOW-T 

OrNOPTH 

SNO   VEL      Oxrc            P3 

SIO 

oojoj 

06. «9 

32.36 

25.38 

33.300 

1475.2 

JBS 

OOOOi 

06.  e9 

32.364 

25.38 

1475.2 

OBS 

03307 

05.69 

32.357 

25.51 

1470.4 

STJ 

00J13 

0<i.22 

32.43 

»5.74 

03.024 

1464.5 

OSS 

OOOU 

03.63 

32.471 

25.84 

1462.1 

OaS 

C3J15 

02.59 

32.6^7 

.5.95 

1459.5 

SIO 

00023 

01.09 

32.64 

.C.17 

00.045 

Is '..1.3 

JdS 

OJJJi 

33.19 

3..73» 

.6.33 

1447.4 

Ooj 

onj;e 

-    U.To 

2..904 

.t.47 

1443.2 

STO 

OlIOJO 

-    1.16 

32.98 

2... 54 

00.062 

1441  .6 

O.-S 

JOJ30 

-    1.23 

3.. 988 

21,. 55 

1441  .4 

05S 

0003  6 

-  i.-ie 

33.132 

26.68 

1440.4 

STO 

33353 

-    1.*! 

33.19 

26.72 

33.390 

1441.1 

06S 

30353 

-    1.39 

33.204 

26.73 

1441.2 

STO 

00013 

-    1.33 

33.26 

26.77 

00.122 

1441.9 

OoS 

30376 

-    1.33 

33.261 

26. 7e 

1441.9 

STO 

00103 

-    1.20 

33.34 

26.83 

00.154 

1443.0 

OdS 

33132 

-  i.ie 

33.350 

26.84 

1443.2 

STD 

00125 

-    0.95 

33.51 

26.97 

00.163 

1444.9 

OSS 

30125 

-    3.94 

33.515 

26.97 

1445.3 

oes 

30Me 

-  o.6e 

33.595 

27.02 

1446.7 

STO 

00153 

-     0.69 

33.63 

2  7.05 

00.209 

1446.9 

OSS 

03152 

-  o.se 

33.670 

27.38 

1447.3 

oes 

03175 

-     0.41 

33.660 

27. oe 

1446.5 

STD 

00200 

03.12 

33.87 

27.21 

00.256 

1451  .6 

OoS 

33i31 

03.15 

33.886 

27.22 

1451.6 

OSS 

03228 

00.46 

34.001 

47.30 

1453. « 

oes 

3323b 

33.63 

34.023 

27.33 

1454.7 

STO 

03253 

30.71 

34.17 

27.42 

00.294 

1455.5 

oes 

00275 

01.03 

34.380 

27.57 

1457.5 

STO 

00330 

01.50 

34.50 

27.63 

00.323 

1460.3 

oes 

00303 

01.50 

34.500 

27.63 

1460.3 

ObS 

00350 

0..25 

34.570 

27.63 

1464.5 

STO 

ootoo 

03.03 

34.75 

27.71 

00.368 

1468.9 

oes 

004  00 

03.00 

34.750 

27.71 

1466.9 

oes 

33i63 

03. eo 

34.900 

27.75 

1473.3 

STj 

00503 

03. e2 

34.91 

27.75 

03.409 

1474.2 

oes 

035  03 

03. e2 

34.910 

27.75 

1474.2 

OoS 

00550 

03. d4 

34.920 

27.76 

1475.1 

STO 

006  00 

33. e2 

34.92 

27.76 

00.449 

1474.9 

oes 

33603 

03. e< 

34.920 

27.76 

1475. 9 

oes 

03650 

03.81 

34.920 

27.76 

1476.7 

STO 

03  7  03 

03.83 

34.92 

2  7.76 

03.490 

1477.5 

oes 

00  700 

03. eo 

34.920 

27.76 

1477.5 

oes 

00  750 

03.79 

34.92  0 

27.77 

1478.3 

STO 

33d33 

03.78 

34.93 

27.77 

00.530 

i479.1 

oes 

00  a  03 

03. 7e 

34.930 

27.77 

1479.1 

oes 

ooeso 

03.78 

34.930 

27.77 

14  79.9 

STO 

03903 

03.77 

34.92 

27.77 

00.572 

1463.7 

oes 

03900 

03.  77 

34.920 

27.77 

1460.7 

OaS 

03953 

03.74 

34.920 

27.77 

1481.4 

STO 

31333 

03.73 

34.93 

27.76 

00.613 

1462.1 

oes 

01300 

03.73 

34.930 

27.78 

1482.1 

• 

INST    STO  HECOPOER  lEK   Sa    .336 

TRtCE    01k  0  i    SdJtRE      2 

DURATION  2    SaUiRE    41 

MIC   Oil   399  1    SSURRC    49 
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Table  III. 


Observed  oeeanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


Rcflj       ji       6:-53             Vc*^    1S73 
CONSEC              iili           MCsTn      it 
lAT           «.,    JO      N           D*»           it 
ION-       Jti    5i.*i(            HDO\    iJ.l 

BJTOP    01710            tlR    TEMP          10. 
S"1P    tH                       ,11    euLB          13. 
0»I«    USE       1            6«R0H£TR    iOiS. 
»Rc«             05           ClOUO    T/A 

.0           OIR    HOT    PER           mwO-OIR    2j 
0              30      u        <             .IMD-SPO   13 
0            SE«                                  UND-FOR 

Ct/TR                         KEATnER      X4 

C*STNUi1/r  InE       LVLTYP 

DEPTH 

TeKP 

SAL 

SIGNA-T 

OTNOPIM       SNO    KEL       0«rC              PO. 

STD 

DO  J  00 

06.  5S 

32.45 

^a.49 

00.000      1474.1 

iJ.l         OlIS 

JJ301 

06. 5> 

32.450 

25.49 

1474.1 

STO 

DOOIJ 

06.57 

32.46 

25.50 

00.02! 

>       1474.2 

DBS 

03010 

06.57 

32.460 

25.50 

14  74.2 

STO 

00J2J 

03.«<. 

32.53 

25.83 

00.04  8 

1403.6 

oes 

030^3 

03.  9<, 

32.500 

25.83 

1463.6 

STO 

00030 

03.06 

32.51 

25.92 

30.370 

1460.1 

OdS 

OJOiO 

03.38 

32.510 

25.92 

1463. 1 

oes 

00040 

01.77 

32.800 

26.25 

1454 .9 

SIJ 

00050 

-    0.73 

33.31 

26.55 

03.106 

1443.9 

OdS 

00J50 

-    0.75 

33.010 

26.55 

1443 .9 

ons 

00060 

-     1.31 

33.140 

26.68 

1441  .6 

STO 

00375 

-    1.27 

33.28 

26.79 

00.140 

144C.2 

OBS 

00360 

-    1.09 

33.340 

26.83 

1443 .3 

JBS 

30393 

-    3. ■.6 

33.463 

26.91 

I44t .5 

STO 

00103 

-    0.1* 

33.69 

27.08 

00.168 

1446.5 

OBS 

30100 

-    0.1* 

33.693 

2  7.08 

1448 .5 

OdS 

00110 

-    0.21 

33.670 

27.06 

1448.3 

OBS 

OOKl 

00.14 

33.880 

27.22 

1450.4 

STu 

03K5 

33.23 

33.88 

27.22 

00.191 

1450.7 

OttS 

03U5 

00.21 

33.6B7 

27.22 

1430.6 

OBS 

001«« 

31.16 

34.140 

27.37 

1455.7 

STD 

00150 

01.38 

34.15 

27.36 

00.211 

1456.8 

OBS 

0015^ 

01.46 

34.160 

27.36 

1457.2 
1458.3 

OBS 

00175 

01.59 

34.227 

27.41 

SIi, 

002  30 

01.89 

34.3  6 

27.49 

00.245 

1460.2 

ObS 

03201 

01.92 

34.J70 

27.50 

l4oJ.4 

OJS 

33235 

ii.OS 

34.433 

27.53 

1461 .3 

OdS 

00213 

0^.23 

34.478 

27.56 

14o2. 1 

oes 

0022B 

02.41 

34.337 

27.57 

1463. 1 

SIO 

33?50 

0...e3 

34.57 

;7.iO 

00.273 

I4t4.4 

J4S 

032bl 

Ji-.cl 

J-.. -..73 

27.60 

1404  .  3 

J^S 

30^77 

0^.75 

J4.iB0 

.7. at 

14b5 . 5 

STO 

00  303 

0;..l4 

34.71 

:7.«6 

00.29  7 

1 41  7 .  7 

CpS 

33j30 

33.15 

;-.712 

2  7.. 6 

1467.8 

Zii 

3^353 

Oj.77 

;-.84j 

27.71 

1471.4 
1472  .6 

STO 
OBS 

J^i-Oi 

0.>.e<> 

:-...84 

27.69 

00.343 

03iJ3 
00.»53 

04.00 

3-..(*4i 

j4.9:o 

27. o9 
.7.74 

147:. 9 

14  74.2 

STO 
OBS 

005  03 

03. 9d 

34.91 

27.74 

00.386 

1 4  74  . 9 

00532 

33.98 

34.913 

27.74 

1474.9 
1475.6 

OBS 

00>S2 

03.95 

34.910 

27.74 

STO 

OOeJO 

03.93 

34.91 

27.75 

00.42  8 

1476.4 

OBS 

OODOl 

03.95 

34.915 

27.75 

1476.5 
1477.1 
1477.7 

OBS 

03«51 

09.90 

34.917 

27.75 

STO 

00703 

03.85 

34. 9j 

27.77 

00.469 

OBS 

00703 

U3.II5 

34.V30 

27.77 

1477.7 
1478.5 
1479.3 
1479.3 

1400.0 
1480.8 
1483.8 
1481.4 
1482.1 
i482.l 
1483.9 

OBS 

30750 

33. B6 

34.917 

27.76 

STL 
OBS 

D3S00 
03633 

03.83 
03.83 

34.93 
34.927 

27.77 
27.77 

00.510 

OBS 

00852 

03.79 

34.933 

27.77 

STS 
OBS 
OBS 

00«00 
00402 
00551 

03.83 
03.83 
03.74 

34.93 

34.925 

34.920 

27.77 
27.77 
27.77 

00.552 

STO 
OBS 

01003 
01031 

03.71 
03.71 

34.93 
34.926 

27.78 
27.78 

00.594 

STO 
OoS 

01103 

03.  73 

34.93 

27.78 

00.636 

01133 

03.73 

34.933 

27.78 

1483.9 

1485.4 
14B5.4 
1485. 9 

STD 
OBS 
OBS 

012  33 
01203 
01237 

03.73 
33.73 
03.68 

34.92 

34.920 

34.922 

27.78 
27.78 
27.78 

00.679 

INST    STO    RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION 
ORIO    Oil    400 


TEN  SO  1306 
5  SuuARE  2 
2  SOJARE  48 
1    SeUARE    4b 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


CONScC  Hit 

lAT  ««    36. 2N 


N    0   0   C         ST 

A     T    1    0    N         DATA 

«il4 

H7j 

BOTOP    025 

3o           >IK 

TtHP          09.2             Oik    MOT    PEK            .INO-DIR    24 

INST    STO   DECOROEK 

TtX    S3    1306 

NONTh      36 

SHIP   f» 

■  ET 

60LB          09.2               00 

0        >              alNO-SPO   13 

TRACE    OIR                     0 

5    SxjtRE      2 

3«r 

2e 

OAIA   USE 

1             BtKOnETR    1029.0            SEA 

KINO-rOK 

DUAATION 

2    SOUARE    48 

KJUD 

12.5 

k».tk 

05            CLOUO    I/A 

Cl/Tf)                            aEATME*      <4 

a>l(    Oil   401 

1    SQUARE    AB 

KLKP 

OecTn 

MHP 

SAl 

SIOHA-T 

OrNOPTn 

SND    VEl       OXrO              f04 

TOT    t         N02         N03 

SI03       Pn 

5T0 

OJJJO 

06.37 

32.51 

25.56 

00.000 

14  73.3 

D6S 

00003 

06.37 

32.510 

25.56 

1473.3 

OoS 

00J07 

05.  «5 

32.450 

-■5.57 

1471.6 

SIB 

00310 

05.12 

32.50 

25.70 

00.02  4 

1468.4 

OBS 

OOOli 

O^.TS 

32.530 

25.77 

1466.8 

STO 

00020 

O'.-ll 

32.73 

26.00 

00.04  5 

1464 .6 

OdS 

00022 

03. SO 

32.780 

26.05 

1463.8 

ces 

00026 

03.62 

3;. 830 

.6.12 

1462.8 

STC 

0JJ3D 

03.63 

32. 9<; 

26.25 

00.064 

1-63.1 

Oi>i 

J0030 

03.63 

33.000 

.6...t 

146J.1 

08$ 

0003* 

02.54 

32.913 

26.26 

1458.3 

oes 

OOOjB 

00. CO 

33.200 

26.63 

1451.5 

DBS 

OCOvl 

-     0.06 

33.340 

26.79 

1447.4 

DBS 

000-S 

-    0.55 

33.470 

26.92 

1445.4 

DBS 

000«9 

-    0.t3 

33.500 

26.95 

1445.1 

STO 

oooso 

-    0.63 

J3.51 

26.95 

00.09  3 

1445.1 

oes 

00053 

-    0.62 

33.550 

26.99 

1445.3 

SIO 

00075 

-    0.14 

33. ao 

27.17 

00.118 

1448.2 

OBS 

000  70 

-    0.11 

33.ai0 

27.17 

1448.4 

STO 

00100 

00.65 

33.96 

27.27 

00.140 

1452.5 

oas 

00102 

00. a? 

34.050 

27.31 

1453.6 

OBS 

OOlOo 

01.21 

34.160 

27.38 

1455.4 

STJ 

00126 

01.46 

34.23 

27.42 

00.159 

1456.9 

jss 

00125 

01.47 

34.235 

27.42 

1456.9 

STO 

00150 

01.B.> 

3.. 36 

27.50 

00.174 

1455.1 

oas 

00152 

01.86 

34.370 

27.53 

1459.3 

OilS 

001o7 

Ol.«'> 

34.390 

27.51 

1460.1 

OoS 

0017a 

03.07 

34.56C 

27.55 

1465.3 

oas 

001«< 

03.40 

3... 580 

27.53 

1466.9 

STO 

00200 

03.30 

34.5a 

27.54 

00.204 

1466.6 

OBS 

00201 

03.27 

34.575 

27.54 

1466.5 

OBS 

00217 

03.13 

34.592 

27.57 

1466.2 

OBS 

0022  a 

03.52 

34.707 

27.62 

1468.2 

STO 

00250 

03.60 

34.72 

27.63 

00.230 

146B.9 

OBS 

00251 

03.61 

34.720 

27.63 

1469.0 

OBS 

00277 

03.78 

34.720 

27.61 

1470.1 

STO 

00300 

03.75 

34.77 

27.65 

00.255 

1470.4 

OSS 

00  3  JO 

03.  14 

34.766 

27.65 

1470.4 

oas 

0030c 

03.65 

34.737 

27.63 

1470.1 

Oas 

00350 

Oj.15 

34.840 

27.71 

1471.4 

SIO 

C0«00 

03.90 

34.85 

27.70 

00.301 

1472.8 

OBS 

oo>>oj 

03.91 

34.848 

27.70 

1472.9 

oes 

aot53 

03.95 

34.857 

27.70 

J473.9 

STO 

00500 

04.31 

34.(2 

27.71 

00.346 

1476.3 

OBS 

00502 

04.31 

34.923 

27.71 

1476.3 

oas 

00552 

04.10 

34.917 

27.73 

1476.3 

STO 

00600 

04.38 

34.93 

27.71 

00.391 

1478.2 

oas 

OOcOl 

04.38 

34.932 

27.71 

1478.3 

oes 

00651 

0...29 

34.920 

27.71 

1478.7 

SIO 

00700 

0...00 

34.91 

27.74 

00.43  5 

1478.3 

CoS 

00700 

J-*.J\i 

34.910 

27.74 

1478.3 

OoS 

00750 

0...0J 

i4.910 

27.74 

14  7<,.| 

STO 

coaoo 

C4.0C 

3... 91 

27.73 

00.480 

1460.3 

oas 

00803 

04.09 

3-..  914 

27.73 

1460.4 

oes 

00e52 

04.08 

34.910 

27.73 

1481.2 

STC 

00400 

03.87 

34.91 

27.75 

00.524 

1481.1 

oes 

00«02 

03.86 

34.912 

27.75 

1481.1 

Oas 

ao«5i 

03. St 

34.912 

27.75 

1481.9 

SIO 

01000 

03.92 

34.93 

27.76 

00.560 

1483.0 

OBS 

01001 

03.92 

34.930 

27.76 

1463.0 

SID 

01100 

03.84 

34.93 

27.77 

00.612 

1484.3 

oes 

01 130 

03.84 

34.927 

27.77 

14  84.3 

STO 

01200 

03.79 

34.93 

.7.77 

00.697 

1485. a 

oas 

01203 

03.79 

34.927 

27.77 

1485.0 

OBS 

01225 

03.78 

34.930 

27.77 

•  ••••1 

14B6.2 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Junc--14  July  1973.— Continued 


N    1 

3    0    C          S 

r    A     T     I     0    M          0    A    7     A 

«cflu       il       «i5j            »£H    lS7i 

eOIOP    02671            AIR 

TEMP         10, 

,7            DIR    MOT    PER            NINO-OIR    27 

COhiEC             ^^17          HOVIn     Oo 

Ship  ev 

MET 

euLB          10, 

.7               10       0         2               ylND-SPO    16 

liT           «.    35. «N           OAr 

it 

DATA   USE 

eARONETR    1028. 

.7            SEA                                  BINO-FOR 

LwN>      J-'i   ij.lD           noun    l«.i 

IKEA 

05            CLOUD    T/A 

CL/TR                            HEATHER       »4 

CA^TnJH/T I«e       LVLTYP 

DEPTn 

TEMP 

SAt 

SIOHA-T 

OVNOPTm       SNO    VEI       OXyO               PU' 

STO 

OOJOO 

06.64 

32.66 

25.49 

00.000       i403.3 

i<.j      oes 

00003 

06.  B4 

32.856 

25.49 

1483.4 

SIO 

00010 

oa.5< 

32.60 

25.46 

00.025       1462.5 

oas 

ooou 

06.53 

32.790 

25.48 

1482.3 

06S 

OOOJS 

05.77 

32.765 

25.64 

1471.4 

oes 

00J1« 

03.2  0 

32.653 

25.98 

1469.3 

S1J 

OOOiO 

05.09 

32.86 

25.99 

00.046       1469-.8 

on 

00022 

04.83 

32.860 

26.02 

1467.6 

on 

0002b 

04.60 

32.857 

26.04 

1466.9 

STO 

00030 

04.2  0 

32.86 

26.10 

00.067       14t5.3 

jss 

00030 

04.10 

32.681 

26.12 

1464.5 

06S 

0003« 

02.9  7 

52.906 

<6.24 

14C0.2 

OBS 

00038 

01.2  8 

33.079 

26.51 

1453.1 

OSi 

000-.1 

-    0.16 

33.260 

26.75 

1446.9 

OBS 

000-S 

-    0.53 

33.420 

26.88 

1445.4 

%10 

00030 

-    0.33 

33.53 

26.96 

00.098       1446.5 

on 

00053 

-    0.l7 

3j.;7e 

^6.59 

1447.4 

Cos 

OJoil 

00.03 

33.602 

27.00 

I44t .4 

3t.j 

o:oto 

00.  Oj 

33.669 

.7.05 

14,*e.6 

OoS 

00J72 

00. «t 

33.624 

<7.13 

14  52.6 

STD 

000  7S 

00.«b 

33.64 

27.14 

00.123      1451.9 

CJS 

0.107c 

00.91 

3;. 640 

27.14 

145;. I 

OoS 

0..07'. 

00  .»  .' 

)...83e 

.  7.16 

1451.9 

j;5 

oo;>i 

00.  cl 

•i.t9d 

.7.21 

. 452.0 

CdS 

000?5 

00.78 

34.042 

27.31 

1453.1 

□8S 

OOOtf 

01.17 

34.063 

27.30 

1454.9 

SIO 

00100 

01.21 

34.09 

27.32 

00.145      1455.2 

OSS 

00102 

01.35 

34.137 

27.35 

1455.9 

06S 

00110 

01.93 

34.175 

27.34 

1456.6 

oas 

ooiia 

Oi.81 

34.170 

27.34 

1456.2 

STO 

0012S 

02.17 

34.22 

27.35 

00.163      1460.0 

OBS 

00125 

02.20 

34.2  24 

27.36 

1460.1 

OSS 

00125 

01.98 

34.273 

27.41 

1439.3 

STD 

00150 

02.21 

34.46 

27.54 

00.180      1460.9 

oas 

00152 

02.57 

34.495 

27.54 

1462.6 

ots 

00156 

03.31 

34.560 

27.53 

1465.9 

oas 

00163 

03.03 

34.510 

27.51 

1464. e 

oas 

00175 

03.19 

34.56C 

2  7.54 

1465.7 

oas 

00186 

03.26 

34.563 

27.53 

1466.2 

oas 

00194 

02.75 

34.523 

27.55 

1464.1 

STO 

002  00 

02.66 

34.56 

27.66 

00.207      1464.8 

oes 

00201 

02.93 

34.567 

27.57 

1465.0 

oes 

00217 

03.44 

34.C80 

27.61 

1467.6 

oes 

00224 

03.7. 

34.730 

27.62 

1469.0 

oes 

00.28 

03.71, 

34.730 

27.62 

1469, 2 

STO 

00230 

JJ.  72 

34.71 

27.61 

00.^34       1465.4 

OsS 

00231 

03.72 

34.714 

27.61 

1469.4 

OBS 

00277 

04.17 

34.850 

27.67 

1471.9 

oas 

00293 

04.18 

34.640 

27.66 

1472.2 

STO 

00300 

04.38 

3-. 05 

27.65 

00.259      1473.2 

oes 

003  00 

04.40 

34.650 

27.65 

1473.3 

Oas 

00350 

04.17 

34.677 

27.69 

1473.2 

STO 

004  00 

04.:>7 

34.52 

27.71 

00.305      1474.9 

oes 

00<.0;> 

04.36 

34.923 

27.71 

1475.0 

oes 

00453 

04.32 

34.910 

27.70 

1475.5 

STD 

0050J 

04.21 

34.92 

27.72 

00.349       1475.9 

Oas 

00502 

04.2  0 

34.920 

.7.72 

14  75.9 

oes 

00552 

04.  Oi 

34.930 

2  7.75 

1476.0 

STO 

006  00 

03.97 

34.93 

27.76 

00.391      1476.5 

aos 

OOoOl 

03.97 

34.910 

27.76 

14  71.6 

oes 

UJ651 

04.07 

34.9,0 

27.74 

1477.6 

SIJ 

00700 

04.04 

34.01 

27.73 

00.433       l47b.5 

o«s 

OJIOJ 

04.04 

34. WJ 

.7.73 

1476.5 

JbS 

00750 

04. Oj 

34.'  27 

2  7 .  75 

14  79.3 

STO 

OOdOO 

04.02 

-'4.^i 

27.74 

00.477       1..U0.1 

JcS 

U0«.y3 

04.  u2 

34.522 

27.74 

146J.1 

ii-i 

Ojc!;2 

v2.4  6 

....'•.0 

.7.75 

1..UJ.8 

STO 

0C4JO 

D,  .00 

;4.53 

.7.75 

00.521       14t>1.6 

OBS 

00*02 

04.00 

34.530 

27.75 

1451  .7 

OBS 

00555 

03.95 

34.917 

27.75 

1482.3 

STO 

01000 

03.96 

34.91 

27.74 

00.567      1483.1 

oes 

01001 

03.96 

34.910 

27.7* 

1483.1 

STD 

01100 

03.87 

34.53 

27.76 

00.612       1484.4 

oas 

01100 

03.67 

34.927 

27.76 

1484.4 

sit/ 

012  00 

03.  T, 

34.93 

27.78 

00.656       l4o5.8 

oas 

01203 

03.79 

34.535 

27,78 

1465.8 
1466.2 

oes 

01233 

03.7  7 

34.922 

27.77 

666*»« 

INST    STD   RECORDER  TEN    SO    1306 

TRACE    OIR  D  5    SliJARE       2 

DURATION  2    SQUARE    48 

ORIS -Oil   402  1    SwUARE    48 


TOT    P         N02 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Junf^l4  July  1973.— Continued 

NJOC  iTlIlCN         unit 

'*L^\i,       J4       sj:)3            IcA)    i97j           BOTOP    Ojltl           AIR    TtMP         11.3           01ft    H6T    PEfl           HIrvO-DIft    tt  1n:>7    STO  RtCOROEft             T£N   Sw    1^06 

CONScC               J21a            NONTm      Oo            SHIP    EV                       WET    8uLb          11.3               3J       0         X               HlSC'-SPL'    16  TRACE     OIR                       0            S    SwJARE       < 

lAt             v<    a. ill            uit            2e            DATA    USE       1            SAROnETR    10<S,2            ScA                                  IIINO-FI}R  tURATlON                                      2    SiJARE    «8 

LSNu       .•>»    11.<>W            >UU<    so.i            ARI.A               OS            CLOlX)    T/A                            CL/TK                            UEATHEH       X<i  ORIS    Oil    «l)3                            1    SQUARE    «« 

C«jTSJt/I  IKE       IVLTrP         DEPTH                 TEHP               SAL               SlOHA-t         OTNDPTH       5N0    VEt       OHYl.               fO«  lOT    P         N02          N03         SIO}         PM 
»Tli            OOJiJJ               Je.Tj            32. d6               ib.Sl               OJ.OJO       1<>U^.'» 


06  S 

J0JJ3 

06.73 

32.859 

25,51 

1403.0 

OoS 

O00J7 

06.77 

32.705 

25.67 

1475.3 

STD 

JJJIJ 

06.59 

32.79 

25.76 

00 

.024 

1474.7 

06S 

90J11 

06.31 

32.605 

25.60 

14  73.6 

36S 

OOOiS 

0^.90 

32.72  0 

25.90 

1467.6 

am 

JJOi« 

0».'.2 

32.865 

26.07 

1466.1 

iio 

jjj:j 

0*.h3 

3<.tl 

26.10 

00 

.045 

1466..^ 

OoS 

0JJ22 

0<*.'>o 

32.965 

26,14 

1466 .4 

OBS 

J3j2c 

03.71 

32.910 

26. IB 

1463.3 

Stj 

JJJ3J 

02.70 

33.08 

26.40 

00 

.062 

1  4  59  .  2 

on 

O0J3J 

02. 5d 

33.100 

26.43 

1450.7 

UuS 

OJJjs 

01. eo 

3j.lct 

26.54 

1435.7 

GeS 

uOOjd 

00. 6J 

33.256 

26.60 

1451  .1 

ots 

JJ..'.. 

OJ.Oo 

33. ..se 

26.87 

1-48.1 

OES 

JOO'.S 

-  o.ie 

33.490 

26,92 

1447.1 

STD 

;3353 

-    J. 20 

33.51 

26.94 

00 

.090 

14-7.1 

06S 

0JJ53 

-    0.21 

33.530 

26.95 

1447.2 

oas 

OOJoO 

-    0.3V 

33.564 

27,00 

1446.5 

sro 

JJJ7J 

00.13 

3^.80 

27.15 

00 

,116 

1449.5 

oes 

0007O 

00.17 

33.813 

27.16 

1449.7 

OBS 

JJJ94 

00.91 

3'..06<i 

27.32 

1453.6 

STa 

OOIOJ 

01.05 

3*. 07 

27.32 

00 

,i37 

1454.4 

OSS 

J01J2 

01.29 

34.090 

27.32 

1455.6 

OBS 

JJ1J6 

Oi.ii 

34.096 

,.7.32 

1455.5 

OBS 

..JUS 

01. oJ 

34.241 

27,40 

1456.2 

ObS 

JJUo 

01. '■a 

14,236 

27.42 

1456.9 

SIO 

00125 

01.5- 

34.24 

27.42 

00 

,j55 

1457.3 

oes 

J0125 

01.55 

34.236 

27.42 

1457.3 

oes 

JJl^J 

01.67 

34.346 

27.50 

1456,2 

oes 

00  U« 

01.91 

34.377 

^7.50 

1459,4 

oes 

OJloS 

02.66 

34.490 

27.53 

1462,9 

sro 

OOlaJ 

02.66 

34.49 

27.53 

00 

.170 

1462,9 

oes 

0J16< 

02.67 

34.490 

27.53 

1463.0 

oes 

00175 

03.02 

34.573 

27.56 

1465.0 

STJ 

0J2O0 

02.9  5 

34.58 

27.56 

00, 

.198 

1465.1 

JBS 

JJ2J1 

02.  9» 

3'.. 582 

27.56 

1465.1 

oes 

00226 

0^.12 

34.685 

27,64 

1466.5 

STO 

002  5  J 

03.5  7 

34.75 

27,65 

00, 

.223 

1468.8 

QBS 

JJ251 

03.60 

34.754 

^7.65 

1469.0 

OBS 

002  7; 

O'l.  Jd 

34.058 

27.69 

1471.6 

STi 

0J33J 

OS. 17 

34.92 

27.73 

00. 

,245 

1472.4 

JBS 

00300 

0«.17 

34.922 

27,73 

1472.4 

OBS 

0035J 

04. 26 

34.925 

27.72 

1473,6 

STJ 

0J40J 

o<>.ia 

34.93 

27.73 

00. 

,286 

1474,1 

OSS 

0040J 

Os.lO 

34.93J 

27.74 

1474.2 

OBS 

0J453 

Os.lS 

34.910 

27.72 

1475,0 

SIO 

OOS  JO 

Os.15 

34,92 

27.73 

00. 

328 

1475,6 

OoS 

00502 

0^.15 

34.91  7 

27.73 

1475.7 

oes 

0J552 

0"..03 

34.927 

27.75 

1476.0 

STJ 

OOOJO 

O-.K, 

34.94 

27.74 

00, 

371 

1477.3 

OSS 

00601 

O^.l* 

34.9^7 

27.74 

1477.3 

Jos 

00(51 

0'..09 

34.920 

27,73 

1477. V 

STO 

007JJ 

03.09 

34,92 

27.76 

00, 

413 

1477.9 

3SS 

0070J 

03.09 

34.922 

,;7,76 

1477.9 

OoS 

0O750 

03. B3 

J-.530 

27.77 

1478.4 

SIO 

o;6jj 

03. 6j 

»s.  >3 

.7.77 

00, 

456 

14  79.3 

JJS 

UJoJJ 

0;  .HI 

J4.S27 

27.77 

1-,79.J 

J5i 

0^.0^2 

J.'  .*.J 

?-..-,20 

;7.7:< 

IhUJ.6 

410 

o:«jj 

03.88 

34.^2 

27.76 

00, 

49  7 

l-ol.l 

0-4 

o;')j2 

03.66 

.•i.>2  2 

27.76 

1461.2 

OiS 

2;4si 

j;.li.' 

:-..9io 

27.75 

1-61.7 

STO 

3130J 

03.73 

34.91 

27,76 

00, 

540 

1482.2 

OBS 

01001 

03.  73 

34.910 

27.76 

140^.2 

SIO 

OllJJ 

03.70 

34.92 

27.76 

00, 

563 

1483.7 

OBS 

JllOJ 

03.70 

J4.920 

27.70 

1403.7 

$10 

0120J 

03.70 

34.92 

27.78 

00. 

62  7 

1485.4 

oes 

01203 

03.70 

34.920 

27.78 

1465.4 

OBS 

Olli<, 

03.  7« 

34.910 

27.76 
•  •••• 

1465.8 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    >    T    I    D    h 


*[FIO      31      iiSi 

cdMSEC         am 


»£«« 

J«73 

BOTOf    03436           <l« 

TExt         12. 

,3           DIR 

HOT    PER           irllO-DIR    27 

INST    SIO   ktCOilOER 

T:N    3w    1306 

NJSTH      06 

StilP   EV 

«£I 

6Ut.8        12 

.3             27 

1         2             MINO-SPO   14 

IR»Ce    OIR                     0 

5    S.JAKE       2 

OIT 

28 

OtTl   USE 

1           e««OI1ETt    1026. 

.0           iU 

KIND-FOR 

DORATlOh 

2    SOJAkE    46 

HOJIt 

lb. 2 

A«Ei 

05           CLOUw    7/A 

CL/TA                            aEtTHEK      JI4 

ORIG    Oil   404 

1    SfiJARE    47 

i«lT»» 

OtPTH 

TEMP 

SIL 

SIGMA-T 

OVNOPTh 

SN9    VEI.       OZIC              P04 

TOT    P         1(02        N03 

S193        H 

STO 

OJJJJ 

09.20 

32.79 

25.38 

00.090 

1484.6 

oes 

00033 

C9.^0 

32.786 

25.36 

1464.7 

Oli 

00007 

06.91 

32.470 

25.46 

1475.5 

STO 

OOOIJ 

05.6i> 

32.49 

25.56 

00.025 

1470.3 

on 

00011 

0«.»9 

12.353 

25.60 

1467.6 

Jii 

00015 

03. 5<. 

32.679 

26.00 

14C2.0 

on 

JOOK 

03.10 

32.627 

26.17 

1463.4 

Hi 

00020 

03. 2« 

32.84 

2e.l6 

00.047 

1461.2 

ots 

09022 

03.50 

32.876 

26.17 

1462.2 

on 

0002e 

03.12 

32.697 

26.22 

1460.7 

STJ 

00030 

92.65 

32.95 

26.39 

00.065 

1458.8 

OSS 

OOOiO 

92.5c 

32.961 

26.32 

1..58.4 

oas 

OOJJ* 

91.73 

33.135 

26.52 

1455.1 

aes 

OJJol 

00. ii 

33.242 

26.66 

1452.0 

Obi 

00J..3 

00.  da 

33.396 

26.79 

1451.6 

oes 

000<> 

00. j; 

33.499 

26.83 

1449.3 

STO 

OOOiO 

00.33 

3J.43 

26.65 

00.094 

1449.5 

JSS 

0J03J 

00.53 

3J.554 

26.93 

1450.6 

jas 

J^ie> 

-    9.03 

33.589 

26.96 

1448.2 

Hi 

OJJod 

00.01 

3j.o72 

27.06 

1446.6 

Jdi 

JJJTi 

00.77 

3  J.  79  3 

27.21 

1452.3 

STJ 

JOJJi 

00.61 

J...  76 

27.11 

00.121 

1451.6 

Jsj 

OJJTo 

00.56 

3.>.7d0 

27.11 

1451  .- 

STJ 

JOtOO 

00.  7i 

jj.ii 

27.27 

00.143 

14  52.9 

JSi 

Jo  102 

00.  7. 

i4.J14 

.7.29 

145J.2 

>IJ 

J.-125 

Oi.i7 

-■4.14 

27.36 

00.16J 

:455.9 

Jc: 

OOU: 

oi.:; 

J... 147 

27.  J6 

1436.0 

3ij 

001« 

o:.9; 

34.116 

27.45 

1459  .2 

STO 

OOISO 

92.06 

34.36 

27.47 

00.160 

1469.1 

OSS 

001S2 

02.11 

34.370 

27.46 

1460.4 

OiS 

99171 

92.33 

34.440 

27.52 

1461.8 

Ots 

0017S 

03.17 

34.575 

27.55 

1465.7 

SIO 

09200 

93.37 

34.59 

27.54 

00.299 

1466.9 

OSS 

00205 

93.4  3 

34.693 

27.55 

1467.3 

3>S 

00226 

03.66 

34.790 

27.60 

1466.6 

oes 

00239 

03.44 

34.670 

27.60 

1466.0 

SID 

002S0 

03.45 

34.70 

27.62 

09.236 

1468.3 

OSS 

90251 

03. ..6 

34.700 

27.62 

1468.3 

oes 

00277 

03.73 

34.730 

27.62 

14(9.9 

oes 

oo2ai 

03.75 

34.775 

27.65 

1479.1 

oes 

9028S 

04.11 

34.853 

27.66 

1471.6 

ST3 

00300 

04.14 

34.84 

27.67 

00.260 

14  72.2 

OoS 

00309 

04.14 

34.64  0 

27.67 

1472.2 

oes 

09335 

93.61 

34.807 

27.69 

1479.5 

oes 

00359 

03.79 

34.823 

27.70 

1471.1 

o>s 

00376 

Of. 14 

34.896 

27.71 

1473.5 

oes 

C03{2 

04.92 

34.880 

27.71 

1473.2 

SIO 

COkOO 

04.32 

34.52 

27.71 

09.305 

1474.7 

oes 

00.03 

94.43 

34.930 

27.71 

1475.2 

oes 

00'.53 

94.43 

34.925 

27.70 

14  76.9 

STO 

00509 

04.44 

34.92 

27.69 

09.350 

14  76.8 

oes 

09592 

04.44 

34.915 

27.69 

1476.9 

oes 

00552 

04.33 

34.913 

27.70 

1477.2 

STO 

00609 

94.21 

34.93 

27.73 

00.395 

1477.6 

oes 

00601 

04. 2i 

34.930 

27.73 

1477.6 

oes 

90651 

04.05 

34.910 

27.73 

1477.7 

SIO 

90700 

94.10 

34.92 

27.74 

09.439 

1476.7 

oes 

90  700 

04.10 

34.922 

27.74 

1476.7 

oes 

99759 

03.95 

34.922 

27.75 

1478.9 

STO 

09  8  90 

03.  a9 

34.91 

27.75 

00.463 

1479.5 

oes 

09a03 

93.  d9 

34.910 

27.75 

1479.6 

0>S 

ooaS2 

03. e5 

34.927 

27.77 

1460.2 

SIO 

00900 

93.63 

34.92 

27.76 

90.526 

l->d0.9 

oes 

00902 

93.83 

34.915 

27.76 

i4d..9 

oas 

00951 

03. 63 

34.916 

27.76 

1461.8 

STO 

01000 

03.76 

34.92 

27.77 

09.569 

1462.3 

oes 

01991 

93.76 

34.920 

27.77 

1462.3 

STO 

01100 

03.74 

34.91 

27.76 

90.613 

146J.9 

oes 

01190 

03.74 

34.910 

27.76 

l.>d3.9 

OoS 

01199 

03.75 

3... 925 

27.77 

i.td5.6 
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Table  III.     Observed  oeeanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    I   t    T    I    0    N 


KcFlo     jl     aiSi        >£'> 

HTj 

SOIDP    03520 

AIR    T2nP         10.5 

cm  M 

L.T    PER            UINO-OIR    ..i 

CasSEi.             02<3          MJMTi 

n      Ob 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 


NOOC          ST«T10 

N         DATA 

«£fJO      31      .:-S5           r£»» 

1473 

BOTOP    03407           AIR 

TEHP         10. 

B           DIR 

HOT    PEP           nmO-OlR    26 

coKSc:        3:^1       NONT 

H    at 

SHIP    IV 

aET 

BULB         10. 

a            03 

0        »              ilMD-SPD   14 

l*T            ^^i    It.aN            UA1 

2B 

OlTl   USE 

1           aiROHETk    1028. 

1           SEA 

KIHD-FOR 

LONC      J<t   34      >          nOlM 

2j.2 

tklt 

05           CLOUD    T/A 

CL/TO                            HEATHER       A4 

C»5lNUPi/ri'<E     iviirp 

DEPTH 

TEHP 

SAl 

SIOHA-T 

OVNDPTH 

SNO    VEL       OxrO              PO' 

STD 

00000 

09.;  7 

32.84 

i5.41 

00.030 

1464. 5 

:j.2      jas 

J11J03 

05.27 

32.845 

23. -i 

1465.3 

0» 

00007 

0(.16 

32. BIB 

25.41 

A484.6 

STO 

00010 

07.32 

32.70 

25.59 

03.023 

1477.4 

oes 

00011 

36.31 

32.6S2 

25.68 

1474.2 

oes 

00015 

05.31 

32.a32 

25.95 

1465.6 

oes 

0001? 

33.08 

32.810 

25.95 

1468.7 

ito 

OOOJO 

04. ;i 

32.83 

25.59 

00.047 

l46a'.i 

DBS 

00022 

04.52 

32.901 

26.05 

1466.6 

STO 

00030 

33.57 

33,06 

26.27 

00.066 

1404.6 

OBS 

00033 

03. «3 

33.063 

26.27 

1464.5 

06S 

O003<> 

03.34 

33.355 

26.31 

1464.2 

oas 

30038 

03.44 

23.162 

26.40 

1462.6 

OBS 

000-,; 

02.66 

33.374 

26.64 

1455.6 

oas 

OOOhS 

02.23 

33.477 

26.76 

1457.8 

ST3 

00030 

01.  6« 

33.54 

26. B4 

00.056 

1456.6 

oas 

00333 

01.68 

33.550 

26. B9 

1455.8 

STO 

03075 

31.12 

33.86 

27.15 

00.123 

1454.0 

oas 

00076 

01.13 

33.874 

27.16 

1434.0 

OsS 

OOOtl 

33. «^ 

34.023 

27.28 

1453.9 

$10 

00103 

01.03 

3-.. 35 

27.30 

00.144 

1454.3 

oas 

03102 

01.06 

34.062 

27.31 

1454.5 

STO 

00125 

01.44 

34.21 

27.43 

00.163 

1456.8 

DBS 

00123 

01.46 

34.214 

27.40 

1456.9 

STO 

00130 

02.47 

34.48 

27.54 

00.178 

1462.1 

OBS 

30132 

32.54 

34.454 

27.54 

1462.4 

OBS 

00173 

03.03 

34.567 

27.56 

1463.0 

STO 

002  33 

32.82 

34.57 

27.58 

33.206 

1464.6 

OBS 

00231 

02. ai 

34.570 

27.58 

1464.5 

oas 

3322B 

03.03 

34.687 

27.65 

1466.3 

STO 

03233 

03.43 

34.65 

27.62    • 

00.232 

1468.4 

oas 

00231 

03.52 

34.700 

27.62 

1468.6 

oas 

03273 

03.37 

34.845 

27.69 

1471.3 

OBS 

00277 

04.03 

34.845 

27.68 

1471.3 

STO 

03333 

03.73 

34.62 

27.69 

00.255 

1470.7 

oas 

33300 

03.78 

34.820 

27.69 

1470.6 

OBS 

30303 

03.84 

34.83  5 

27.69 

1471.0 

OBS 

0331e 

04.37 

34.853 

27.68 

1472.2 

oas 

03330 

04.26 

34.520 

27.72 

1473.6 

STO 

33".  00 

04.24 

3-. 53 

27.70 

00.330 

1474.3 

OtS 

OO-iOj 

0-«.2-« 

34.655 

27.70 

1474.4 

oes 

3C«53 

04.17 

34.5Z0 

.7.73 

14  74 .9 

STO 

03300 

O-i.  13 

3-..d5 

17.71 

03.344 

1475.5 

oes 

0v50i 

04.12 

3-. 350 

27.71 

1475.5 

OcS 

00552 

3;.36 

i-.'ilS 

i7.74 

1475.7 

STO 

00(03 

03.53 

34.51 

:7.74 

00.38  8 

1476.4 

OBS 

33631 

03.53 

54.513 

27.74 

1476.4 

OBS 

00631 

03. B3 

34.533 

27.75 

1476.6 

STO 

00703 

33.62 

34.51 

27.76 

00.42  5 

1477.5 

OBS 

03  7  33 

03. a; 

34.515 

27.76 

1477.6 

OBS 

03733 

03.77 

34.513 

27.76 

1478.2 

STO 

006  03 

03.73 

34.51 

27.77 

00.471 

1478.8 

OBS 

03833 

33.73 

34.513 

27.77 

1478.9 

DBS 

30632 

03.74 

J4.51i 

27.77 

1475.7 

STO 

03«33 

03.72 

34.51 

27.77 

00.512 

1483.4 

OBS 

33!32 

03.72 

34.513 

27.77 

1480.3 

OBS 

00351 

03.74 

34.516 

27.77 

1481.4 

STO 

ilm 

33.72 

34.52 

27.77 

00.555 

1482.1 

OBS 

01331 

03.72 

34.917 

27.77 

14B2.1 

STO 

01103 

03.79 

34.91 

27.76 

33.555 

1484.1 

oas 

31133 

03.75 

34.537 

27.76 

1484.1 

STO 

012  33 

uj*  82 

34.91 

27.76 

00.644 

1485.9 

OBS 

312  33 

33. a2 

3'-.  513 

27.76 

1485.9 

OBS 

01222 

33.75 

34.502 

27.75 

»6«6*6*664 

148t.l 

INST    STO   RECORDER  lit,   SO   1336 

TRACE    DIR                     D  5    SOUiRE       i 

DURATION  2    SOJARE    4B 

ORIO    Oil    406  1    SOUARE    4S 

TOT    P        N02        N03  SI03        PH 


307 


Table  III.     Observed  oceanograiihic  data  occupied  hy  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«^14  July  1973.— Continued 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 
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ION..      !<•>   32. 8<  HOUR    05.5  AREA  05  CLOUO    T/A  CL/TR  KEATHER      X4  DRIG    Oil    »0e  1    SQUARE    « 

CASTNJ1/THE       KLTt?  DEPTH  TE«P  SAL  SIGKA-T         OVNOPIM      SNO    »EL       OXYG  PO*      TOT    P         M02         N03         5103         PH 


i           »EA<    1573 

BOTO."     02 

763            AIR 

IcHP         05, 

.5           OIR 

HOT    P2R 

KIND-Olfi 

28 

3            KOVTm      06 

Ship  ev 

UET 

BULB         09, 

,5             00 

0         X 

■INO-SPO 

12 

^             OAT 

2; 

DATA   USE 

1            BAROKETR    1027. 

.4            SEA 

■IIND-FOR 

<            HOUR    03.5 

AREA 

05            CLOUO    T/A 

CL/IR 

VEATHER 

X4 

KLTtP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIGKA-T 

OVNOPIK 

1      SNO    »EL 

OXYG 

PO, 

STD 

0D3DD 

0O.-2 

32.43 

25.50 

00. OOC 

1       1473.4 

OBS 

00DD3 

06.1,2 

32.435 

25.50 

1473.4 

QBS 

0ODD7 

05.16 

32.558 

25.75 

1468.5 

STO 

ODJID 

O'-.Sl 

32.56 

25.77 

00.024 

1467.5 

03S 

ODJU 

0*.7b 

32.563 

25.75 

1467.0 

OBS 

ODJJS 

0-..31 

32.C51 

25.51 

1465.3 

STO 

C0./2J 

04,4  J 

32.70 

25.54 

00.045 

1465.6 

OiS 

OD32; 

0,.52 

32.7SJ 

25.55 

1466.4 

3dS 

O0D2e 

0-.40 

32.801 

2t. 02 

1466.0 

STO 

OiDiJ 

0,.10 

32.83 

26.07 

00.065 

146',.9 

CiS 

oo;:a 

04. Oj 

32.32c 

26.08 

1464.6 

OBS 

00D3<. 

03.56 

32.807 

26.11 

1462.6 

oas 

000^9 

02.65 

3  2.79  6 

26.18 

1458.9 

09S 

DOD-l 

02.43 

3-.04B 

26.40 

1458.2 

OBS 

DOCS 

02.84 

33.150 

26.45 

1460.2 

OBS 

000-5 

02.30 

33.156 

26.55 

1457.9 

STD 

OD050 

02.02 

33.20 

26.55 

00.100 

1456.7 

OBS 

DJD53 

00.55 

33.250 

26.69 

1450.4 

OBS 

0003  7 

-    0.24 

3^.440 

26,88 

1447.0 

OSS 

CDOeO 

-    0.61 

33.475 

26.93 

1445.4 

OBS 

0006-. 

-    0.65 

33.522 

26.9  7 

1445.1 

STD 

00075 

-    0.48 

53.64 

27.06 

00.131 

1446.4 

OBS 

0D076 

-    0.4c 

33.655 

27.06 

1446.6 

OBS 

00055 

-    0.06 

33.785 

27.15 

1448.9 

OBS 

00055 

00.23 

33.880 

27.21 

1450.5 

STO 

OOIOJ 

00.26 

33.88 

27.21 

00.155 

1450.7 

oes 

00102 

00.3  7 

33.883 

27.21 

1451.1 

DBS 

00121 

01.05 

34.012 

27.27 

1454.7 

STO 

00125 

01.04 

34.00 

27.26 

00.176 

1454.7 

OBS 

00125 

01.0- 

34.000 

27.26 

1454.7 

oas 

001<.» 

01.30 

34.150 

27.56 

1456.4 

OBS 

aoi«e 

01.46 

34.215 

27.41 

1457.2 

STO 

00150 

01.56 

34.22 

27.40 

00.195 

1457.7 

OBS 

00152 

01.70 

34.225 

27.40 

1458.4 

OBS 

00175 

02.06 

34.366 

27.48 

1460.5 

OBS 

00182 

02.51 

34.406 

27.48 

1462.7 

STD 

00200 

02.74 

34.52 

27.54 

00.226 

1464.1 

oes 

00201 

02.76 

34.527 

27.55 

1464.3 

DBS 

00205 

02.65 

34.500 

27.54 

1463.9 

oes 

00213 

02.7  3 

34.576 

27.59 

1464.4 
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0J22D 

Oj.53 

34.665 

27.59 

1468.1 

OBS 

00232 

02.7  7 

34.570 

27.58 

1464.9 

OBS 

00236 

02.75 

34.560 

27.57 

1465.0 

oes 

00239 

03.14 

34.627 

27.60 

1466.6 

SID 

00250 

03. B6 

34.73 

27.61 

00.253 

1470.0 

oes 

00258 

04.08 

54.75. 

27.60 

1471.1 

oes 

00266 

03.96 

34.720 

27.59 

1470.7 

OBS 

00277 

04.10 

34.750 

27.60 

1471.5 

OBS 

002B3 

0-.05 

34.768 

27.62 

1471.5 

OBS 

00293 

03.66 

34.707 

27.61 

1469.9 

STD 

00300 

03.64 

34.71 

27.62 

00.278 

1469.9 

OBS 

003  JO 

03.64 

34.715 

27.62 

1465.9 

OBS 

00350 

03.44 

34. 700 

27.63 

1469.9 

SID 

OO'.OO 

03.8  3 

34.65 

27.70 

00.326 

1472.5 

OBS 

00<.03 

03.86 

34.850 

27.70 

1472.7 

OBS 

0J«51 

04.11 

34.853 

27.68 

1474.4 

OBS 

00453 

04.01 

34.850 

27.69 

1474.2 

STO 

005  00 

04.21 

34.90 

27.71 

00.370 

1475.8 

oes 

00502 

04.21 

34.900 

27.71 

1475.9 

OBS 

00552 

0..11 

34.505 

27.72 

1476,3 

STO 

006  00 

04.07 

34.51 

27.73 

00.415 

1476.9 

oes 

00601 

04.07 

34.910 

27.73 

1477.0 

OBS 

00651 

04.03 

34.920 

27.74 

1477.6 

STO 

00700 

04.02 

34.90 

27.72 

00.455 

147B.4 

oas 

00  7  CO 

04.02 

34.898 

27.72 

1478.4 

oes 

O075O 

03.57 

34.910 

27.74 

1479.0 

STD 

C0300 

03.90 

34.91 

27.75 

00.503 

1479.6 

06S 

0J603 

03.50 

34.910 

27.75 

1479.6 

OBS 

00852 

03.85 

34.915 

27.76 

1480.2 

SID 

00500 

03.81 

34.92 

27.76 

00.546 

14S0.8 

oes 

00902 

03.81 

34.917 

27.76 

1480.9 

oes 

00551 

03.79 

34.920 

27.77 

1481 .6 

STO 

01000 

03.73 

34.91 

27.77 

00.589 

1482.2 

QBS 

01001 

03.73 

34.513 

27.77 

1482.2 

STD 

01100 

03.72 

34.91 

27.77 

00.633 

1483.8 

DBS 

01100 

03.72 

34.915 

27.77 

1483 .8 

DBS 

OllSj 

03.70 

34.517 

27.77 

1485.3 
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INST    STO  RECOIIOER 
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MONTH      Ot 
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00 
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KHO-SPO    11 
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5   SuUAKE      2 

an 

29 

OAtt   USE 

1           BAROHETI)    1027.5 

SEA 

KiNO-fOB 

CUHATION 

2   SOJACE    *6 

nOjK 

D3.B 

AftcA               05            CLOUD 

T/A 

CL/TII 

1 

UEAThEK      «* 
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1    SOJARE    *6 

LVLltP 
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SAL 

SIOHA-I 
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SNO    VEL 
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SI03         fH 

STO 

OJJOO 

0*.20 

32.79 

25.36 

00.000 

1*64.6 

OiS 

aoMi 

09.20 

32.766 

25.36 

1*64.7 

OSS 

DJD07 

06.09 

32.*87 

»5.31    • 

l*eo.i 

STD 

OJJID 

05.9* 

3...*0 

25.53 

00.02  5 

1*71.6 

oas 

OOJll 

0'..99 

32.353 

25.60 

1*67.6 

aiis 

OOJJi 

03.5. 

3i.670 

..6.00 

1*62.0 

oes 

OJOl'i 

Oj.10 

32.627 

26.17 

i*ta.* 

no 

JDJiJ 

03.26 

32.6* 

26.16 

00.04  7 

1*61.2 

on 

DODii 

03.5  0 

32.676 

2t.l7 

1*62.2 

OSS 

90026 

03.12 

32.697 

26.22 

1*60.7 

STD 

00D3D 

02.63 

32.95 

26.30 

00.065 

1*56.8 

OBS 

00J30 

02.  5t 

32.961 

26.32 

1*56.* 

08! 

0003". 

01.73 

33.135 

26.52 

1*55.1 

oes 

ODOsi 

00.99 

33.2*2 

2  6.66 

1*52.0 

OBS 

OOOtS 

00.66 

33.396 

26.79 

1451.6 

DBS 

000*4 

00.31 

33.409 

26.63 

1**9.3 

STO 

oooso 

00.36 

33.43 

26.65 

00.094 

1**9.6 

oes 

003S3 

00.53 

33.554 

26.93 

1*50.6 

OBS 

0J9t>0 

00.07 

33.530 

26.9* 

1**6.6 

oes 

00  06'. 

-    0.03 

33.560 

26.96 

1**6.2 

OBS 

00066 

00.30 

33.765 

27.13 

1*50.1 

OBS 

0J07J 

00.77 

33.793 

27.11 

1*52.3 

SID 

0007S 

00.61 

33.76 

27.11 

00.122 

1451.6 

OBS 

0JD76 

00.56 

33.760 

27.11 

1*51.4 

STO 

00100 

00.75 

33.99 

27.27 

00.1** 

1*52.9 

oes 

00102 

00.79 

34.01* 

27.29 

1*53.2 

STO 

00125 

01.27 

3*.l* 

27.36 

00.163 

1*55.9 

oes 

oous 

01.29 

34.1*7 

27.36 

1*56.0 

OBS 

001** 

01.91 

34.316 

27. *5 

1*59.3 

STO 

001  so 

02.06 

3*. 35 

27. *7 

oo.ieo 

1*»0.1 

oes 

00152 

02. li 

34.356 

27. 47 

1*60.* 

oes 

00171 

02.33 

3*.**0 

27.52 

1*61.6 

DBS 

0017J 

02.60 

3*. 59    P 

27.60Q 

OBS 

ooi7e 

03. W 

3*. 575 

27.55    • 

1*65.7 

STD 

002  00 

03.50 

3*. 57 

27.52    • 

00.211 

1*67.5 

DBS 

00201 

03.52 

3*. 573 

27.52 

1*67.6 

oes 

0022a 

03.66 

3*. 700 

27.60 

1*66.6 

STO 

00250 

03. *6 

3*.  70 

27.62 

00.236 

1466.3 

oes 

00231 

03. *6 

3*. 700 

27.62 

1*66.3 

OBS 

00277 

03.73 

3*. 730 

27.62 

1469.9 

OsS 

0J2ai 

03.73 

34. 775 

27.65 

1470.1 

CsS 

00265 

0*.il 

3*. 655 

27.66 

1*71.8 

STO 

00300 

0*.14 

3*.B* 

27.67 

00.262 

1472.2 

oes 

03  3  00 

0*.l* 

34.6*0 

27.67 

1*72.2 

oes 

0031> 

03.62 

3*. 71    ? 

27.628» 

CSS 

00350 

03.70 

34.623 

27.70 

1471.1 

0;S 

0034. 

0*.02 

34.660 

27.71 

1472.2 

STO 

00*  00 

04.32 

34.92 

27.71 

00.307 

1*7*. 7 

D:S 

jO*o; 

o*.»; 

34.930 

27.71 

1*75.2 

oes 

00*53 

0*.*3 

3*. 92 5 

27.70 

1*76.0 

STO 

00  500 

0*.** 

34.92 

27.69 

00.352 

1*76.6 

oes 

00502 

0*.** 

34.915 

27.69 

1*76.9 

OBS 

00552 

0*.33 

34.913 

27.70 

1*77.2 

STO 

00600 

0*.21 

34.93 

27.73 

00.397 

1*77.6 

oes 

00601 

a*.2i 

34.930 

27.73 

1*77.6 

oes 

00651 

0*.05 

3*. 910 

27.73 

1*77.7 

STO 

00  700 

0*.10 

3*. 92 

27.74 

00.441 

1*76.7 

oes 

00700 

0*.10 

3*. 922 

27.74 

1*78.7 

oes 

00750 

03.93 

34.922 

27.75 

1*78.9 

STD 

00603 

03.69 

34.91 

27.75 

00.46  5 

1*79.5 

OBS 

00603 

03.69 

34.910 

27.75 

1*79.6 

OBS 

00S52 

03.65 

3*. 927 

27.77 

1*80.2 

STC 

00900 

03.63 

3*. 92 

27.76 

00.526 

1*80.9 

oes 

00902 

03.63 

3*. 915 

2  7.76 

1*61.0 

OBS 

00951 

03.63 

3*. 916 

27.76 

1*61.6 

STO 

01000 

03.76 

3*. 92 

27.77 

00.571 

1*62.3 

OBS 

01001 

03.76 

3*. 920 

27.77 

1*62.3 

STO 

01100 

03.7* 

3*. 91 

27.76 

00.615 

1*63.9 

OSS 

01100 

03.7* 

34.910 

2  7.76 

1*63.9 

oes 

01199 

03.75 

3*. 925 

27.77 

1*65.6 

• 
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tm 

TE-lP         10.0 
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Ooec         ii:i 
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K      06 
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•  ET 
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00 

0        A              KISO-SPO    10 
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2« 

Oit>   USE 
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SEA 
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OEl 
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C<ST<lu«/r  IKE 
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OEPTrt 

TEH? 

SAL 

SISHA-T 
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SNO    VEL      OArO             PO' 

STO 

0030J 

07.  7» 

32.20 

25.1* 

00.000 

1478.3 

07. ( 

DBS 

00003 

07.74 

32.201 

25.14 

1476.3 

OBS 

00007 

03.00 

32.306 

23.56 

1467.9 

STO 

00010 

0<.22 

32.44 

25.76 

00.025 

1464.5 

Mi 

OOOli 

03.113 

32.487 

25.83 

1462.9 

DBS 

OOOIS 

03.^2 

32.459 

25.86 

1460.4 

OBS 

0001« 

01.11 

32.043 

2t.l7 

1451.4 

STO 

00020 

ii.iV 

32.70 

26.22 

4k. 046 

1453.5 

Oii 

30022 

00.47 

32.794 

26.33 

1446.0 

9JS 

U0U26 

0J.41 

32.801 

;o.33 

1440.6 

STO 

00030 

00.17 

32.  e:- 

21.37 

00.06  3 

1447.6 

Sci 

00C3J 

00.11 

J. .643 

-t  .30 

l4,7.3 

OBS 

oo;3<. 

-    0.5* 

33.009 

26.53 

1444.4 

STO 

oooso 

-   0.?7 

33.07 

26.61 

00.094 

1442.9 

OBS 

00033 

-    1.03 

33.080 

26.62 

1442.7 

STO 

00073 

-    1.28 

33.11 

26.65 

00.129 

1441.9 

OBS 

00076 

-   1.29 

33.109 

26.65 

1441.9 

STO 

00100 

-    1.62 

33.14 

26.68 

00.164 

1441.7 

OBS 

00102 

-    1.63 

33.147 

26.69 

1441.8 

STO 

0012S 

-    1.61 

33.19 

26.72 

00.197 

1442.3 

OBS 

00123 

-    1.41 

33.192 

26.72 

1*42.3 

STO 

00130 

-    1.11 

33.31 

26.81 

00.229 

1444.3 

OBS 

0J132 

-    1.07 

33.327 

26.  B2 

1444.5 

OBS 

00173 

-    0.64 

33.647 

27.06 

1447.3 

STO 

00200 

-    0.22 

33.79 

27.17 

00.263 

1449.9 

OBS 

00201 

-    0.13 

33.802 

27.17 

16S0.1 

OBS 

0022B 

00.28 

33.878 

27.21 

1*S2.8 

OBS 

00232 

00.26 

33.875 

27.21 

1*52.7 

STO 

0J250 

00.90 

34.09 

27.35 

00.324 

1*56.2 

OBS 

00231 

00. <4 

34.106 

27.35 

1*56.9 

OBS 

00277 

01.60 

34.223 

27.40 

1*60.0 

OBS 

002B1 

01.63 

34.282 

27.45 

1460.* 

OBS 

002  B3 

01.99 

34.359 

27.48 

1*62.0 

OBS 

002Bi 

02.03 

34.362 

27.48 

1*62.3 

STO 

00300 

02.39 

34.43 

27.51 

00.358 

1*6*.  1 

OBS 

00336 

03.60 

34.710 

27.62 

1*70.6 

STO 

00400 

03.75 

34.82 

27.69 

00.411 

1*72.1 

OBS 

006  00 

03.75 

34.820 

27.69 

1*72.1 

OBS 

00*50 

04.43 

34.920 

27.70 

1*76.0 

STO 

00300 

04.43 

34.92 

27.70 

00.456 

1*76.6 

OBS 

00300 

04.43 

34.920 

27.70 

1*76.8 

OBS 

00330 

04.38 

34.920 

27.70 

1*77.* 

STO 

006  00 

04.30 

34.92 

27.71 

00.502 

...77.9 

OBS 

OOoOO 

04.30 

34.920 

27.71 

1477.9 

08S 

0063  0 

04.10 

34.910 

27.73 

1477.9 

STO 

00  1 00 

04.07 

34.92 

27.74 

00.546 

1473.6 

OBS 

JJ7  0J 

04.07 

34.920 

27.74 

1,78.6 

OBS 

00  13  J 

04.05 

34.920 

^7.74 

1474.3 

STO 

OJilOJ 

03.93 

34.41 

2  7.7* 

00.590 

1  .74.7 

OBS 

OOBOO 

03.93 

34.910 

21.74 

i..74.7 

OBS 

0063  J 

03.87 

34.920 

27.76 

1-30.3 

STO 

ootoo 

03.83 

34.92 

27.  7t 

00.633 

I-.30.9 

OBS 

CO>JJ 

03.63 

34.920 

2  7.76 

i-.o0.9 

OBS 

00430 

03.83 

34.920 

27.7c 

1-31.8 

STO 

ClOOO 

li.T. 

34.52 

27.77 

00.67c 

i4o2.* 

CiS 

OlOOJ 

0-.79 

34.920 

^7.77 

1-.02.* 

• 

INST  STO  RECORDER 
TRACE  OIR        D 
DURATION 
ORIC  Oil  *10 


PO*   TOT  P_   N02    NQ3 


TcN  SO  .306 
5  SbJARE  2 
2  SSUAtE  48 
1  SOJARE  48 
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D*T»   USE 

1           BAOODETIl    1027.6           SEA 

■  IhO-FOR 

L3fi      »<   12      ■           HCM 

OS. 3 

>>ei 

05           CLOUO    T/« 

CL/T« 

HEATHED       X4 

C»STHJ</TI1E       LVLtVP 

DEPIM 

TEHP 

SAL 

SIGMA-T 

DVNOPTH 

5N0    VEt       OA»C               PO- 

STO 

00000 

07.85 

32.42 

25.30 

00.000 

1479.0 

09.3         OBS 

OOOOj 

07.85 

32.423 

25.30 

1479.1 

OSS 

00007 

07.21 

32.470 

25.42 

1476.7 

SIO 

00010 

06.04 

32.47 

25.57 

00.02  6 

1472.0 

oes 

OOOU 

05. 3S 

32.466 

25.65 

1469.4 

DBS 

OOOIS 

03.69 

32.564 

25.90 

1462.5 

DBS 

00014 

03.16 

32.633 

26.01 

1460.4 

SIO 

00020 

03.12 

32.63 

26.01 

00.048 

1460^2 

DBS 

000:2 

03.00 

32.630 

<6.02 

1439.8 

OBS 

00326 

01.35 

32.758 

26.25 

14  52.7 

SIO 

00030 

00.26 

32.89 

26.42 

00.066 

1446.0 

OSS 

03033 

33.15 

32.938 

26.43 

1447.6 

OSS 

0033» 

-    0.20 

32.960 

26.51 

1446. 1 

OBS 

000<.l 

-     3.;b 

32.980 

26.51 

1445.9 

OSS 

000-,} 

-    O.io 

32.989 

26.52 

l44t.O 

STD 

00050 

-    0.28 

33.00 

26.53 

00.09  7 

1446.0 

OSS 

00053 

-    3.28 

33.300 

26.53 

1446.0 

STO 

00075 

-    0.84 

33.10 

26.63 

00.134 

1444.0 

DBS 

00075 

-    0.84 

33.100 

26.63 

1444.0 

SIO 

00100 

-    1.10 

33.15 

26.66 

00.169 

1443.3 

OBS 

00100 

-   I. 10 

33.150 

26.68 

1443.3 

SIO 

00125 

-    1.20 

33.20 

26.72 

00.202 

1443.3 

OBS 

00125 

-    1.20 

33.200 

26.72 

1443.3 

SIO 

00150 

-    i.23 

33.25 

26.76 

00.235 

1443.6 

OBS 

00153 

-    l.iO 

33.250 

26.76 

1443.6 

OBS 

00175 

-1.13 

33.330 

26.62 

1444.6 

STO 

002  00 

-    i.OO 

3J.40 

26.66 

00.296 

1445.7 

OBS 

00200 

-    i.OO 

33.400 

26.88 

1445.7 

OBS 

Oo225 

-    J. 50 

33.670 

2  7.06 

1446.9 

STD 

00253 

00.30 

J>i.i:> 

27.16 

00.346 

145. .6 

OSS 

00250 

0.1.00 

53.800 

27.16 

1451.6 

OBS 

0J275 

00.76 

34.100 

27.36 

1456.0 

STO 

30133 

01.46 

34.22 

27.41 

00.368 

1459.6 

CBS 

OjIOO 

01.46 

34.220 

27.41 

1459.6 

OiS 

03350 

Oj.36 

34. 730 

27.63 

l..(9.e 

STO 

00403 

03.75 

34.8  2 

27. L9 

00.445 

1472.1 

OBS 

00403 

03.75 

34.620 

27.69 

1472.1 

OBS 

00450 

04.4  3 

34.920 

27.70 

i  4  76  .  0 

SIO 

00  5  03 

04.43 

34.92 

27.70 

0J.490 

14  76.8 

OBS 

00503 

04.43 

34.923 

27.70 

14  76.8 

OBS 

00550 

04.38 

34.920 

27.70 

1477.4 

SIO 

00603 

04.30 

34.92 

27.71 

00.536 

1477.9 

OBS 

03603 

04.33 

34,920 

27.71 

1477.9 

OBS 

00650 

04.10 

34.910 

27.73 

1477.9 

SIO 

007  00 

04.07 

34.92 

27.74 

00.561 

1478.6 

OSS 

00700 

04.07 

34.920 

27.74 

1476.6 

OBS 

00753 

0...05 

34.920 

27.74 

1479.3 

SIC 

OOBOO 

03.93 

34.91 

27.74 

00.625 

1479.7 

OSS 

006  00 

03.93 

34.910 

27.74 

1479.7 

OBS 

00850 

03. a? 

34.920 

27.76 

1463.3 

SIO 

00900 

03.83 

34.92 

27.76 

00.66  8 

1480.9 

OBS 

ao«oo 

03.8.> 

34.920 

27.76 

1480.9 

OBS 

00953 

03.83 

34.920 

27.76 

1481.6 

STO 

01000 

03.79 

34.92 

27.77 

00.711 

1462.4 

OBS 

01003 

03.  7S 

34.920 

27.77 

1462.4 

INST    STO   KECORDER 
T«ACE    DIP  D 

DURATION 
ORIO    Oil    411 


P34      TOT    P  ;     N02 


TEN  SO  1306 
i  SQUARE  2 
2  SQUARE  46 
1    SUUARE    49 


•**»••••••* 


REFIO       31       8355 
COtSEC  0227 

lAT  4',    06      N 

L0N6      .,49   13.9> 


LASJNU'l/T  IHc       LVLTTP 


YEA? 

1973 

30TDP    002 

.-7            AIR 

lEMP          11.6 

DIR    HOT    PER 

-I1D-DIR    25 

MOSIP 

1       06 

SHIP    £V 

«£T 

BULB          11.6 

00 

0        X 

UINO-SPO    11 

OAt 

29 

DATA    USE 

1           BAROHETR    1026.3 

SEA 

HIND-FOR 

HOUi 

11.3 

AREA 

05           CLOuO    I/A 

CL/TR 

UUIHER       >4 

.vlTtP 

OEPIM 

lENP 

SAL 

S15MA-I 

DTNDPTM 

SNO    VEL 

0>r(               fO' 

STO 

OOOOO 

06.02 

32.20 

25.10 

00.000 

1479.4 

oes 

00003 

06.02 

32.200 

25.10 

2479.4 

OBS 

00037 

04.67 

3. .439 

25.71 

1466,4 

SIC 

00010 

03.91 

32.54 

25.66 

00.02  5 

1463.3 

OBS 

OOOll 

03.46 

32.593 

25.95 

1461.5 

OSS 

00019 

00.69 

32.765 

26.26 

1450.6 

SIO 

aj32o 

00.71 

32.61 

26.32 

00.044 

1449.6 

DBS 

OJ022 

00.29 

32.896 

26.42 

144»4l 

STO 

00030 

-    0.11 

32.96 

26.49 

00.061 

1446.5 

OBS 

00030 

-    0.13 

32.967 

26.49 

1446.4 

STD 

00090 

-    0.62 

33.03 

26.56 

00.091 

1444.5 

OBS 

00355 

-     3.63 

23.039 

26.56 

1..44.3 

510 

00075 

-    0.96 

3;.. 11 

26.64 

00.127 

1443.5 

OBS 

000  76 

-    0.9  7 

33.114 

26.65 

1443.4 

STO 

03103 

-    1.29 

33.12 

26.66 

00.162 

1442.3 

OSS 

00102 

-    1.32 

33.130 

26.67 

1442.3 

OSS 

00114 

-    1.40 

33.190 

26.72 

1442.1 

STO 

00123 

-    0.97 

33.32 

26.61 

00.194 

1444.5 

OBS 

00125 

-     0.95 

33.327 

26.62 

1444.6 

STO 

00150 

-    0.63 

33.45 

26.90 

00.22  4 

1446.7 

OSS 

00152 

-    0.60 

33.459 

26.91 

1446.9 

OSS 

00175 

-    0.29 

33.560 

26.96 

1446.8 

SIO 

00203 

00.47 

33.61 

27.14 

00.276 

1453.1 

OBS 

00201 

00.48 

33.611 

27.14 

1453.2 

OBS 

00235 

00.48 

33.611 

27.14 

1453.2 

• 

INST    STO   RECORDER  TEN   SO    1306 

TRACE    OIR  0  5    SbJARE       i 

DURATION  2    SSUARE    4> 

MIS    Oil   412  1   iCUARE    49 


rD4      TOT   PI    Ma2         NO)        iI03        fX 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


NO,  OC         STATION        DATA 

•EFIJ     a     ijii         rm 

U73 

oOIDP    OJS**           »l« 

TEMP         10.6 

OIP    HOT    Pit.          aINO-blK   27 

CSNScC            J<2t          KONTh     06 

Ship  h 

■  ET 

tUL6          10.6 

00 

0        «             <INO-SP0   10 

l«I          «*   J«.6N          0*t 

ii 

OAT*   USE 

1            tAdOHETH    1029.0 

SEA 

NINO-FOR 

iONG      J<«  ST. (a          HOUK 

U.t 

AKEA 

05           ClOJO   T/A 

Cl/T»                            KEATMER       >6 

C*«TllJl«/t  INE      t.Vk.r>l> 

OtHrl 

TEHP 

SAL 

ilGNA-T 

OTNOPTh 

SNO    VEI.      OxrO             PO' 

STO 

o;)ooo 

06. 03 

32.30 

25.39 

00.000 

1673.2 

w.o     oes 

00003 

06. «3 

32.297 

25.39 

1673.3 

06S 

OJOOT 

0*.51 

32.660 

25.72 

1665.7 

-     tie 

00010 

04.07 

32. 6t 

25.80 

00.026 

1663.9 

Mi 

OOJU 

03.lt 

32.693 

25.83 

1663.0 

ots 

OOOIS 

03.32 

32.679 

25.87 

1660.8 

an 

OOQK 

02.se 

32.526 

25.97 

1667.7 

STO 

00020 

02.55 

32.55 

25.99 

00.066 

1657.6 

oes 

00022 

02.11 

32.602 

26.06 

1656.1 

06S 

J002O 

01.01 

3^.671 

26.20 

1651.1 

STv 

00030 

00.51 

32.63 

26.35 

00.066 

1669.1 

ses 

O0U30 

00.-.5 

32.866 

20.37 

1666.9 

aes 

0033* 

00. ot 

3i:.9i0 

26.66 

1667.6 

OES 

lOi'.l 

-    0.24 

■2.957 

10.68 

1666.0 

ots 

300<.9 

-    1.0* 

32.973 

26.53 

1662  .5 

SIO 

;:^050 

-    1.06 

32.97 

20.56 

00.096 

1662.6 

LeS 

00053 

-    1.17 

32.976 

26.56 

1661.9 

SIO 

JOJ75 

-    1.59 

ii.lO 

2c. 66 

00.132 

16»0.5 

Jei 

C007t 

-    l.tO 

■J.IOO 

21..65 

1660.6 

Oii 

00J7> 

-    1.63 

33.112 

2t..6fc 

1660.6 

STu 

o:jjo 

-  1, 5a 

39.16 

ic.7J 

00.166 

1661.0 

3c  S 

03i02 

-    1.57 

33.170 

26.71 

1661.1 

STt 

0012S 

-    l.vl 

33.21 

2t.76 

00.199 

1662.3 

Ots 

U012S 

-   l.tl 

33.216 

20.76 

1662.3 

STO 

OJISO 

-    1.21 

33.31 

26.82 

00.231 

1663.8 

oas 

031S2 

-    l.iS 

33.325 

26.8  2 

1666.0 

ots 

00175 

-   1. 01 

33.629 

26.90 

1665.3 

STt 

00200 

-    0.75 

33.52 

26.97 

00.28  9 

1667.1 

ots 

00201 

-   0.72 

33.533 

26.98 

1667.3 

3b  S 

0022a 

-    0.2J 

33.673 

27.07 

1650.2 

STO 

002S0 

00.10 

33.  t3 

27.17 

00.338 

1652.2 

Ots 

002S1 

00.13 

33.t37 

27.18 

1652.6 

Ots 

00277 

01.10 

36.165 

27.37 

1657.7 

STO 

00300 

01.  tt 

36.22 

27.61 

00.378 

1659.6 

Ots 

00300 

01.65 

36.223 

27.61 

1659.7 

Ots 

003S0 

02.61 

36.510 

27.55 

1666.0 

Ots 

003i<. 

02.  «6 

36,565 

27.57 

1667.6 

STO 

00  •■00 

03.75 

36.71 

27.60 

00.63  9 

1672.0 

Ots 

00O3 

03.  ao 

36.720 

27.61 

1672.3 

Ots 

001.55 

06.19 

36.850 

27.67 

1676.9 

STO 

OOSOO 

06.11 

36.16 

27.67 

00.690 

1675.6 

DBS 

00S02 

06.11 

36.863 

27.67 

1675.6 

Ots 

00S52 

06.06 

36.855 

27.69 

1675.9 

STO 

00600 

06.06 

36.90 

27.72 

00.536 

1676.9 

Ots 

00601 

06.06 

36.896 

27.72 

1676.9 

OdS 

006S1 

06.  oe 

36.907 

27.73 

1677.8 

STO 

00700 

06.05 

36.91 

27.73 

00.580 

1678.5 

Ots 

007  00 

06.05 

36.912 

27.73 

1678.5 

CIS 

00730 

06.03 

36.907 

27.73 

1679.2 

SIO 

ootoo 

06.03 

36.91 

27.73 

00.62  6 

1680.1 

ots 

00103 

06.03 

36.905 

27.73 

1680.1 

ots 

ooes2 

06.02 

36.913 

27.76 

1680.9 

STO 

ootoo 

06.01 

36.92 

2  7.76 

00.670 

1681.7 

Ots 

00i02 

06.01 

36.919 

27.76 

1681.7 

ots 

00925 

06.02 

36.918 

27.76 

•66SV666 

1682.1 

• 

INST    STO   KECOROEP  TEN    Sb    1306 

TRACE    OIK  0  i   SOOARE      2 

DURATION  2    SOJARE    68 

OeiG    Oil    613  1    SOJARE    68 


P06      lOT    P.-      N02        ND3 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun(^14  July  1973.— Continued 


NtJDC       STATION        0<T« 


KcFlO      Ji      93J5 

CCKSEC  3:.f 

KT  «*    39. 7N 


>£«»    1S7:- 

MONln       Ob 

o«»       as 

nOJit   1«.3 


aoTcp  ois;; 

SnJ[    £v 
OlIA   USE       1 
A>tA  OS 


AIR    lEHP  10. b 

ttil    dULb  10. e 

bAtOMETK    1029.3 

aouo  T/a 


DI«    HoT    CER 

00      u        A 
SEA 
CL/TR 


■IMO-OIR    2S 
ilI'«[>-SI>0   10 
MINO-FOR 
mEATnER      X^ 


INST    SID   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORII>    Oil    Alt 


TEN  Si  1206 
i  SQUARE  i 
I  SWJARE  A> 
1    SOJARE    At 


CASTNUN/IIHE      IWLTYP         DEPTH 


STO 

oes 

STO 

oes 

OBS 
DiS 

STO 
ObS 
uES 

SID 

oes 
oes 

06S 

oes 
oes 
oes 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

STO 
CBS 

STO 
OBS 

oes 

STO 

OBS 

oes 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
ObS 
OBS 

oes 

oes 

ObS 

STO 
OBS 

oes 

STO 

oes 
oes 
SIC 

OBS 

CBS 
STO 

oes 

oes 

STO 

OBS 

oes 

STO 

OBS 
ObS 

STO 
OBS 

STO 

oes 

STO 
OBS 


00000 

00003 
00010 
00011 
OOOIS 

oooi« 

00020 
00022 
00026 
00030 
00030 
00034 
0003e 
OOOAl 
OOOAS 
OOOAt 

oooso 

30033 
SOOAB 
0007S 
OOOTb 
00100 
00102 
00125 
00125 
00150 
00152 
00175 
002  00 
00201 

ao22e 

002  50 
00251 

002  7  e 
00300 
00300 

003  OA 
00316 
0031« 
00350 
0035A 
00357 
OOiTT 
OOAOO 
00«03 
00A53 

005  00 
00502 
00552 

006  00 
OOtOl 
00651 
00700 
00700 
00750 

ooeoj 

00603 
00B52 
C0900 
00602 
OOfSl 
01000 
01001 
01100 

ouoo 

012  00 
01203 


TEBP 

07. «* 
07.54 
07.71 
07.69 
07.68 
06.23 
05.95 
05.0b 
03. b2 
02.77 
02. 65 
01.39 
00.7b 
uO.AA 

-  0.A5 

-  1.05 

-  1.08 

-  1.24 

-  1.53 

-  1.52 

-  1.52 

-  1.46 

-  1.45 

-  1.31 

-  1.31 

-  l.iO 

-  i.oe 

-  0.89 

-  0.19 

-  0.13 
00.87 
01.57 
01.60 
01.99 
02.66 
02.73 
03.11 
03.45 
03.4  5 
04.10 
04.07 
03.61 
04.13 
03.95 
03.93 
04.0  7 
04.03 
04.03 
04.08 
04.04 
04.04 
04.04 
04.02 
04.02 
04.00 
03.95 
03.95 
03.96 
03.86 
03. Bb 
03.84 
03.83 
03.83 
03.77 
03.77 
03.  Tb 
03.76 


SAC 

32.43 

32.430 

32.43 

32.430 

32.430 

32.300 

32.3; 

32.400 

32.490 

32.50 

32.510 

32.660 

32.730 

32.750 

32.830 

32.<b0 

32.96 

32.980 

33.120 

33.12 

33.120 

33.18 

33.180 

33.19 

33.190 

33.31 

33.330 

33.530 

33.80 

33.820 

34.010 

34.21 

34.220 

34.360 

34.59 

34. COO 

34.b40 

34,670 

34.6d0 

34.820 

34.820 

34.dJ0 

34.830 

34.84 

34.840 

34.840 

34.85 

34.850 

34.900 

34.89 

34.890 

34.900 

34. 9i 

34.910 

34.910 

34.91 

34.910 

34.920 

34.91 

34.910 

34.920 

34.91 

34.910 

34.91 

34.910 

34.92 

34.92  0 


SIOHA-T         OTNOPTH      SNO    VEL       OxrG 


PDA      TOT    P:     N02 


25.29 

25.29 

25.32 

25.32 

25.33 

25.42 

^5.47 

25. b3 

25.65 

25.94 

2  5.95 

26.16 

26.26 

26.29 

26.40 

26.52 

26.53 

26.55 

26.67 

26.67 

26.67 

26.71 

26.71 

26.72 

2b. 72 

2b. 81 

26.82 

26.98 

27.17 

27.18 

27.28 

27.39 

27.40 

27.48 

27.61 

27.61 

27.61 

27.60 

27.61 

27.65 

27  .£  6 

27.67 

27. t6 

27.69 

27.69 

27.67 

27.68 

27.69 

27.72 

27.72 

27.72 

27.72 

27.73 

27.73 

27.74 

27.74 

27.74 

27.75 

27.75 

27.75 

27.76 

27.75 

27.75 

27.76  . 

27.76 

27.77 

27.77 


00.000 


00.053 


00.076 


00.112 

00.148 
00.182 
00.215 
00.247 

00.300 

00.340 

00.371 


00.419 


00.465 


00.511 


00.599 

00.643 

00.687 
00.732 
00.776 


1479.3 

1479.4 
1478.6 
1478.6 
1478. b 
1472.7 
1471  .7 
1468.2 
14b2'.3 
1458.7 
1456.2 
1452.9 
1450.2 
1448.9 
14,5.0 
1442.4 
1442.3 
1441. b 
1440.7 
1440.8 
1440.9 
1441.6 
1441.7 
1442.7 
1442.8 
1444.3 
1444.5 
1446.0 
1450.1 
1450.4 
1455.6 
1459.4 
1459.6 
1461.9 
1465.5 
1465.9 
14b7.6 
1469.3 
1469.4 
1472.8 
1472.7 
1471.7 
1473.4 
1473.0 
1473.0 
1474.4 
1475.0 
1475.1 
1476.2 
1476.8 
1476. e 
1477.6 
1478.4 
1478.4 
1479.1 
1479.8 
1479.8 
;..60.7 
1481  .0 
1481.1 
1481.8 
1482.6 
1482.6 
1484.0 
1484.0 
1485.6 
1485.7 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


KEflt       i.       3355             Y£A< 

157i 

BOIDP    02i 

.35            AIR 

TEMP          11.0 

Din    MOT    PEK 

•IlO-OIR    25 

1N5T    STD   RECORDER 

TEN    SO    1306 

CONSEC               J230            nONTn      06 

Ship  ev 

MET 

6U1.6         10.6 

00 

b       I 

HIIO-SPO    10 

TRACE    DIR                     0 

5    SQUARE      2 

LAT            <»4    Oj       H            OAT 

£« 

DATA   USE 

1           BAdOMETR    1028.7 

SEA 

HINO-FOR 

OJRATION 

2    SOJARE    46 

LONC       048   is.im            nOun 

It. 5 

AKEA 

05           CLOJD    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X4 

0>I(    Oil    415 

1    SeoARE    48 

CASTNJH/TIHE       LVLTYP 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OTHOPTm 

ShO    VEL 

OITG               P04 

TOT    r         N02        N03 

SI03        PH 

STD 

00000 

07.40 

32.42 

25.35 

00.000 

1477.2 

- 

le.S       06S 

00003 

07.40 

32.417 

25.35 

1477.3 

OeS 

00J07 

05. 7. 

32.356 

25.52 

1470.6 

sro 

00  010 

05.06 

32.42 

25.65 

00.02  5 

1466.1 

oas 

00011 

04.74 

02.445 

25.70 

1466.5 

DBS 

00015 

04.27 

32.463 

25.77 

1464.6 

06  S 

OOOli 

04.06 

32.513 

25. o3 

1404.1 

SIO 

0002J 

03.  6j 

32.45 

2^.64 

00.046 

1..6i.l 

JBS 

0002.; 

03.27 

32.464 

25.66 

146 J. 7 

OcS 

i<co;6 

02.71 

32.562 

25.55 

145».5 

S70 

00030 

02.41 

32. c2 

26.0.. 

0J.0t6 

1457.3 

035 

0Q^3j 

.>.;.3i 

32.ii2 

2O.07 

1457.1 

065 

00031 

01.63 

32.710 

26.17 

1455.0 

065 

00036 

01.62 

32.727 

26.20 

1454.1 

065 

OO0..1 

00.63 

32.765 

26.30 

1445.6 

065 

000>3 

-    0.07 

32.877 

26.42 

1446.8 

SIC 

00050 

-    0.65 

32.94 

26.49 

00.103 

1444.2 

G6S 

00053 

-    1.01 

32.560 

26.54 

1442.7 

065 

00072 

-   1.4* 

33.163 

26.72 

1441.0 

ill 

00075 

-    1.46 

33.15 

26.72 

00.135 

1441.2 

OH 

000  76 

-    1.45 

33.192 

26.72 

1441.3 

STO 

COIOO 

-    1.05 

33.31 

26.61 

00.171 

1443.7 

OSS 

00102 

-    1.02 

33.330 

26.82 

1443.9 

$10 

001^5 

-    0.97 

33.50 

26.96 

00.201 

1444.8 

OBS 

00125 

-    0.S6 

33.505 

26.96 

1444.6 

DBS 

001<>0 

-    0.71 

33.643 

27.06 

1446.5 

STO 

00150 

-   0.45 

33.67 

27.07 

00.227 

1447.6 

OBS 

00152 

-    0.36 

33.676 

2  7.06 

1446.2 

DBS 

00175 

00. 4t 

33.502 

27.22 

1452.8 

OBS 

00162 

00.76 

34.000 

27.28 

1454.5 

STu 

002  00 

00.99 

34.12 

27.36 

00.270 

1455.9 

OBS 

00201 

01.06 

34.145 

27.36 

1456.2 

OBS 

00205 

01.23 

34.197 

27.41 

1457.1 

OBS 

00217 

t:.20 

34.360 

27.47 

1461.6 

OBS 

0022". 

02.59 

34.453 

27.50 

1465.6 

DBS 

00232 

03.46 

34.562 

27.51 

1467.9 

DBS 

00247 

03.40 

34.555 

27.51 

1467.8 

STu 

00250 

02.  B9 

34.50 

27.52 

00.303 

1463.5 

OBS 

00251 

02.66 

34.470 

27.51 

1464. t 

OBS 

00270 

02.64 

34.457 

27.54 

1464.6 

CBS 

00261 

03.14 

34.56C 

27.54 

1467.2 

STO 

00300 

03.54 

34.68 

27.60 

00.331 

1465.4 

OBS 

003  00 

03.55 

34.665 

27.60 

1465.5 

OBS 

0033  5 

03.29 

34.665 

27.61 

1468.9 

OBS 

0034O 

03.55 

34.696 

27.61 

1470.2 

065 

00250 

03.61 

34.700 

27.61 

1470.6 

STO 

00400 

03.72 

34.80 

27.67 

00.360 

1472.0 

065 

00403 

03.73 

34.600 

.17.66 

1472.1 

065 

00,53 

03.64 

34.632 

27.69 

1473.4 

STO 

00500 

03.63 

34.63 

27.69 

00.426 

1474.2 

OiS, 

oo;oc 

03.63 

3,.  83  0 

27.69 

1474.3 

Dhi 

00552 

04.06 

34.500 

27.72 

1  4  76  .  1 

STO 

OOoOO 

0...01 

24.  •.O 

27.73 

00.47i 

i47t  .7 

a=i 

O^tOl 

0...01 

24.505 

27.73 

1476.7 

J3J 

U0651 

0...01 

34.503 

27.73 

1477.5 

STD 

30700 

03.55 

34.51 

;  7.74 

00.514 

1476.1 

CSS 

00700 

03.55 

34.910 

27.74 

1478.1 

OBS 

00750 

03.53 

34.514 

27.75 

1478.8 

STD 

00600 

03. BB 

34.51 

27.75 

00.557 

1475.5 

OBS 

00B03 

03.66 

34.513 

27.75 

1479.5 

OBS 

00352 

04.03 

34.904 

27.73 

1461.0 

STD 

00«00 

03.96 

34.51 

27.74 

00.601 

1481.5 

OBS 

00S02 

03.56 

34.510 

27.74 

1481.5 

OBS 

00<5S 

03. B2 

34.515 

27.76 

1461.6 



STO 

01000 

03.77 

34.65 

27.74 

00.646 

14B2.3 

OBS 

01001 

03.77 

34.890 

27.74 

1462.3 

STO 

01100 

03.54 

34.90 

27.73 

00.693 

1464.7 

OBS 

01100 

03.54 

34.500 

27.73 

1464.7 

STO 

012  00 

03.60 

34.90 

27.75 

00.740 

1485.6 

OBS 

01203 

03.60 

34.502 

27.75 

1485.6 

OBS 

01256 

03.76 

34.511 

27.76 

1466.7 

••••••••••••••a 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


N   0 

DC         S    I   « 

,    I    I     0    N 

0    1   I    A 

ktfU      il       djii 

»£», 

H73 

BOIOP    029 

35            IIR 

TEMP         11.2 

Dm    HOI    PER           klMD-om    25 

CCNSEC              Jiil 

Kliln     06 

SHIP    £W 

>EI 

BULB         11.2 

00 

0        >              alNO-SPD    l4 

L*T           «%    3i,*H 

t»Y 

a« 

DAT*   USE 

1            BIBQHEIR    1028.2 

SEt 

aINO-fOR 

COM      i-i  iO.ta 

nOU) 

16.3 

ARU 

05           ClOJD    T/« 

Cl/IR 

HEtlHER      14 

CliTNJ'1/TlnE 

LVlTTP 

OEPTm 

TEMP 

StL 

SI0M4-T 

OThDPlH 

SNo  vEL    a»G         ro' 

SID 

00000 

06.  B2 

32.26 

25.31 

00.000 

1474.7 

IB.  3 

Jei 

OOOOi 

06.62 

32.260 

25.31 

1474. a 

06S 

00007 

04.50 

32.460 

25.74 

1465.7 

_ 

STD 

00010 

04.25 

32.46 

25.77 

00.02S 

1464.7 

oes 

00311 

04.07 

32.460 

25.78 

14e3.« 

DBS 

00015 

03.44 

32.520 

25.19 

1461.4 

SIC 

000^0 

03.20 

32.56 

25.57 

00.046 

1460.5 

DBS 

0002< 

03.05 

32.610 

26.00 

1460.0 

OiiS 

00026 

02.64 

32.630 

26.03 

1455.1 

SID 

00030 

02.37 

3^.61 

26.05 

00.066 

1457.1 

DBS 

00030 

02.25 

32.610 

26.06 

1456.8 

oes 

0003". 

01.66 

32.630 

26.12 

1454.1 

06  S 

00036 

00.69 

32.720 

26.25 

1445.9 

OaS 

COCi 

-    0.66 

32.910 

26.47 

1444.1 

jbS 

Oj^KI 

-    0.5  7 

32.580 

26.54 

1442.8 

SID 

OO050 

-    0.56 

32.58 

26.54 

00.101 

1442.8 

:i3s 

OJOSj 

-    J. 03 

33.01  j 

26.56 

1442.6 

OiS 

0.,Oee 

-    1. 36 

33.150 

26.72 

1441.5 

SID 

00075 

-    1.28 

33.^8 

26.79 

00.135 

1442.2 

oas 

00076 

-    1.26 

33.250 

26.80 

1442.3 

Sli 

00100 

-    1.07 

33.46 

26.93 

00.165 

1443. a 

DBS 

00102 

-    1.04 

33.470 

26.94 

1444.0 

SID 

00U5 

-    0.68 

33.53 

26.97 

00.193 

144C.2 

DBS 

00125 

-    0.67 

33.530 

26.97 

1446.2 

OSS 

001<t« 

-    0.42 

33.677 

27.08 

1447.9 

STO 

00150 

-   0.20 

33.  76 

27.13 

00.218 

1449.1 

3BS 

00152 

-    0.11 

33.787 

27.15 

1445.6 

OBS 

00175 

00.33 

33.880 

27.21 

1452.1 

3ii 

00182 

00.53 

33.557 

27.26 

1453.3 

QBS 

00150 

01.05 

34.020 

27.27 

1456.0 

SID 

00200 

01.34 

34.^1 

27.33 

00.261 

1457.4 

OBS 

00201 

01.39 

34.127 

27. i4 

1457.7 

OBS 

0022O 

01.50 

34.225 

27.38 

2460.5 

OBS 

00232 

02.16 

34.223 

27.36 

1461.7 

SID 

00250 

02.11 

34.33 

27.45 

00.296 

1462.0 

OBS 

00251 

02.11 

34.340 

27.46 

1462.0 

OBS 

00277 

ii.ii 

34.367 

27.47 

1462.8 

SID 

00300 

02.50 

34.48 

27.54 

00.32  7 

1464.7 

OBS 

00300 

02.51 

34.483 

27.54 

1464.7 

OBS 

003<.6 

03.34 

34.660 

27.60 

1469.3 

OBS 

00350 

03.75 

34.715 

27. tl 

1471.2 

SID 

00<.00 

03.85 

34.80 

27.67 

00.379 

1472.6 

OBS 

00403 

03.87 

54.810 

27.67 

1472.7 

OBS 

00'.37 

04.07 

34.862 

27.69 

1474.2 

OBS 

0OM5 

04.35 

34.92  0 

27.70 

1475.7 

OBS 

00453 

04.42 

34.855 

27.68 

1475.9 

SIO 

OCS  00 

04.42 

34.51 

27.69 

00.426 

1476.7 

OBS 

00502 

04.42 

34.512 

27.69 

1476.8 

3BS 

00552 

04.28 

34.857 

27.70 

1477.0 

SIO 

00600 

04.20 

34.50 

27.71 

00.472 

1477.5 

OBS 

OOeOl 

04.2  0 

34.900 

27.71 

1477.5 

OBS 

00643 

04.32 

34.507 

27.70 

1478.7 

OBS 

00651 

04.40 

34.520 

27.70 

1475.2 

STD 

00700 

04.46 

34.92 

27.70 

00.519 

1480.2 

OBS 

00700 

04.46 

54.525 

27.70 

1480.2 

OBS 

00750 

04.33 

34.915 

27.70 

1480.5 

SID 

006  JO 

04.25 

34.90 

<7.70 

00.567 

1481.0 

OBS 

00603 

04.24 

34.902 

27.70 

1481.0 

OBS 

00652 

04.11 

34.502 

..7.72 

1481.3 

SIO 

iO',3:i 

04.04 

34.90 

27.72 

00.614 

1481.8 

OcS 

00^02 

04.0.. 

3... 500 

27.72 

X461.8 

OBS 

00551 

03.58 

3. .512 

27.74 

1462.4 

SIO 

01^00 

03.80 

j.t.52 

27.76 

00.659 

1482.5 

OBS 

OlOOi 

03. BO 

34.918 

27.76 

1482.5 

SIO 

01100 

03.64 

34.51 

27.75 

00.704 

1484.3 

OBS 

01100 

03. B4 

34.910 

27.75 

1484.3 

OSS 

aii«« 

03.78 

34.(05 

27.76 

1485.7 

» 

INST    STO   RECORDER  TEX    S4    1306 

TRACE    OIR  0  i   itiukHi      2 

OURATIOK  2    SOJARE    48 

ORK    Oil    416  1    SbJARE    48 


r04       TOT    »:      N02 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun<^14  July  1973.— Continued 


S    T    <    T    I    0    N 


COSSEC  Oii! 


Y£«< 

1*73 

oOTOf    02973           »l« 

TEMP          11. J 

01«    HUl    PER 

■rlNO-OlR 

2t 

HO>iTh     Oe 

SMlP   £» 

BET 

6UL8          11.0 

00 

0        > 

KINO-SPO 

14 

OJlf 

29 

OAT«  use 

1           6AR0KETR    1027.3 

SEA 

«1N0-F0R 

HO  01^ 

20. S 

ARcA 

05           CLOUD    I/A 

Cl/i« 

I 

HEATHER 

X4 

l,VLT»P 

0£PTn 

TEHP 

SAL 

SIOHA-I 

OVNPPTh 

SNO    V2L 

Oiro 

PO' 

iio 

00000 

09.23 

32.74 

25.34 

00.000 

1484.6 

OdS 

O0J03 

09.23 

32.742 

25.34 

1464.7 

OSS 

00307 

09.37 

33.120 

25.61 

1485.6 

$10 

00010 

09.30 

33.26 

25.74 

00.02  5 

1465.8 

06  S 

00011 

09.23 

33.356 

25.82 

1465.6 

ots 

00015 

06.92 

33.507 

25.96 

1484.7 

3bS 

OoOH 

10.0.. 

33.930 

26.13 

1469.5 

STO 

00020 

10.17 

34.06 

26.21 

00.045 

1490-1 

06  i 

00022 

10.52 

34.100 

26.18    • 

1491.5 

DBS 

00026 

06.60 

33.360 

26.20 

1475.7 

sro 

00030 

05.25 

33.62 

26.56 

00.061 

1470.7 

06S 

00030 

05.13 

33.640 

26.61 

1470.2 

oas 

0003", 

04.79 

33.600 

26.61 

1466.8 

OSS 

ooo3e 

05.20 

33.975 

26.66 

1471.1 

oes 

0J0<>1 

05.61 

34.136 

26.92 

14  73.9 

OSS 

00045 

06.09 

34.180 

26.92 

1475.1 

SID 

00050 

05.1<i 

34.03 

26.91 

00.088 

14  71.1 

OSS 

00053 

0».53 

33.945 

26.91 

1466.5 

OSS 

00057 

03.97 

33.883 

26.92 

1466.2 

OSS 

00060 

04.17 

34.009 

27.00 

1467.2 

OSS 

oaoe<. 

04.93 

34.163 

2  7.04 

1470.7 

OSS 

00066 

05.35 

34.217 

2  7.04 

1472.5 

OSS 

00072 

05.04 

34.165 

27.03 

1471.3 

STO 

00075 

06.03 

34.16 

27.03 

00.115 

1471.3 

3c  S 

00076 

05.0^ 

34.160 

27.03 

1471.2 

OdS 

0J075 

0-.92 

34.127 

27.01 

1470.8 

a 

yooe3 

05.62 

34.227 

27.01 

14  73.9 

STD 

001  OJ 

05.74 

34.34 

21.09 

00.141 

1474.0 

d-i 

0^102 

05.77 

34.35- 

17.09 

1475.0 

OcS 

JOilo 

06.03 

.-4.3<.; 

27.07 

1476.3 

OSS 

OOlil 

05.63 

3«.35« 

27.09 

1475.6 

STO 

00125 

05.67 

34.36 

27.09 

00.166 

1475.8 

3BS 

00125 

05. 6B 

34.365 

27.09 

1475.6 

oes 

0012« 

05.94 

34.466 

27.16 

1476.3 

OSS 

00133 

06.32 

34.574 

27.20 

1478.0 

01  s 

ooi<><i 

06.45 

34.570 

21.16 

14  78.7 

OSS 

0014S 

07.13 

34.707 

27.19 

1481.6 

STO 

00150 

07.14 

34.71 

27.19 

00.190 

1481.7 

OBS 

00152 

07.15 

34.710 

27.19 

1461.6 

OSS 

00156 

07.16 

34.696 

27.16 

1461.9 

OBS 

00163 

07.52 

34.640 

27.24 

1463.6 

OSS 

00167 

07.55 

34.647 

27.24 

1483.7 

OSS 

00175 

07.26 

34.790 

27.24 

1482.7 

OBS 

00182 

06.64 

54.710 

27.23 

1461.0 

SIO 

O0200 

06.41 

34.69 

27.28 

00.233 

1479.6 

OSS 

00201 

06.26 

34.690 

27.26 

1479.4 

OBS 

00209 

06.15 

34.690 

27.31 

1478.7 

OBS 

00217 

05.56 

34.626 

27.33 

1476.4 

OBS 

0O22B 

05.67 

34.677 

27.36 

1477.1 

STO 

00250 

05.64 

34.70 

27.36 

00.272 

1477.3 

OBS 

00251 

05.63 

34.703 

27.39 

1477.3 

CBS 

002  77 

05.23 

34.700 

27.43 

1476.1 

OBS 

00285 

05.03 

34.663 

27.44 

1475.4 

STD 

00300 

05.13 

34.71 

27.45 

00.308 

1476.1 

OBS 

00300 

05.14 

34.710 

27.45 

1476.2 

DBS 

00350 

05.31 

34.848 

27.54 

1477.8 

STO 

00«00 

05.18 

34.91 

27.60 

00.369 

1476.2 

OBS 

00103 

05.17 

34.912 

27.61 

1476.2 

IBS 

00i53 

05.04 

34.912 

27.62 

1476.7 

STO 

00500 

04.68 

34.91 

27.66 

00.421 

1477.6 

OBS 

00502 

04.67 

34.912 

27.66 

1477.8 

ass 

00552 

04.59 

34.903 

27.67 

1476.3 

OBS 

00593 

04.39 

34.900 

27.69 

1478.2 

STD 

00600 

04.56 

34.93 

27.69 

00.469 

14  79.1 

OBS 

00601 

04.62 

34.940 

27.69 

1479.3 

STO 

00700 

04.75 

34.95 

27.69 

00.516 

1481.5 

OBS 

00  700 

04.75 

34.950 

27.69 

1481.5 

OBS 

00727 

04.54 

34.93  0 

27.69 

1481.0 

OBS 

00750 

04.57 

34.940 

27.70 

1481.5 

STO 

00600 

04.32 

34.92 

27.71 

00.56  7 

1481.3 

33S 

00603 

04.31 

34.920 

27.71 

1481.3 

OSS 

00652 

04.2  3 

34.913 

27.71 

l4tl .6 

STd 

0090J 

04.07 

34.91 

27.73 

00.614 

1461.9 

3SS 

00902 

04.07 

34.910 

27.73 

1482.0 

OSS 

00951 

04.02 

34.93  0 

27.75 

1482.6 

STO 

01000 

04.00 

34.51 

27.74 

00.660 

1463.3 

OSS 

01001 

04.00 

34.910 

27.74 

1483.3 

STO 

01100 

03.92 

34.93 

27.76 

00.706 

1464.7 

OSS 

01100 

03.92 

34.930 

27.76 

1484.7 

OSS 

01199 

03.76 

34.906 

27.76 

1465.7 

STO 

012  00 

03.76 

34.91 

27.76 

00.752 

14  65.7 

OSS 

01203 

03.79 

34.907 

27.76 

1485.8 

• 

INST    SID  RECORDER  TEN    ii    1306 

TRACE    OIR  D  5    S4JARE      2 

DURATION  2    SQUARE    48 

ORIb    Oil    417  1    SeuARE    48 


P04      TOT    P  '- 
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Table  III.    Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STtTIOM        OATt 


REHC      il      4jS5 
COKScC  0233 

LIT  «.■    J2.iN 

LONS      Jo?   St.  la 


»£H 

157i 

oOTOP    02523 

AIR 

TEMP          il.3 

DIR    HOI    PER 

•ISO-OIR    27 

INST    STO   RECORDER 

TEN   Si   1306 

MOhtn      Ot 

SHIP   H 

HET 

BULB         11.3 

00 

0        X 

•i«0-SPO    16 

TRACE    DIR                     0 

5   StfJARE      2 

OAr 

2< 

DATA   USE       1 

BAROHETR    1026.2 

SEA 

alND-fOR 

DURATION 

2   SOJARE    46 

hOuK 

il.i 

AREA              05 

CLOUD    I/A 

CL/IR 

HEATHER      14 

ORIO    Oil    416 

1   SaoARE    *T 

LVlHf 

OIPIH 

IE  HP 

SAL 

SllMA-T 

DTNOPIH 

SNO    VEL 

oxro          pa4 

TOT    P-      N02         N03 

5103        »H 

STO 

OOJOO 

11.67 

33.55 

25.51 

00.000 

1495.2 

. 

JBS 

00003 

ii.£7 

33.550 

25.51 

1495.3 

DBS 

00007 

11.30 

33.B76 

25.67 

1453.7 

STO 

00010 

11.22 

33.57 

25.56 

00.02J 

1493.6 

ots 

00011 

11.20 

3*. OK 

26.00 

1493.6 

aes 

0001? 

11.36 

3*. 165 

26.06 

1454.6 

src 

00  02  0 

11.25 

3*. 12 

26.05    • 

00.0*3 

1494.2 

OSS 

OOOii 

10.60 

33.56* 

26.06 

145L.6 

on 

00026 

06.60 

33.623 

26.26 

14B4.1 

SIO 

00030 

06.16 

33.75 

26.29 

00.061 

1462.5 

3i)S 

00030 

06.01 

33.7*2 

26.31 

1461.6 

oes 

COOJ* 

05.66 

33.62  2 

26.60 

1473.3 

OB!, 

OOOjo 

06.60 

9*.  152 

26.66 

1477.0 

36S 

C00<.1 

06.0  7 

3*. 650 

2t.5i 

1483.3 

SIO 

OvOSO 

06.02 

3*.  5* 

26.53 

00.090 

1*63.2 

;3S 

C0J53 

06.00 

3*.  5*0 

26.53 

1*63.2 

J=S 

oooeo 

07.21 

3*.*15 

26.55 

146U.1 

O-.'S 

OOOo* 

07... 

J*. ,97 

2o.5o 

1461.1 

3sS 

OC0t3 

07.03 

3*.*22 

26.56 

1475.5 

06S 

00072 

07. *2 

3*. 533 

27.01 

1461 .3 

STO 

00075 

07.29 

3*. 50 

27.00 

00.116 

i*eo.e 

OoS 

0007(> 

07.25 

3*. 453 

27.01 

1*60.6 

3BS 

0007S 

07.15 

3*.*56 

27.02 

1*60.3 

oes 

00067 

06.00 

34.702 

27.06 

1464.0 

SIO 

00100 

07.71 

3*. 63 

2  7.04 

00.144 

1463.0 

CbS 

00102 

07.67 

3*. 620 

27.04 

1462.6 

DBS 

00121 

07.59 

3*. 667 

27.09 

1462.5 

SIO 

00125 

06.57 

34.57 

27.10 

00.170 

1460.4 

oes 

00125 

06.35 

3*.*60 

27.11 

1476.1 

oes 

OOUO 

06.36 

3*.*53 

27.13 

1476.2 

oes 

OOloB 

07.24 

3*. 703 

27.17 

1482.0 

STO 

00150 

07.26 

34.71 

27.17 

00.194 

1462.1 

oes 

00152 

07.26 

34.720 

27.16 

1462.3 

DBS 

00156 

06.10 

34.510 

27.21 

1465.6 

oes 

00175 

06.10 

34.915 

27.21 

1466.1 

oes 

OOltO 

07.60 

34.650 

27.21 

1465.1 

oes 

0015<> 

07.15 

34.707 

27.19 

1462.4 

SIO 

002  00 

06.56 

34.71 

27.22 

00.235 

1*61.8 

08S 

00201 

06.63 

34.710 

27.23 

1*61.3 

DBS 

0020S 

05.56 

34.563 

27.23 

1*77.6 

OBS 

00226 

05.72 

34.570 

27.27 

1477.1 

STO 

00250 

05.65 

3*. 70 

27.37 

00.260 

1*77.5 

OBS 

00251 

05.65 

54.703 

27.56 

1*77.6 

OBS 

00277 

05.7, 

34.703 

27.37 

1*76.2 

SIO 

003  00 

05. *6 

34.70 

27.41 

00.317 

1477.5 

OBS 

003  00 

05. *7 

34.705 

27.41 

1*77.5 

oes 

003*2 

05.51 

34.650 

27.52 

1476.5 

OBS 

00350 

06.01 

34.507 

27.50 

1460. B 

SIO 

00-00 

05.05 

34.64 

27.56 

00.362 

1477.6 

OBS 

00<.03 

05.07 

34.6*0 

27.56 

1477.7 

OBS 

00*53 

05.32 

34.915 

27.55 

1479.7 

oes 

00*72 

05.30 

34.530 

27.61 

1475.9 

SIO 

005  00 

05.67 

3*. 56 

27.60 

00.440 

1482.0 

OBS 

00502 

05.69 

3*. 560 

27.60 

1482.1 

oes 

00552 

05.57 

34.560 

27.60 

1462.4 

SIO 

00600 

05.15 

34.9* 

27.63 

00.496 

1*81.5 

OBS 

00651 

0*.62 

3*. 920 

27.65 

1460.9 

STO 

00  7  00 

0*.72 

3*. 52 

27.67 

00.546 

1461.3 

SID 

ooeoo 

o-.-e 

3*. 52 

27. t5 

00.595 

1*62.0 

oes 

00803 

0*.*7 

3*. 520 

27.69 

14O2.0 

oes 

00652 

0*.33 

3*. 920 

27.71 

1462.2 

510 

0O900 

0*.*0 

i'-.i: 

27. 7J 

00.649 

1 4  63  .  3 

OoS 

00<02 

0*.*0 

34.420 

27.70 

1*63.3 

OBS 

00551 

0*.17 

34.910 

27.72 

1463.2 

SIO 

02  000 

0*.13 

34.51 

27.72 

00.657 

1483.6 

oes 

01001 

0*.13 

34.510 

27.72 

1463.9 

SIO 

01100 

0*.l* 

34.52 

27. 7j 

00.746 

1466.6 

oes 

01100 

0*.l* 

34.920 

27.73 

1465.6 

OBS 

01165 

0*.02 

34.530 

27.75 

1486.2 

510 

01200 

0*.06 

34.53 

27.74 

00.794 

1467.0 

OBS 

01203 

a*.06 

34.530 

27.74 

1487.0 

OBS 

01233 

0*.03 

34.520 

27.74 

1487.3 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S  T  i  T  I  D  N 


KEflJ       il       6-53 

VE» 

U73 

eOTOP    003 

.76            AIR 

lEKP         06.3 

DID    HOT    PEK 

UINO-OII)    23 

COSSEC               His 

KONtl 

n      07 

Ship  ev 

HET 

8Ui.B         05.8 

00 

0        X 

■INO-SPD    13 

l«T           ,7    00. 5N 

OAT 

01 

OlTt    USE 

1            SAaOMETE    1026.0 

SEA 

HIND-FDR 

lOMG      J*S  '.i.s. 

HOJR 

03.5 

AtEt 

05           CLOUO    T/A 

CL/I6 

HEATHER      >0 

CisTNUX/IIhE 

LVLIrf 

OlfTn 

TEHP 

SAL 

SIOKA-T 

OTNOPIM 

SNO    VEL 

0«YC             PO. 

STO 

00000 

06.  SO 

33.19 

26.05 

00.000 

1475.9 

03.5 

oes 

00003 

on.eo 

33.194 

26.05 

1476.0 

$10 

00010 

06. 6e 

33. le 

26.05 

00.02  0 

1475.6 

06: 

00011 

06.65 

33.174 

26.05 

1475.5 

oes 

00015 

05.77 

35.134 

26.13 

1471.9 

ots 

00019 

o«.e« 

33.255 

26.33 

1468.3 

SIO 

00020 

04.  S2 

33.26 

26.36 

00.038 

1466.3 

oes 

00022 

04.65 

53.315 

2e  .40 

1467.7 

oes 

00026 

04.17 

35.269 

26.42 

1465.7 

STO 

00030 

03.51 

33.36 

26.55 

00.054 

1463.1 

oes 

00U3U 

03.42 

35.569 

26.57 

1462.7 

oes 

ooo3e 

02.07 

35.544 

26.82 

1457.2 

oes 

OOOsl 

01.05 

33.eoe 

27.11 

1453.1 

STO 

00050 

00. es 

35.  e  2 

27.13 

00.076 

1452.4 

OcS 

00053 

00. to 

55.679 

27.18 

1452.3 

06S 

00057 

00.76 

33.575 

27.26 

1452.3 

STO 

00075 

01.28 

34.15 

27.36 

00.099 

1455.1 

OdS 

0007e 

01.30 

34.153 

27.37 

1455.5 

oas 

0JJ75 

01.37 

34.164 

27.37 

1455.6 

OSS 

OC067 

01.7a 

34.237 

27.40 

1457.7 

OsS 

UJJ55 

02.55 

34.337 

27.42 

1461.3 

OcS 

000S5 

02.52 

34.320 

27.41 

1461.2 

STO 

CCIOO 

U2.42 

34.32 

27.41 

00.117 

1460. e 

OiS 

OJUJ 

01.77 

54.306 

27.46 

1436.1 

STO 

00125 

o;.o-. 

34.35 

27.47 

00.133 

1459.6 

at  j 

oi.i;5 

11.'.  05 

34.355 

.7.47 

1459.7 

STJ 

001:0 

32. -i 

34.46 

27.54 

00.146 

.4cl.< 

OBS 

00152 

02.47 

34.487 

2  7.54 

1462.1 

OSS 

00175 

02. So 

34.570 

27.66 

1464.5 

STO 

002  00 

03.00 

34.57 

27.57 

00.175 

1465.3 

oes 

00201 

03.01 

34.572 

27.56 

1465.4 

oes 

002  0« 

03.03 

34.660 

27.63 

1465.7 

oes 

00224 

03.39 

34.695 

27.63 

1467.6 

oes 

0022b 

03.54 

34.715 

27.63 

1466.3 

oes 

002'.3 

03.8  5 

34.820 

27.68 

1470.0 

$10 

00250 

04.12 

34.65 

27.66 

00.200 

1471.3 

oes 

00251 

04.17 

34,B6  0 

27.68 

1471.5 

oes 

00277 

04. 3J 

34.905 

27.70 

1472.6 

OdS 

0026% 

04.33 

54.895 

27.69 

1472.9 

oes 

00257 

04.01 

34.840 

27.68 

1471.6 

STO 

003  00 

04.01 

54.84 

27.68 

00.223 

1471.6 

oes 

003  00 

04.01 

54.835 

27.68 

1471.6 

oes 

00350 

03.59 

34.897 

27.73 

1472.4 

oes 

003»1 

03.96 

34. $85 

2?.T2 

1472.5 

INST  STD  RECORDER 
TRACE  OIR        0 
CJRATION 
ORIC  Oil  419 


P04      TOT    P  •     N02 


TEN  SO  1306 
5  SOUIRE  4 
2  SOJARE  64 
1   SQOARE    75 


••••••*•«•••••• 


AcFIw       31       6^33 

ccnse:  0233 

lAT  47    05      N 

LONG      046   10. 9< 


1li> 

1973 

BOTOP    002 

92           AIR 

TEMP         07.6 

OIR    H 

luT    PER 

•  INO-OIR 

23 

INSI    STO  RECORDER 

TEN   SO    1306 

■CSTn     07 

SnlP   cv 

MET 

BULB         06.2 

00 

0         I 

■IND-SPO 

10 

TRACE    OIR                   0 

5    SOJIRE       4 

DAT 

01 

DATA    USE 

1           BAROMETR   1024. B 

SEA 

HIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    66 

HSJR 

05.8 

AREA 

05           CLOOO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X5 

ORIO    Oil   420 

1    SQUARE    7t 

.WLTTP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

iI6MA-I 

DTNOPTh 

SNO    VEL 

Ollt 

P04 

TOT    P  .'    N02         N03 

$103        Pn 

STO 

00000 

07.00 

55.15 

00.000 

1476.6 

"- 

OSS 

00000 

07.00 

33.130 

1476.6 

- 

STO 

000.0 

07.00 

35.11 

00.021 

1476.7 

OBS 

00010 

07.00 

33.110 

1476.7 

-- 

STO 

00020 

06.16 

33.31 

00.040 

1473. B 

oes 

00020 

06.16 

35.310 

1473.8 

STO 

00030 

02.95 

33.15 

00.05  7 

1460.4 

OSS 

00030 

02.95 

33.150 

1460.4 

STD 

00050 

00.42 

33.73 

00.06  3 

14  6J-.  3 

OSS 

00050 

00.42 

33.730 

145U.3 

OcS 

oi:)t>:> 

00.26 

33.810 

144<».0 

OSS 

00070 

00.63 

33.860 

1431.8 

STD 

00075 

LO.  46 

33.67 

00.106 

1431  .1 

OsS 

00075 

00.46 

35.670 

i4ii.l 

STO 

001  go 

02. 9B 

34.23 

00.126 

1463.3 

oes 

00100 

02.98 

34.350 

1463.3 

OBS 

00106 

03.05 

34.350 

1463.7 

DBS 

00110 

02.80 

34.310 

1462.6 

STO 

00125 

02.84 

54.37 

00.144 

1463.1 

oes 

00125 

02.84 

54.370 

1463.1 

STO 

00150 

02.38 

34^40 

00.160 

1461.6 

DBS 

00150 

02.38 

34.400 

1461.6 

OBS 

00175 

03.19 

34.630 

1466.8 

STD 

00200 

03.66 

34.66 

00.169 

1468.3 

OBS 

00200 

05.66 

34.660 

1468.3 

OBS 

00225 

04.02 

34.610 

1470.4 

$10 

00250 

04.12 

34.65 

00.213 

1471.3 

OSS 

00250 

04.22 

34.850 

1*71.3 

OSS 

00265 

04.04 

34.880 

1471.6 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun€^14  July  1973.— Continued 


STATION 


ItT  «o    iT.cN 


60IOP    0j;e5 
SnlP   EV 
0<TA    USE       1 

ikn  o; 


*: R    TtHP  08.3 

■tT  bUib  06.3 
BAItanETR  1021.6 
CLOUD    T/A 


C/IR    HGT     PER 

2«       *         1 
SEA 
CL/TR 


KINJ-DIR    i* 
hlNO-SPD    li 
KlND-fOR 
ilEATHER      A* 


INST     STU    RtCORDtR 
TRACE    PIR  U 

DURATION 
ORiC    Oil    421 


TEN  s;  13^t 
i  SwJ'FE  « 
2  SOUARE  6t 
1    SUJARE    6C 


CAiTNUN/TIKE      LVLTrR  OEPTM  lEHP             SAL 

STO  OOuJO  07.29  3i.e3 

09.3        3eS  00003  07.29  32.03'. 

STO  OOOIJ  Ot.99  32.64 

-    OaS  OJOU  06.92  32.643 

STO  00J20  06.55  32.90 

OeS  00022  06.42  32.940 

SIC  00030  06.06  33.11 

O&S  00330  06.04  33.117 

06S  00041  04.62  33.221 

OeS  000-i  03. s9  33.096 

06S  aOO'>9  01.33  33.096 

STD  00050  01. -6  33.11 

OsS  O0053  00.94  33.226 

DBS  00057  00.46  33.439 

JrS  0JJO4  00.31  33.496 

SIO  00075  01.03  23.66 

3SS  0007O  ;i.07  33.673 

OSS  00091  01.19  33.613 

06S  0009>  00.61  33.664 

STO  CJIOO  00.74  33.90 

oas  ooio;  01.12  33.977 

O6S  OOlOe  01.63  34.019 

OeS  00110  01.61  34.027 

065  00114  01.73  34.080 

08S  00116  01.87  34.135 

OSS  00121  01.29  34.113 

STO  00125  01.35  34.12 

06S  00125  01.36  34.117 

C6S  00129  01.75  34.200 

OBS  00133  02.49  34.304 

06S  00140  03.21  34.400 

DBS  00144  03.35  34.433 

OBS  00146  03. 6o  34.505 

STO  U0150  03. ca  34,51 

OBS  00152  03.7:  34.506 

OBS  00175  03.96  34.570 

STO  00200  04.15  34. o9 

CBS  00201  04.16  34.692 

OBS  00226  04.25  34.764 

STC  00250  04.19  34.63 

OBS  00251  04.16  34.630 


SIOHA-T         OTNDPTH      SNO    »EL       OAtO 


25.70 

25.70 

25.74 

25.75 

25. a5 

25.90 

26.07 

2e.08 

26.31 

26.33 

26.50 

26.52 

26.65 

26.65 

26.69 

20.99 

27.00 

27.10 

27.18 

27.20 

27.24 

27.24 

27.23 

27.26 

27.31 

27.34 

27.33 

27.33 

27.37 

27.40 

27.41 

27.42 

2  7.45 

27.45 

27.45 

27.47 

27.54 

27.55 

27.59 

27.65 

27.65 


00.023 
00.045 
00.066 

00.100 


00.000  1477.3 
1477.4 
1476.3 
1476.1 
1474.6 
1474.4 
1473.4 
1473.2 
1466.6 
1463.7 
1454.5 
1454.1 
14  52.0 
1450.2 
1450.6 

1433.4 

1453.6 
1464.3 
1452.1 
1452. b 
1454.6 
1457.0 
1457.9 
1457.7 
1456.4 
1455.9 
1456.2 
1456.4 
1456.2 
1461  .6 
1465.0 
1465.7 
1467.2 
1467.3 
1467.5 
1469.0 
1470.4 
1470.4 
1471.3 
1471.5 
1471.5 


00.176 


00.195 


00.226 


00.252 


REFIC      3;       6355 
CONSE:  0237 

lAT  47    00      N 

lONO      0^6   41.1a 


CaSTnun/TImE 


TEA* 

1973 

BOIOP     01070            AIR 

ItxP          06.9 

OIR    Mil    PER 

■  IND-HR    24 

INST    STO  RECORDER 

TEN    SO    1306 

KONTM      0  7 

SMlR    EV 

«£T 

BULB          06.3 

25 

0        2 

■1MO-5P0    13 

TRACE    OIR                     0 

5    SyJARE       4 

OAT 

01 

DATA    USE 

1             BAROHETR    1021.6 

SEA 

nINO-FOR 

DURATION 

2    SbUARE    66 

HOUR 

10.6 

AREA 

05            CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER      >4 

ORIO    Oil    422 

1    SOOARE     76 

IVtlTP 

DEPTH 

lEHf 

SAL 

SIONA-I 

OVNDPTh 

SNO    VEl 

oxrc          P04 

TOT    P  '      N02         N03 

SI03         PM 

STO 

00  J  00 

06.70 

33.06 

25.97 

00.000 

1475.3 

OBS 

00000 

06.70 

33.060 

25.97 

1475.3 

STO 

00010 

06.60 

33.14 

26.03 

00.020 

1475.2 

OBS 

00010 

06.6  0 

33.140 

26.03 

1475.2 

STO 

00020 

04.45 

33.20 

i6.33 

OO.0J4 

1466.7 

oas 

00020 

04.45 

33.200 

;6.33 

1466.7 

STu 

00030 

01.95 

33. 4C 

_i:  .77 

00.054 

145t  .4 

oas 

0JJ30 

01.9  5 

33.460 

;6  .77 

1456.. 4 

ST.. 

OjOiJ 

03.55 

33.85 

.7.17 

00.076 

145. .0 

oas 

OOJaO 

00. ;5 

33.850 

.7.17 

14  51.0 

STO 

00075 

01. ;j 

;-4.10 

.7.3j 

00.096 

14  5-.  7 

JOi 

o;;7; 

01. ;o 

;-. 100 

:7.3; 

;  4  5- .  7 

STD 

00100 

01.50 

34.31 

27.48 

00.113 

1456.6 

oas 

00100 

0i.50 

34.310 

27.46 

1456.6 

STO 

00125 

02.46 

34.45 

27.51 

00.126 

1461.7 

OBS 

00125 

02.46 

34.450 

27.51 

1461 .7 

STO 

00150 

03.2  7 

34.71 

27.65 

00.142 

1465.6 

oas 

00150 

03.2  7 

34.710 

27.65 

1465.6 

STO 

002  00 

03.76 

34.73 

27.63 

00.»65 

1406.8 

oas 

002  00 

03.76 

34.750 

27.63 

1466.6 

STO 

00250 

03.62 

3-. 75 

27.65 

00.169 

1469.0 

OBS 

00250 

03.62 

34.750 

27.65 

1469.0 

STO 

003  00 

03.73 

34.79 

27.67 

00.213 

1470.4 

CBS 

003  00 

03.73 

34.790 

27.67 

1470.4 

STO 

00400 

03.93 

34.67 

27.71 

00.257 

1473.0 

OBS 

0.400 

03.93 

34.670 

27.71 

1473.0 

SIO 

005  00 

03.90 

34.66 

27.72 

00.300 

1474.5 

OBS 

00500 

03.90 

34.660 

27.72 

14  74.5 

STO 

006  00 

03.63 

34.66 

27.73 

00.343 

1475.9 

CBS 

006  00 

03.63 

34.660 

27.73 

1475.9 

STO 

00700 

03.81 

34.89 

27.74 

00.367 

1477.5 

oes 

00700 

03.61 

34.690 

27.74 

1477.5 

STO 

006  00 

03.74 

34.69 

27.75 

00.430 

1 4  78  . 8 

OBS 

00600 

03.74 

34.890 

27.75 

1476.6 

SIO 

009  00 

03.73 

34.69 

27.75 

00.473 

1460.5 

OBS 

309  00 

03.73 

34.690 

27.75 

1460.5 

STO 

01000 

03.66 

34.89 

27.75 

00.517 

1481.9 

OBS 

01000 

03.66 

34.890 

27.75 

1481.9 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


itfK      j.     oii;          Yc»» 

lS7i 

dOTOP    Oil 

il           IIR 

TEHP         06.6 

OIR    n&T    PEk            nISO-DIR    27 

cosse:         02;-o       homti 

M      07 

SHIP    £V 

HET 

BULB        06.0 

25 

0         2               KIND-SPO    14 

KT          «7   OKiN          0»r 

01 

Dtl<   USE 

1           SiROMETR    1021.6 

SEA 

HINO-FOR 

LOs^    9'-c  S7.a«        HOun 

Ij.l 

«RE« 

05           ClOUO    T/< 

Cl/TR                            HEATHER      14 

ClSINUH/TIlE      IKLTrP 

OEPTn 

TEUP 

SIL 

S1GM«-T 

OTNOPTH 

SNu   vEl     Oxrc           ^0 

sto 

OJDOJ 

35.29 

32.79 

25.91 

00.000 

1469.3 

12.1         OBS 

OJOJJ 

05.29 

32.769 

25.91 

1469.3 

.        STO 

OOOiO 

05.:<. 

32. B3 

25.95 

00.021 

1469.3 

36  S 

00011 

05.23 

32.842 

25.96 

1469.3 

J6S 

JiOii 

04.73 

32.777 

.5.97 

1467.2 

st:, 

OJJ^O 

O^.s* 

32.02 

2c.  32 

00.041 

l40t  .5 

33X 

0002^ 

04.  u 

32.850 

26.07 

14ci.6 

STD 

OOJjO 

03.3  7 

32.93 

26.22 

00.060 

I46l'.5 

3eS 

ajj30 

03.24 

32.938 

26.24 

1461.3 

OBS 

0JJ3O 

02.03 

33.321 

26.41 

1456.2 

OeS 

O0J3B 

01.17 

33. .04 

26.61 

1452.7 

DoS 

000.^1 

00.87 

33.253 

26.67 

1451.5 

2ii 

000..3 

-    0.42 

33.305 

26.76 

1445.6 

3ii 

OJi^i 

-    1.03 

33.556 

26.99 

1445.3 

STO 

00030 

-    1.03 

33.54 

26.99 

00.069 

1443.3 

3bS 

00053 

-    1. 00 

33.569 

27.05 

1445.6 

STD 

00075 

-    0.20 

33.83 

27.19 

00.113 

144B.0 

OBS 

00376 

-    0.19 

33.635 

27.20 

1446.1 

OBS 

0O0B3 

-    0.21 

33.849 

27.21 

1446.1 

STO 

00100 

33.71 

34.12 

27.36 

00.133 

1455.0 

OBS 

00102 

00.91 

34.140 

27.36 

1453.9 

OBS 

001  Oo 

01.23 

34.153 

27.37 

1455.3 

STO 

00125 

31.21 

34.21 

27.42 

00.15  0 

1455.7 

iBS 

00125 

01.21 

34.217 

27.42 

1455. a 

OBS 

001«0 

01.90 

34. 354 

27.46 

1459.5 

STO 

00150 

01.99 

34.36 

27.48 

00.167 

1459.6 

OBS 

00152 

02.02 

34.360 

27.46 

1460.0 

OBS 

00175 

02.33 

34.500 

27.57 

1461.6 

STO 

00200 

02.67 

34.56 

27.59 

00.195 

1463.9 

OBS 

00201 

02.69 

34.571 

27.59 

1464.3 

OBS 

00213 

02.63 

34.615 

27.62 

1464.9 

OBS 

00217 

03.37 

34.660 

27.65 

1466.0 

OSS 

0022S 

03.15 

34.685 

27.64 

1466.6 

STO 

002S0 

03.34 

54.71 

2  7.64 

00.220 

1467.8 

OBS 

00251 

03.55 

34.706 

27.64 

1467.8 

OBS 

00277 

03.68 

34.810 

27.69 

1469.8 

SiO 

UJ300 

03.61 

54.8. 

..7.6> 

03. ..4.1 

.4u^.9 

c;s 

00303 

03.:; 

34.606 

27.73 

;4t9.9 

DBS 

00350 

03.79 

34.650 

27.71 

1471.5 

src 

00«00 

03.74 

34.65 

27.71 

03.286 

1472.2 

OBS 

00«03 

03.74 

34.850 

27.72 

1472.2 

OSS 

00460 

03.87 

34.850 

27.70 

1475.7 

SIO 

00500 

03.73 

34.85 

27.72 

00.32  9 

1475.6 

OSS 

00502 

03.73 

34.650 

27.72 

1473.8 

DBS 

03552 

33.94 

34.923 

27.75 

1475.6 

STO 

OOeOO 

03.83 

34.91 

27.75 

00.371 

1475.9 

OBS 

00601 

03.63 

34.907 

27.75 

1475.9 

OiS 

00c51 

03.75 

34.910 

27.76 

1476.4 

STO 

007J0 

03.76 

34.91 

27.76 

00.412 

1477.3 

OSS 

007  00 

03.76 

34.907 

27.76 

1477.5 

3BS 

03750 

03.72 

34.910 

27.77 

1478.0 

STO 

008  OJ 

03.69 

54.91 

27.77 

03.454 

14  76.7 

OSS 

03B03 

03.69 

34.910 

27.77 

1478.7 

OBS 

00S52 

03.64 

34.905 

27.77 

1479.3 

STO 

30 '1 00 

03.65 

34.91 

27.76 

00.495 

1460.2 

OSS 

03^32 

03. t5 

34.915 

27.78 

1480.2 

OSS 

00951 

03.65 

34.927 

27.79 

1461  .0 

STO 

01003 

03.  6  2 

34.90 

27.77 

03.557 

1461.7 

OSS 

01001 

03.62 

34.696 

27.77 

1481.7 

DBS 

01006 

03.64 

34.906 

27.77 

1461.9 

INST    STO  RECOROER  TEN    Sy    1306 

TRACE    OIR                     0  5    SCJARE       4 

DURATION  2    SOJARE    66 

ORIIi    Oil    423  1    SOJARE    76 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun(^14  July  1973.— Continued 


N    0    0    C 


l»T 

10\^       0 


0.-55 

S«.SN 

ii.l1 


nOSTn      07 
i«lr  01 

h0j4    lt>.l 


eoTDP  oa7i; 

snip    E« 

o>r<  USE     1 

IREA  05 


S    T    1    T    I    0    K 


»m  t£MP  05.7 
NET  6ULb  Ob.S 
BAaONETIi  1021. « 
CLOJO    T/A 


01ft    n(,T     PER 

J*       i  0 

SEA 
CL/Ift 


NinJ-OIR  26 

NIN&-SPO  16 
KlNO-FOR 

HEATHER  XI 


INST    sro   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORU     Oil    '•2', 


TEN  S.  130t 
i  SIiJARE  « 
2  SbJARE  66 
1    SOJARE    67 


CASTSun/r IKE      LVlTtP         DEPTH 


STO 
OeS 
STO 
.     03S 
DBS 

oes 

3?S 
3b  i 

STD 
DBS 

oes 

06  S 

SIO 
06i 

STO 
OoS 

5TC 
QBS 

STC 
OES 
OoS 

STu 
udS 

r=5 

STi 
uoS 

OSS 

STO 

oas 

OBS 
STO 

OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

SIO 
OBS 
OBS 


00000 
00003 
00010 
00011 
00015 
00019 

0032: 
0002  6 
00030 
00030 
0003'. 
00038 
00050 
00053 
00075 
00076 
00100 
DO  102 
001^5 
00125 

ooi^e 

0016J 
0^152 
.10175 
00200 
00201 
00228 
C0250 
00251 
00277 
00300 
00300 
00327 
00342 
00350 
D0«00 
O0'<03 
00453 
00500 
00510 
00552 
OOcOj 
OOeOl 
00651 
00700 
C0700 
00727 


TEMP 

05.17 
05.17 
05.10 
05.07 
04.95 
D<..57 

o....>.. 
01. ;; 

02.67 
00. 5i 
00.7<> 

-  0.41 

-  1.10 

-  1.31 

-  1.34 

-  1.15 

-  1.1- 

-  0.88 

-  0.83 

-  0.36 
-0.35 

DJ.Oi 
00. Oi 
00.06 

00. t;- 

0..34 
01.38 
01.87 
02.09 
02.11 
02.47 
02.61 
02.62 
02.84 
03.10 
03.23 
03.58 
03.60 
03.7  5 
03.73 
03.72 
03.70 
03.71 
03.71 
03.71 
03.  7i 
03.71 
03.72 


SAL 

32.50 

32.500 

32.50 

32.500 

32.500 

32.470 

32. 520 

32.500 

32.73 

32.760 

32.900 

33.180 

33.21 

33.220 

33.37 

33.380 

33.60 

3J.620 

33.81 

33.810 

33. 068 
j3.e< 

3^.665 

>4. J5  7 

3n.21 

34.222 

34.360 

34.43 

34.430 

34.545 

34.56 

34.560 

34.653 

34.69  0 
3-. 710 
34.83 
34.830 
34.845 
34.69 
34.890 
34. 883 
34.90 
34.898 
34.902 
34.90 
34.900 
34.896 


SIOBA-T 

25.70 
25.70 
25.71 
25.71 
25.72 
25.74 
.p.  7(, 
25.83 
25.94 
26.25 
26. 2B 
26.45 
26.70 
26.73 
26.74 
2e  .66 
26.67 
27.03 
2  7.05 
27.16 
..7. Id 
•  7.2i 
.7.^3 
-7... 
.7.33 

27.41 
27.42 
27.49 

27.53 
27.53 

27.59 

27.59 

27.59 

27.64 

27.65 

27.65 

27.71 

27.71 

27.71 

27.75 

27.75 

27.75 

2  7.76 

27.76 

2  7.76 

27.76 

27.76 

27.75 


OTNOPTn       SNO    »EL       OXTG 

00.000       1468.4 

1468.4 
00.023       1466.3 

1468.2 

1467.7 

1466.2 
Oj.  .J-  (.        i  tac,  .  1 

I4t4..4 

1456.2 

OO.ObC       1450.9 

1450.1 

1445.0 

1442.3 

00.097       1441.5 

1441.5 

00.128       1442.9 

1443.0 

00.15c       1444.9 

1445.2 

OD.ieO      14-e.O 

1446.1 

1-50.4 

00.202      1450.4 

1-50.6 

1-53-7 

00.240       1457.5 

1457.8 

1460.6 

00.272       1462.0 

1462.1 

1464.3 

00.299      1465.3 

1465.3 

1466.6 

1468.3 

1469.0 

00.347       1471.4 

1471.6 

1473.1 

00.389      1473.8 

1473.9 

1474.5 

00.429       1475.4 

1475.4 

1476.3 

00.470      1477.1 

1477.1 

1477.6 


P04      TOT    P  r     IC2 


RcriJ       31  0^3  J 

C0N36C  0240 

lAT            46  59.51 

LONO      047  IB.  711 


TEA*  1973 
HONTn  07 
DAT  01 

H0u4    17.1 


60T0P    0J.»01 

Ship  t» 
DATA   USE      ; 
AREA  05 


AIR    TEMP  10.5 

•ET  au.B  09.7 
BAROHETR  1021.5 
CLOUD    T/A 


OIR    MOT    PER 


SEA 

CL/TR 


■INO-OIR  27 

»;iO-SPO  13 
w!ND-^DR 

HEATHER  XI 


INST    STO  RECORDER 

TRACE    OIR  D 

DURATION 

ORIG    Oil    425 


TEN  SO  1306 
5  S4JARE  4 
2  SaoARE  66 
1    SdOARE     67 


CASTNUN/TIHE       LVLTTP 


SIG1A-T  OTNOPTh      SNO    VEL       OXTG 


P0  4      TOT    P  : 


STD 

03000 

05.5  0 

32.50 

2  5.66 

DO 

.030 

1469.7 

OBS 

03003 

05.53 

32.502 

25. td 

1469.8 

OBS 

00037 

05.43 

32.500 

25.66 

1469.8 

STD 

03013 

05.32 

32.50 

25.68 

00 

.02  3 

1469.2 

OBS 

00011 

Oj.22 

32.505 

25.70 

1468.6 

STD 

0)020 

04.64 

32.54 

25.79 

00. 

,34c 

1466.5 

06S 

0:3:; 

0- .  2  J 

;...54t 

.  5.04 

1-64.9 

JsS 

i,3u.6 

33.51 

j;.711 

2  6.  34 

1462.1 

STO 

OlJjO 

03.  J9 

3. .77 

.i.l3 

00 

,067 

14t3'.  5 

033 

COO  30 

Jj.  JJ 

32.783 

;«.i4 

1460.1 

03S 

0)3-4 

32.13 

32.805 

26.23 

1456.3 

OBS 

03038 

00.85 

33.050 

26.51 

1451.1 

06  S 

00041 

DO.  62 

J3.045 

26.52 

1450.1 

OBS 

00043 

-    0.^3 

33.152 

26.65 

1446.4 

OBS 

00049 

-    0.79 

33.302 

26.79 

1444.1 

STD 

00050 

-    0.84 

33.30 

26.60 

00, 

,098 

1443.9 

OBS 

00053 

-    1.07 

33.324 

26.82 

1442.9 

oes 

00057 

-    1.12 

33.354 

26.85 

1442.6 

STD 

00075 

-    0.99 

33.47 

26.93 

00. 

,126 

1443.8 

OBS 

000  76 

-    0.98 

33.472 

26.94 

1443.9 

STD 

00100 

-    3.85 

33.63 

27.05 

00. 

.155 

1445.1 

OBS 

00102 

-    0.80 

33.642 

27.07 

1445.4 

OBS 

00121 

-    0.28 

33.751 

27.13 

1448.3 

SIO 

00125 

-    0.33 

33.79 

27.17 

00. 

179 

1448.3 

OBS 

00125 

-    0.30 

33.796 

27.17 

1446.3 

STO 

03150 

00.18 

33.87 

27.20 

00. 

201 

1451.0 

OcS 

00152 

00.23 

33.883 

27.21 

1451.3 

oes 

00175 

00.70 

34.126 

27.38 

1454.5 

STO 

00203 

01.53 

34.25 

27.43 

00. 

239 

1458.5 

DBS 

00201 

01.55 

34.260 

27.43 

1456.6 

OBS 

00209 

01.58 

34.284 

27.45 

1456.9 

06  S 

00228 

01.98 

34.370 

27.49 

1461.1 

STO 

00250 

02.01 

34.35 

27.47 

00. 

272 

1461.5 

DBS 

03251 

02.01 

34.346 

27.47 

1461.6 

OBS 

00277 

02.04 

34.354 

27.47 

1462.1 

OBS 

00293 

02.05 

34.258 

27.46 
••■»■ 

•  ••«i 

1462.4 

• 

322 


Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0    N 


•  EFIO      31      mi  (Et^    1«73 

CONSEC             SIvl  nONIn     37 

LAT           «t  5>.3i<  Otv          01 

LONS      J<.7   «2.td  nOJIt    l«.e 


B070?    03I7S 

»IR    TEMP         OS.i 

OIR    nl^T    PEii 

irlN0-l.lk   2B 

INST    STO  RECOROER 

TEN    St    1206 

SHIP   £V 

HET    BULB         07.9 

00      0        X 

nINO-SPO   U 

TRACE    OIR                     0 

i    SOUARE       H 

0<rt   USE       1 

eAKOHETR    1022.0 

SEA 

alhO-FOIt 

OURATIOI. 

2    SQUARE    66 

«KcA              Oi 

CLOUO    T/A 

CL/I« 

HEATHER      XI 

ORIC    Oil   426 

1    SQUARE     67 

CAtTNUN/TIHC       k.VlT«l>         DEPTH 


SICKA-T         OTNOPTh      ShO    VEL       OXTG 


P3A     TOT   P  r    N02        NO^        SI03 


STO 

00000 

04. »i 

32. 

.29 

25. 

.56 

00. 

.003 

1467, 

01 S 

03003 

3'..«2 

32. 

,291 

25, 

.56 

1467, 

STO 

00013 

a«.<2 

32. 

,30 

25 , 

.57 

03. 

,024 

1467 

BBS 

30311 

34.  TB 

32. 

,307 

-5. 

.59 

1466, 

OBS 

3001 S 

04.16 

32. 

,316 

25, 

.66 

1464. 

STO 

00020 

33.  BO 

32. 

,41 

25. 

.77 

00. 

.04  6 

1462. 

OBS 

00022 

03.40 

32. 

.425 

25, 

,B2 

1461, 

OBS 

00026 

02.62 

52. 

..sBo 

25. 

.66 

1457 

STO 

00030 

91.20 

52. 

.48 

26 , 

.03 

00. 

,069 

1451, 

3BS 

00030 

S..01 

32. 

,491 

26. 

.05 

1450 

OBS 

3003A 

-    0.23 

32. 

,600 

26. 

.20 

1445, 

OBS 

3003B 

-    1.32 

32. 

,916 

26, 

,50 

1440. 

3BS 

0004« 

-    1.61 

33. 

,100 

26. 

,65 

1440 

STO 

00050 

-    1.63 

33. 

,10 

2o, 

,65 

03. 

.132 

1440, 

OBS 

000S3 

-    1.57 

35. 

,104 

26, 

.66 

1440, 

$70 

30075 

-    1.35 

33. 

,26 

26. 

,7B 

30. 

136 

1441, 

OBS 

00076 

-     1.54 

33. 

,26B 

26. 

,7B 

1441, 

STO 

00100 

-    1.37 

33. 

.43 

26. 

,90 

33. 

,166 

1443, 

OBS 

00102 

-    1.05 

53. 

,453 

26. 

,92 

1444. 

SIO 

00125 

-   0.60 

33. 

,o7 

27, 

,0B 

00. 

,193 

1446. 

OBS 

00125 

-    0.59 

33. 

,676 

27. 

,09 

1446. 

STO 

00150 

-    0.46 

33. 

,67 

27 . 

,06 

00. 

217 

1447, 

OBS 

00152 

-    0.47 

35. 

,673 

27. 

,06 

1447, 

OBS 

0015! 

-    0.46 

53. 

.674 

27, 

,06 

1446. 

•••*••••••»•••• 


•  '.'10       31      J.1J5 

»e;i 

1973 

ooiop  ooij; 

AIR 

IcHP        06. a 

UIR    Hl,r    PER 

COKSiC              0242 

HOIT, 

n      07 

SHIP    CK 

MET 

6UlB         06.0 

06 

1         2 

I.AT           ■.»   56. BN 

OAT 

01 

DATA    USE       1 

BAROHETR    1022.0 

SEA 

CON,.       3<B    05.5a 

HOUR 

22.3 

AREA              35 

C1.0U0    T/A 

CL/TR 

castmuvtiie 

KLitP 

DEPTH 

TEMP 

»AL 

SIGKA-T 

OrNDPIM 

SNO    VEI 

STO 

00000 

05.52 

32.15 

25.39 

00.030 

1469.4 

2^.3 

OBS 

30005 

05.52 

32.154 

25.39 

1469.4 

$13 

30010 

05.50 

32.16 

25.39 

00.026 

1469.5 

_ 

OBS 

03011 

05.50 

32.156 

25.39 

1469.5 

OBS 

30315 

04.93 

32.134 

25.44 

1467.1 

STO 

00320 

04.53 

32. U 

25.50 

00.051 

1465.5 

366 

30022 

04.2^ 

32.1B2 

25.55 

1464.4 

STJ 

0005J 

03.36 

32.26 

25.71 

00.075 

1461.0 

m 

003.13 

03.51 

32.290 

ij.72 

1460.6 

OBS 

000.-4 

02.92 

52.356 

25.61 

1459.2 

ai> 

3003a 

02.3  5 

■2.346 

2:>.e5 

143c. 6 

OcS 

o;o..5 

-    J. 65 

32.615 

26.24 

14^Z  .6 

OBS 

00><9 

-   1.26 

;2.«37 

.6.43 

1440.7 

st« 

OuO-^O 

-    1.40 

32.114 

26  .44 

00.114 

J  4  ,0  .  6 

C:  J 

uJOi; 

-    1.  52 

3:. "76 

..0.47 

i4.t0.1 

ots 

OiOt.. 

-    l.cO 

.92.966 

2c.5c 

144J.1 

STO 

30375 

-    1.59 

53.00 

26.57 

00.153 

1440.3 

OBS 

00076 

-    1.59 

32.999 

26.57 

1440.4 

STO 

00103 

-    1.51 

33.13 

26.66 

00.166 

1441.3 

OBS 

00102 

-    1.46 

35.147 

26.69 

1441.3 

OBS 

00110 

-    i.39 

33.164 

26.72 

1442.1 

* 

aIND-OIR  2:,  INST     STu   RECORDcR  TEN    S3    1:06 

attO-SPO  16  TRACE    OIR  D  5    SOUAr.E      4 

HINO-FOR  DURATION  2    SSUARE    66 

VEATHER  II  0*10     Oil    427  1    SttJARE    66 


P34      TOT   r      N02        N03        $103 


KCri.       >1      4355 
CONSE:  3243 

LAT  <7   00. ON 

L0.>i0      J,>B   3  9.9a 


>EA<  1973 
PlwlTn  07 
bA<  Oi 

HOUR    02.0 


60T0P    0010,. 
Ship   £v 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP         0».J 
MET    OUlB  06.1 

BAROHETR     1022.6 
ClOUO    I/A 


DIR    HGT  PfP           alND-OIR    24  INST    STO   RECORDER  TEN   Su    1306 

24       4  1               aINO-SPO    15  TRACE    DIR                       0  5    SQUARE       4 

SEA  alN0-F3R  DURATION  2    SUUARE    66 

CL/TR  aEATHER      XI  ORIO    Oil   428  1    SSUARE    7B 


CASTNUVTIHe      lvlTTP 


SIOHA-T         OTNOPTH       SNO    VEL       OXTG 


P04      TOT    P^      M02 


STO 

Ojooo 

05. 

31.94 

00, 

,000 

1469 

33$ 

00003 

05. 

31.940 

1469. 

OBS 

00007 

05. 

31.940 

1469, 

$TD 

00010 

05. 

31.94 

00. 

,02  7 

1467, 

0B$ 

OOOli 

04. 

31.947 

1466. 

OSS 

33019 

04, 

31.966 

1464, 

STO 

30020 

0.1, 

3i.9e 

00. 

.OS- 

1464, 

oes 

30022 

03. 

32.006 

1462. 

OBS 

30026 

32. 

32.176 

1456. 

STO 

30030 

31. 

32.31 

00. 

,076 

1451. 

OBS 

0033  0 

01. 

32.329 

145i, 

OBS 

00034 

00. 

32.524 

1447, 

OBS 

30041 

-    1. 

32.722 

1442. 

STO 

30050 

-    1. 

32.66 

00. 

,114 

1440. 

OBS 

00053 

-    1, 

32.923 

1440. 

OBS 

00360 

-    i. 

32.964 

1440 

STu 

00075 

-    1. 

32.98 

00. 

.155 

1440, 

OBS 

00076 

32.985 

1440, 

OBS 

300B7 

"'• 

52.962 

1440. 

• 
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Table  III.     Obsei-ved  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC        STiTION        4)*T« 


RfFlc      il      an 

»£»» 

l«7i 

BOTDP    OOOiJ 

AID 

TE«IP         08.0 

DIR    MGT    PER 

KlNO-OlP 

27 

CJSitC             J2i-> 

NOSTh      07 

SHIP  ev 

»£T 

BulB        07.8 

27 

0        2 

■  INO-SPO 

13 

LIT          <7   Ji.JN 

OAr 

02 

OATt    JSE        1 

BAROMETR    1022.8 

SEA 

■UND-FOR 

LOK.;      i^i    W.la 

HOui> 

0O.2 

A«£A               OS 

CLOUD    T/A 

CL/TP 

HEATHER 

>1 

,.iilNJt/TMc 

IVITTP 

OcPTrt 

TE1P 

SAL 

SUHA-T 

ornoPTM 

SNO    V£l 

OatG 

PO 

SID 

OOOOJ 

Oi.ti 

31. B2 

23.10 

00.000 

1*04.0 

0,..' 

OBS 

OOOJj 

03.68 

31.B16 

25.10 

1*64.0 

OSS 

00007 

03. OS 

ii.BK 

23.10 

1*64.7 

iio 

00010 

03.3d 

31. 7( 

25. Ot 

00.02  4 

1*64.3 

DBS 

00011 

OS. to 

3i.7S7 

25.10 

1*06.6 

DBS 

OOOIS 

Ot.BB 

31.B27 

25.20 

1*06.5 

StJ 

OOOiO 

03.41 

32.02 

25. *5 

00.050 

1*62.6 

an 

OOOii 

03. 2i 

32.105 

i5.58 

1*00.0 

OSS 

0002t 

02.1<> 

32.17* 

25.72 

1*55.* 

ST- 

00030 

01. »7 

32.25 

25. Bj 

00.074 

1*52.6 

DBS 

00030 

01.30 

32.25<> 

23.6* 

1*52.2 

05! 

JOOj- 

00.37 

32.295 

25.93 

1**7.8 

DBS 

OOOJB 

-    i.ii 

32.570 

2A.21 

1**2.6 

OES 

OOCl 

-    1.31 

32.762 

20.34 

1**0.6 

SIO 

00050 

-    l.*0 

32.6* 

20. *3 

00.117 

1**0.6 

DBS 

000S3 

-    l.*3 

32.6*4 

20.  *S 

1**0.5 

06S 

00072 

-    1.47 

32.6*0 

20.** 

1**0.6 

• 

IN!,T    STO  RECORDER  rEN    S»    130t 

TRACE   OIR  0  5   SdoARE      * 

OJRATION  2    iOOARI    6l 

ORI&    Oil   *24  1    iSOARE    7< 


PO*      TOT    P- 


RcFIO      31  6353 

CONSE^  02*5 

LAT            *o  10. 4N 

lONu       J*e  **.*il 


>Et«    1473 

MONTn      07 
OAT  02 

MOJA    04.1 


60TOP    00073 
SnJP    cV 
DATA    USE        1 
AREA  05 


AIR    TEMP  Ob.O 

riET    DULD  06.0 

BAHOXETR    102*. 4 
CLCUD    T/A 


OIR    MOT    PER  alwO-DIR  27  iNST    STO  RECORDER  TEN    $9    1>0» 

27      0        2  aiNC^SPO  1*  TRACE    OIR  0  i   SWJARE      * 

SEA  aIND-FOR  DURATION  2    SbJARE    bt 

CL/TR  KEATriER  (*  ORU   Oil  *30  1   SOURRE   •• 


CASTNJN/TIME      LVLTVP 


SIONA-T         OTNDPTm       SNO    VEL       OXYO 


PO*     TDT   r-     N02        N03        SlOi        fH 


SIO 

00000 

07, 

.02 

32 

.18 

25.22 

3i. 

.000 

1*75 

OBS 

00003 

07 

.02 

32, 

,160 

25.22 

1*75, 

Cos 

00007 

o; 

.02 

32, 

.176 

25.22 

1*75, 

STO 

00010 

Oo. 

,30 

32. 

,16 

25.30 

00, 

.0,;7 

1*73. 

oes 

00011 

05 

.42 

32, 

.17t 

23.30 

1*71, 

OBS 

00015 

0* 

.31 

32, 

,276 

26.64 

1*65, 

063 

O0D1-. 

0.. 

.03 

3... 

.300 

23.66 

1*63. 

st; 

00020 

0*, 

.01 

ii. 

,30 

25.66 

00, 

.052 

l*6i. 

06s 

00022 

03. 

.40 

^i.. 

,  2e7 

26.66 

1*6,1, 

06S 

00024 

02, 

.iZ 

32, 

.3Bc 

25.64 

1*36, 

STi. 

00030 

01. 

.18 

32. 

,*e 

26.02 

00, 

,07* 

1*51, 

OBS 

00030 

01. 

.05 

32. 

,*73 

2  6.0* 

1*51, 

DBS 

OOOj* 

00. 

.iO 

32. 

,5*6 

26.14 

1**7, 

DBS 

00033 

-    0. 

.4* 

32, 

,767 

26.36 

1*42, 

DBS 

OOO..! 

-    1, 

.2C 

32, 

,848 

26.  *6 

l**i. 

STO 

OC050 

-    I. 

.30 

32, 

,47 

26.5* 

00. 

,104 

1**0, 

OBS 

00053 

-    1. 

.34 

32. 

463 

26.55 

1**0, 

OBS 

000c* 

-    1. 

.*2 

32, 

,465 

26.56 

>•••* 

1**0. 

• 

RcFU       3;       6355 

>sn 

1473 

eOTOP    00046 

AIR 

TEMP         06.0 

DIR    H 

iGI    PER 

CONScC               02*6 

NCNTh      07 

SMlP    £» 

«ET 

But6         08.0 

26 

0        2 

LAT            ,.0    00      N 

OAT 

02 

DATA   US2       1 

BARDHETR    1025.6 

SEA 

L3N0      0*6  2).4< 

nOJR 

11.3 

AREA               05 

Cloud  t/a 

CL/TR 

CASTNUN/IIHE 

UlTtP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SlCtA-T 

oyNOPiM 

SNO    VEL 

STO 

OuOOO 

06.24 

32.16 

25.31 

00.000 

1*72.5 

11.3 

OBS 

00003 

06.24 

32.160 

25.31 

1*72.0 

STO 

00010 

06.23 

32.18 

25.32 

00.02  7 

1*72.* 

DBS 

coon 

06.22 

32.167 

25.31 

1*72.* 

OBS 

00015 

0*.80 

32.132 

25.  *5 

1*00.6 

OBS 

0.014 

03.27 

32.360 

25.60 

1*60.5 

STC 

00020 

03.0* 

32. *0 

25.63 

00.051 

1*64.6 

OoS 

00022 

02.54 

32.*56 

25.91 

1*57,7 

OBS 

00026 

02.  *0 

32.500 

25.47 

1*57.0 

STC 

00030 

01.50 

32.52 

26.0* 

00.072 

1*53.1 

DBS 

00030 

01.55 

32.530 

26.00 

1*52.5 

OoS 

0003* 

00.03 

32.676 

26.25 

1**6.4 

DBS 

00038 

-    0.32 

32.823 

26.34 

J**5.* 

OoS 

00,/*! 

-    1.00 

32.40* 

26. *6 

1**2.* 

CbS 

000*6 

-    1.35 

33.014 

<6.5B 

1**1.0 

SID 

00050 

-    1.51 

33.06 

26.62 

00.100 

1**0.* 

Jsi 

0005:- 

-    1.60 

33.042 

26.65 

1**0.1 

STO 

00073 

-    1.52 

33.15 

2J.70 

00.1*0 

1**0.9 

CcS 

00076 

-    1.52 

33.157 

21.70 

1**0.9 

CBS 

00067 

-    1.52 

3J.175 

•  t  .71 

A**l.l 

• 

aIND-OIR    29  INST    STO  RECORDER             lEN    SO    1300 

aINO-SPO   12  TRACE   OIR                  0          i   ifcJARE      * 

■INO-FOR  DURATION                                     2    SQUARE    66 

aEATHER     It  ORU   Oil  *31                       1   SajARt   6« 

ORTC             PO*  TOT    P-     N02        NOB        tI03        PN 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T   1    T    I    0    N 


kino    a     i3»3 
coNScc         o<«; 

ISXii      i*i   0«.3» 


Tti» 

I57j 

6OT0P    OOl'S: 

UK 

TUf         06.1            OIK    H 

iOI    PES 

-INO-DIR    2* 

nONli 

H      07 

SHIP    tV 

»£T 

Bulb       06.] 

1              05 

0        2 

<li<0-SPD   1. 

OAT 

02 

Oill    US£       1 

eiDOXETI.    1025.6           SEA 

■INO-fOR 

HOJ^ 

i;.« 

tutu               05 

CLOU)    I/A 

Cl/It 

•eaimed    «* 

l»LT»P 

OECIn 

ItXP 

SAL 

SIOHA-I 

OTNOPIn 

SNO    VEL 

Oxrc           PO' 

SIO 

OOODO 

05.21 

32.26 

25.53 

00.000 

1*66.3 

CiS 

003J3 

05.21 

32.265 

25.53 

1*66.3 

OBS 

OOOOT 

05.15 

32.27i 

25.52 

1*66.3 

STO 

03010 

a<..ss 

32.16 

25.52 

00.025 

1*65.5 

oes 

00011 

0«.2* 

32.160 

ij.53 

1*6*. 2 

CiS 

OJOli 

03. 65 

32.22* 

26.6* 

1*61.9 

OBi 

OOOIS 

02. oB 

32.32* 

25.79 

1*56.8 

SIC 

0C0£0 

02. 7« 

32.36 

25.6* 

00.0*6 

1*58.2 

ObS 

0^012 

02.43 

32.516 

25.46 

1*57.1 

CIS 

OOOfc 

02.25 

i2.6>S 

^6.06 

1*56.6 

SID 

00030 

01.  IS 

32.7* 

26.2* 

00.066 

1452.0 

oes 

00030 

01.03 

32.760 

26.27 

1*51.* 

on 

0003S 

-  i.oe 

33.01* 

26.57 

1**2.1 

ots 

000*1 

-    1.33 

33.162 

26.7  0 

1**1  .2 

OcS 

0004S 

-    l.«6 

33.206 

26.7* 

1**0.6 

$10 

00050 

-    l.*6 

33.21 

2  6.7* 

00.099 

i**C.9 

oes 

00053 

-    l.*3 

23.2*7 

26.77 

1**1.1 

SIC 

0007S 

-    l.ij 

33. *5 

26.93 

00.129 

1**2.7 

oes 

00076 

-    1.22 

33.*60 

26.93 

1**2.7 

SIC 

00100 

-    0.92 

33.53 

26.96 

00.157 

1**4.6 

oes 

00102 

-    0.68 

33.5*2 

26.99 

1***.9 

SID 

00125 

-    0.52 

33.70 

27.10 

00.162 

1**7.2 

oes 

00123 

-    0.51 

33.701 

27.10 

1**7.2 

OBS 

ooua 

-    0.«6 

33.765 

27.17 

1*47.9 

STJ 

ooiso 

-    0.*2 

33. 7S 

27.17 

00.206 

1**8.1 

oes 

00152 

-    0.37 

33.7»2 

27.17 

1**8.* 

oes 

00167 

-    0.33 

33.79* 

27.17 

1*48.9 

■ 

IMSI    SIO   RECOROeR  lEN   SO    1306 

TRACE    CIR  9  i   iiiJiil      * 

OORAIIOK  2    SCJARE    *6 

CWIC    Oil   432  1    SOJtRE    56 


PO*      TOT    P        N02         NOS        SI03        PN 


SEflO      31      6355  Tt4<    1973 

COXSEC  02*6  nONTn      07 

LAI  *5    *2.3N  OAt  02 

L<M>      0*7   5«.7a  nOuR    13. B 


eOTOP     00o52  AIR    TEMP  06.5 

snip   £V  kET    BULB         06.2 

DATA    USE       1  BAROHETR    1015.9 

AREA  05  CLOUD    I/A 


OIR    MOT    PER 

•INO-CIR    25 

INST    SIO  RECORDER 

TEN   S3    1306 

00      0        » 

■  IKO-SPD    12 

TRACE    DIR                    0 

9    SSJARE      * 

SEA 

VINO-FOR 

DURATION 

2    SOJARE    *6 

CL/TR 

■EATHER      I* 

ORIC    Oil   433 

1    SOJARE    57 

L»Ll»P 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SiCNA-I 

OTNDPTh 

SNO    VEI 

SID 

00000 

05.7* 

32.50 

29.6* 

00 

.000 

1470.7 

DBS 

00003 

05.7* 

32.50* 

25.6* 

1470. B 

SID 

00010 

05.61 

32.50 

25.65 

00. 

.024 

1470.3 

DBS 

00011 

05.56 

32.500 

25.65 

1470.3 

OBS 

00019 

OS. 47 

32.534 

2>.6« 

1470.0 

SIO 

00020 

05.39 

32.55 

25.71 

00. 

.047 

1465.7 

CBS 

00022 

05.07 

32.637 

25.62 

1466.5 

OpS 

00026 

0*.*3 

;t.645 

26.06 

1466-.2 

STO 

00030 

0*.19 

32.95 

26.16 

00. 

,06  6 

1465.4 

CBS 

00030 

0*.l6 

32.956 

26.17 

1465.3 

CSS 

00036 

03.63 

32.577 

26.22 

1464.0 

oes 

000*5 

03. Oi 

33.013 

26.32 

1460.7 

oes 

000*9 

02.20 

JJ.055 

26.42 

1457.3 

S1^ 

00050 

02.06 

33.07 

26. *5 

Oi, 

.102 

1456.6 

DBS 

00053 

01.15 

33.177 

26.59 

1*53.0 

OBS 

00057 

00.03 

33.253 

26.72 

1**7.9 

OBS 

OOOoO 

-    0.66 

33.353 

26.63 

1**5.0 

OBS 

OOOcB 

-    1.07 

33.436 

26.91 

1**3.3 

OBS 

0007« 

-    1.13 

33.«63 

26.95 

1**3.1 

Slj 

00075 

-    1.05 

33.50 

26.96 

00. 

.136 

1**3.* 

OBS 

00076 

-    1.07 

33.510 

26.97 

1**3.5 

STO 

00100 

-    0.71 

33.65 

27.07 

00. 

.162 

14*5.6 

OBS 

00102 

-    0.63 

33.666 

2  7.06 

1**6.1 

SID 

00125 

-    0.09 

33.66 

27.23 

00, 

.165 

1**5.* 

OBS 

00125 

-    0.07 

33.690 

27.2* 

1**5.5 

DBS 

001*6 

00.57 

3*. 060 

27.3* 

1*53.0 

SIO 

00150 

00.70 

3*. 10 

2  7.36 

00. 

,205 

1*53.7 

DBS 

00152 

00.65 

3*. 1*0 

27.39 

145*. 5 

DBS 

00156 

00.95 

3*. 190 

27. *2 

1*55.1 

083 

00159 

01.3  0 

3*. 220 

27. *2 

1*56.7 

DBS 

00175 

01.76 

3*. 352 

27.49 

1455.2 

SID 

002  00 

02.06 

5*. 39 

27. SO 

00. 

.236 

1*61.1 

DBS 

00201 

02.10 

3*.  393 

21.50 

1461.2 

DBS 

00226 

02.** 

3*. 537 

27.59 

1463.3 

SIC 

002  50 

02.66 

3*. 56 

27.59 

00. 

266 

1464.7 

DBS 

002^1 

02.68 

3*. 565 

27.69 

1464.6 

OBS 

00277 

03.16 

3*. 707 

27.66 

1467.5 

STO 

C0300 

Oj.57 

3*.  70 

27.63    • 

00. 

252 

1468.7 

OBS 

00300 

03.36 

3*. 700 

27.63 

1*66.6 

OBS 

00350 

C3.53 

3*. 607 

27.70 

1*70.* 

SIC 

00*00 

03.51 

34.60 

27.70 

00. 

338 

1*71.1 

oas 

00*03 

03.51 

3*. 603 

27.70 

1*71.2 

DBS 

00*53 

03.53 

3*.  803 

27.70 

1*72.1 

SIC 

00  500 

03.5* 

3*. 81 

27.70 

00. 

382 

1*72.9 

OBS 

00502 

03.5* 

3*. 608 

27.70 

1*72.9 

OBS 

00552 

03.56 

3*. 813 

27.70 

1*73.9 

SIO 

00600 

03.60 

3*.  63 

27.72 

00. 

42  7 

1*7*. 6 

DBS 

00601 

03.60 

3*. 633 

27.72 

1474.9 

DBS 

00635 

03.66 

34.6*0 

27.72 

■  •••• 

•  •*•, 

1475.7 

• 

P04      IDT   P'     N02        N03        SI03        PH 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCOC  EVERGREEN, 
13  Jun(^]4  July  1973.— Continued 


S    T    1     T     I    0    h 


KEflO      31       e3i5           tE>) 

1575 

eOIDP    01116           >IR 

lEKP          09.5 

OIR    nOI    PER           aIND-OIR 

CO^SE:              JJ«t           K0t.1i 

1      01 

Snip   Ev 

aEI 

euLe      09.5 

12 

2         3              MIHD-SPD 

l.«T          »S  ♦O.SN          cur 

c< 

DATA   USE 

1            BAftOHEII^    1026.5 

SEA 

H1ND-E0R 

lOn:      J*T   51.3a          hOj* 

IS.l 

AKEA 

05            CLOUD    I/A 

CL/Il 

1                      MEAInER 

CliTKJI/TmE      lvlTitp 

OEPIn 

lEHP 

SAL 

SIGXA-I 

OTNDPIH 

SSO    VEL       OXYG 

SIO 

00000 

36.15 

;-2.6j 

25.66 

00.000 

1472.7 

li.l        Obi 

00003 

36.19 

32.625 

25.66 

1472. e 

on 

COOOI 

36.15 

32.620 

25.67 

1472. e 

SIO 

30010 

36.11 

32.63 

25.69 

00.02  3 

1472.6 

oes 

00011 

06.06 

32.635 

25.70 

1472.4 

oes 

OOOli 

35.72 

32.734 

25.62 

1471.3 

itu 

000^0 

05.53 

32.74 

25.64 

00.046 

1470.7 

ObS 

00022 

35.17 

32.770 

25.91 

1469.1 

SIO 

OOOiO 

04. oe 

32.94 

26.17 

00.066 

1464.9 

3iS 

00030 

04.05 

32.960 

26.16 

1464.6 

oes 

0003e 

04. 2« 

33.258 

26.39 

1466.4 

oes 

OOOil 

04. le 

33.331 

26.46 

1466.1 

STO 

oooso 

02.21 

33.52 

26.79 

00.05  7 

1456.3 

OSS 

000S3 

01.69 

J3.597 

26.69 

1455.6 

oes 

00  06  0 

01.09 

33.796 

27.09 

1453.6 

SID 

00075 

00.95 

33. S7 

27.16 

00.124 

1453.3 

oes 

00076 

00.93 

=  3.576 

27.17 

1453.2 

ces 

0007« 

03.66 

33.912 

27.20 

1453.0 

SIO 

CO  100 

01.07 

34.06 

<:7.30 

00.145 

1454.5 

Cos 

30102 

01.11 

34.075 

27.32 

I. 54. 7 

SIO 

001..5 

01.55 

34.22 

27.40 

00.164 

1457.3 

CcS 

00  Ui 

01.56 

34.223 

27.40 

1457.3 

CAS 

oone 

J1.8.> 

34.2  53 

J7.49 

1459.1 

SIO 

UJISJ 

01.63 

34.35 

il  .4'. 

00.160 

IsS-i-l 

CoS 

0C152 

0  1  . 1.1 

.4.; 42 

:7.44 

145S.1 

3  =  5 

oJ17j 

.12.  U 

IS. 450 

27.54 

1-.61.1 

SIC 

03200 

02.43 

=  ...53 

27.56 

00.205 

1462.7 

oes 

0020. 

02.42 

34.530 

27.56 

1462.6 

oes 

032  2  e 

02.79 

34.567 

27.56 

1464.9 

SIO 

332S3 

33.00 

34.69 

27.66 

00.233 

1466.3 

oes 

00251' 

33.02 

34.700 

27.67 

1466.4 

oes 

00277 

33.41 

34.69    P 

27.62S« 

STO 

00300 

33.51 

34.79 

27.69 

00.256 

1469.4 

oes 

00300 

03.51 

J4.795 

27.69 

1469.5 

CBS 

30350 

03.95 

34.640 

27.69 

1472.2 

SID 

OO^OO 

04.00 

34.90 

27.73 

00.29B 

1473.3 

oes 

00t03 

04.00 

34.900 

27.73 

1473.4 

oes 

00li53 

04.00 

34.900 

27.73 

1474.2 

SIO 

C0500 

33.94 

34.91 

27.74 

00.340 

1474.7 

oes 

00532 

03.94 

34.907 

2  7.74 

14  74.8 

oes 

00552 

03.56 

34.695 

27.74 

1475.3 

SIO 

006  OJ 

03.  e3 

34.90 

27.75 

00.381 

1475.9 

oes 

00601 

03. e3 

34.903 

27.75 

1475.9 

oes 

00651 

03.  ei 

34.903 

27.75 

1476.7 

SIO 

00700 

03.75 

34.50 

27.75 

00.42  3 

1477.4 

ces 

03  7  00 

03.79 

34.900 

27.75 

1477.4 

oes 

00  750 

03.73 

34.910 

27.76 

1476.0 

SIO 

ooeoo 

03.72 

34.91 

27.77 

00.465 

1478.6 

oes 

0OB33 

03.72 

34.910 

27.77 

1476. « 

ces 

ooe52 

03.72 

34.912 

27.77 

1479.7 

*T0 

ootoo 

33.ee 

34.91 

27.77 

00.506 

1460.3 

oes 

30502 

33.65 

34.512 

27.77 

1463.3 

oes 

00S51 

03.66 

34.915 

27.76 

1451.1 

SID 

01030 

03.66 

34.91 

27.77 

03.546 

1461.9 

oes 

31001 

03.66 

34.912 

27.77 

1461.9 

oes 

oiooe 

03.65 

34.912 

27.77 

1462.0 

INSI    SID  RECORDER 
IRACE    DIR  0 

DURAIION 
ORIO    Oil    434 


IE»  S^  1306 
5  S.JARE  4 
2  SCUARE  46 
1    SOJARE     57 


P}4     TOT   r-     N02        N03        5103 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC         STlTIOh        Dill 

kiHJ       i.       <li55            »t»»     1473            60T0P    OZili            »lk    ItHP         05.5            01«    hGT    Hi.            •INO-OIR    !a  INST    SID   RECORDER               ItX    S^i    i;i6 

CONScC              JtSJ           KOMh      37           SnIP   EV                     >£T    euie         Of.O              OJ      I        <              alVD-SPO    13  TRICE    Clft                     0           i    &yJ(RE      t 

LIT             ■.i    ii.lN            DIT            02            D>T>    USE       1             BtRbHETR    1026, i            SE>                                  alllD-FOR  OURITIDN                                       2    SQUtRE     «6 

ion;      ./«7   33. 8<           hOuR    le.O           ilRE/>              05           ClOUO    I/A                          CL/IR                          aEtTnER      14  ORIG    Oil   435                          1    SOUtRE    ST 

ClSTsjK/IIitE      IVlTTP        OEPTn                TENP             SIL              SIOHl-T        OVNOPTn      SNO    VEl      0«rO             Pa<>  TOT    P:      N02         N03        SI03        PH 


STD 

03D0D 

37.77 

32.56 

25.73 

03 

.000 

1475.4 

oas 

03003 

07.77 

32.962 

25.73 

14  75.4 

SIC 

00310 

07.26 

22.55 

25.79 

00 

.02  2 

1477.5 

oes 

03311 

37.23 

32.551 

25.63 

1477.3 

OBS 

00015 

07.15 

i2.95< 

25.81 

1477.2 

oas 

0001« 

06.79 

32.697 

25. Bl 

1473.6 

STD 

03023 

0O.35 

32.52 

25.65 

00 

.044 

1474.1 

OBS 

03022 

05.25 

32.550 

26.05 

1469. 7 

SID 

00330 

03. 3B 

32.67 

26.17 

00 

.064 

1461.6 

OBS 

00030 

03.14 

32.660 

26.15 

1460.6 

OBS 

0333t 

30. B6 

33.075 

26.53 

1451.1 

□  BS 

00338 

-    0.15 

33.221 

26.70 

1446.6 

OBS 

3D041 

-    3.53 

33.311 

26.74 

14i.5.2 

STD 

00350 

-    0.45 

33.43 

26.66 

00 

.054 

1445.5 

OBS 

30353 

-    0.44 

33.463 

26.51 

1446.0 

OBS 

00072 

-     3.64 

33.526 

26.97 

1445.5 

SID 

D0075 

-    0.6, 

33.55 

26.96 

00, 

.123 

1445.6 

OBS 

00376 

-    3.64 

33.556 

26.99 

1445.6 

OBS 

3Ji6l 

-    3.52 

3J.650 

27.06 

1446.4 

SID 

00103 

00.41 

33.62 

27.15 

00, 

.146 

1451.2 

CBS 

C0102 

33.65 

33.650 

27.15 

1452.6 

oas 

00106 

01.12 

34.310 

27.26 

1 4  54  .  B 

SIC 

00125 

02.06 

34.16 

27.32 

00, 

.165 

1455.5 

OBS 

00125 

02.13 

34.170 

27.32 

1455.6 

OBS 

0D12i 

02.16 

34.210 

27.35 

146J.1 

OBS 

00137 

02.75 

34.306 

27.37 

1463.3 

SID 

33150 

33. Oh 

34.34 

27.36 

00. 

.167 

1464 .3 

OBS 

00152 

03.  OB 

34.360 

27.35 

1464.6 

OBS 

03163 

03.33 

34.463 

27.46 

1465.5 

OBS 

00175 

04.06 

34.556 

27.45 

1465.4 

SID 

00200 

04.36 

34.67 

27.51 

03, 

.220 

1471.3 

OBS 

00231 

04.^6 

34.675 

27.51 

1471.3 

OBS 

00213 

04.3  3 

34.650 

27.45 

1471  .3 

OBS 

03217 

04.11 

34.656 

27.52 

1473.4 

OBS 

OOiii 

04.0c 

34.063 

27.55 

1470.4 

SID 

C0250 

03. B4 

34.65 

27.58 

00, 

.249 

1465.9 

OBS 

03251 

03.61 

34.650 

27.56 

1465.5 

OBS 

00256 

03.66 

34.650 

27.56 

1470.1 

OBS 

33277 

04.43 

34.845 

27.64 

1473.0 

STD 

03303 

04.^6 

34.65 

27.64 

00. 

,275 

1473.5 

OBS 

333  30 

04. 4c 

34.653 

27.64 

147;. 5 

DBS 

033:0 

04.72 

34.514 

27.66 

1475.5 

STO 

0D«3J 

04.63 

24.65 

27.66 

00. 

324 

1475.9 

OBS 

33433 

0^.62 

54.653 

27.66 

1476.3 

oas 

00453 

04.5-. 

34.540 

27.70 

1476.5 

STD 

035  33 

0,.53 

34.51 

27.66 

03. 

372 

1477.1 

OSS 

33502 

04.53 

34.510 

27.66 

1477.1 

OBS 

00552 

04.45 

34.914 

27.69 

1477.7 

STD 

00690 

04.32 

34.51 

27.73 

00. 

415 

1476.3 

DBS 

006D1 

04.32 

34.905 

27.70 

1476.0 

oas 

00651 

04.31 

34.907 

27.70 

14  76.6 

STD 

03703 

04.16 

34.50 

27.71 

00. 

466 

1475.0 

DBS 

00703 

04.16 

34.503 

27.71 

1479.0 

OBS 

00753 

04.13 

34.515 

27.73 

1475.7 

SID 

03B33 

03.56 

34.51 

27.74 

00. 

511 

14  79.9 

OBS 

03633 

33.5  7 

34.510 

27.74 

1479.9 

OBS 

03652 

03. B2 

34.855 

27.74 

1480.1 

SID 

CD9D3 

03.82 

34.90 

27.75 

03. 

555 

1463.9 

oes 

33532 

03.62 

34.905 

27.75 

1463.5 

OBS 

00551 

03.63 

34.510 

27.75 

1461.8 

SIC 

31333 

03.61 

34.91 

27.76 

03. 

59  9 

1482.5 

oes 

31331 

03.61 

34.910 

27.76 

•••• 

1462.5 

• 
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Table  III.     Obseired  oceanographic  data  occupied  by  TISCGC  EVERGREEN, 
13  .Iune-14  July  1973.— Continued 


STATION 


CONSEC  ^Zil 

l»T  »5  i7.7.'« 


TE£*     lS7j 
li^Tn      J7 


60T3r     02Sifl 
Snip   E« 
DlTl   USc      1 


ilS  T£«P  00.5 
<ET  oULS  36. i 
BAHOMETR  102C.e 
ClOUO    T/t 


on   mCT   pe* 

«IN0-DI>1 

il 

INST    STD   RECORDER 

t; 

:N    S3    1336 

00      3        X 

alNb-SPO 

13 

TRACE    DIR                       0 

5 

SbJARE       t 

SEA 

KlNO-FOR 

DURATION 

2 

SSUARE    ••6 

Cl/TR 

■EtTnER 

X4 

ORID    311    <|36 

1 

SeuARE    57 

CASTNUX/IIBE       L»LTrP         DEPTn 


STO 

an 

OBS 

STD 
OBS 

DBS 

SID 
DBS 

STO 
OpS 
ObS 
OoS 
O'ei 
Sbi 

STD 
.i% 
33S 
CipS 

Zii 

STO 
OBS 
OoS 
OBS 
OBS 

$10 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
JBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

SID 
OBS 
OBS 
JdS 

STO 
OBS 
OBS 
3BS 
OBS 
OdS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OoS 

ST3 
QpS 
OBS 

STD 
OES 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 


33333 
33333 
33337 
33313 
03011 
OOOK 
30323 
33022 
33330 
00033 
COOjo 
33J<>1 
333'.3 
333^5 
03353 
30053 
33jp3 
COM, 
3  -  -'^  p 
:3j7, 
;3:75 
33376 
333B3 
000B7 
03391 
03103 
00132 
00114 
001  IB 
0012S 
03125 
03143 
331<iB 
03150 
33152 
00171 
03175 
00176 
032  03 
03231 
00226 
33243 
33253 
33251 
3025B 
032  77 
33265 
002B> 
33303 
33333 
00319 
33327 
03353 

03433 
00453 
30  5  33 
30532 
03552 
33c  33 
00o31 
30c51 
30730 
OOTCJ 
30753 
306  33 
33633 
00652 
039  30 
33932 
33951 
31333 
31331 


lEnp 

07.17 
07.17 
07.11 
06.93 
36.62 
06.15 
05.7, 
3... 76 
33.56 
03.47 
01.95 

-  3.37 

-  3.45 

-  3.4l 

-  3.19 

-  0.1, 

-  3.33 

-  3.21 

-  3.32 
33.-3 
33.24 
33.62 
01.41 
01.56 
02.53 
32.72 
02.6  7 
33.17 
33.13 
03.13 
03.41 
03.69 
33.66 
03.66 
02.96 
02.63 
03.14 
03.25 
03. 2o 
03.52 
03.56 
34.;. 
0-..17 
04.21 
04.13 
33.92 
03.32 
03.23 
03.20 
03.44 
03.66 
03.70 
04.29 
04.31 
04.33 
34.39 
04. j5 
a,.39 
34.31 
04.31 
34.22 
0,.ll 

04.11 

0,.04 
03.66 
33.67 
33.6. 
03.64 
33.64 
03.65 
33.62 
33.62 


SAC 

32.66 

32.657 

32.635 

32.  64 
32.636 
32. 64  6 

32.66 

32.760 

32.63 

32.6-.2 

33.075 

33.115 

33.^01 

3  3.  319 

J3.32 

J =.32  2 

J3.-07 

33. -56 

...  49  7 

; J.55  3 

32.  o2 

33.650 

33.773 

33.627 

33.662 

34.05 

34.39  6 

34.192 

34.223 

34.25 

34.254 

34.357 

34.366 

34.37 

34.365 

34.333 

34.357 

3'<.4e0 

34.55 

34.550 

34.566 

34.670 

3, .73 

34.733 

34.726 

34.732 

34.730 

34.660 

34.66 

34.662 

34.705 

34.727 

3,. 610 

34.93 

34.933 

34.900 

34.9  1 

3-. 915 

34.933 

3,. 90 

34.903 

34.933 

3, .90 

34.902 

34.920 

34.90 

34.904 

34.696 

34.91 

34.913 

34.916 

34.92 

34.920 


SISMA-T 

25.57 
25.57 
23.57 
25.59 

25.61 
25.7  0 
25.76 
2  5.95 
26.13 
26.15 
26.46 
26.56 
£6.69 
2o.79 
■;6.79 
>6.7o 
...65 
;t  .90 
.6.93 
;=.97 
27.01 
27.03 
27.10 
27.10 
27.11 
27.19 
27.21 
27.27 
27.27 
27.33 
27.33 
2  7.36 
27.34 
27.34 
27.34 
27.37 
27.41 
27.46 
27.52 
27.52 
27.51 
27.59 
27. 5B 
27.56 
^7.57 
27.56 
27.56 
27.61 
27.63 
27.63 
2  7.63 
27.63 
27.69 
27.70 
27.73 
27.69 
27.73 
27.70 
27.69 
27.69 
27.70 
27.73 
27.72 
27.72 
27.74 
27.74 
27.74 
27.75 
27.75 
27.76 
2  7.76 
27.76 
27.76 


SNQ    VcL      Oiro 

14  76.6 
1476.7 
1476.5 
1475.6 
1475.4 
1472  .9 
1471.3 
146>.4 
1462.6 
1462.2 
14  56 .0 
1449.6 
1445. B 
1445.7 
1445.9 
1447.3 
l-'.7.4 
1446.7 
J  4-.7.4 

:,,7.3 

14,9 
1449 
1451 
1455 
1436 
1463 

1461 

146.^ 

1464 

1464.2 

1464.2 

1465.6 

1467.1 

1467.1 

1467.1 

1464.4 

1463.9 

1465.4 

1466.3 

1466.4 

1466.0 

1466.6 

1471.1 

1471.3 

1471.6 

1471.5 

1473.6 

1466.3 

1466.3 

1466.0 

1469.4 

1473.4 

1471.1 

1474.5 

1474.7 

1475.6 

14  76.6 

1476.7 

1477.5 

1477.9 

1477.9 

1476.4 

1478.7 

1478.6 

1479.3 

1479.4 

1479.5 

1460.0 

1463.9 

1461.0 

1461.9 

1462.6 

1462.6 


P34      TOT    P" 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NODC  STtTION         D<T> 


•i'lC       31        )353 
CSNifC  3iU 


>E1< 

i«73 

bOTOP     03-. 

o7           Aid 

TEMP         09.0 

DIR    HOT    PED 

XIND-OIP 

2i 

NOMTH      0  7 

Ship  ev 

NET 

BUL6          09.8 

«1ND-SP0 

14 

Oil 

02 

OtTA   USE 

1           BAdOHETB    1026.9 

SEA 

HlNO-FOR 

HOja 

2J.* 

AREi 

05            CLOUD    I/A 

CL/TK 

LEATHER 

X4 

.»lT»P 

OtPTn 

TENP 

SAL 

SIOMA-T 

OYNOPTm 

SNO    VEl 

oiro 

PO' 

STO 

OOOCJ 

07.51 

32.61 

25.49 

00.000 

1477.9 

J6S 

OJOOi 

07.51 

32.606 

23.49 

14  78.0 

OSS 

00007 

07.27 

32.579 

25.50 

1477.1 

STO 

OJOIO 

07.25 

32.66 

25.57 

00.02  5 

1477.1 

oes 

00011 

07.24 

32.738 

25.63 

1477.2 

on 

00015 

Oo.d2 

33.037 

25.92 

1476.0 

DBS 

OOOl'S 

07. OS 

33.237 

26.04 

1477.4 

STO 

OO020 

07.06 

33.30 

26.09 

0J.U46 

4477. 4 

3tS 

00022 

07.01 

33.36S 

26.15 

1477.3 

DBS 

000211 

06.24 

33.239 

26.15 

1474.2 

STO 

00030 

04.24 

33.36 

26.46 

00.064 

1466.2 

06S 

OOOiO 

Oh. 16 

33.385 

26.51 

1465.9 

OSS 

00034 

05.34 

33.688 

2i>.62 

1471.2 

OSS 

0003d 

04.78 

33.858 

26.82 

1469.2 

OSS 

OOOll 

Ot>.22 

34.238 

26.94 

1475.6 

STO 

0003  0 

06.00 

34.22 

26.96 

00.091 

1474.9 

DBS 

00033 

05.91 

34.217 

26.97 

1474.6 

OSS 

00057 

05.80 

34.301 

27.05 

1474.3 

OSS 

0006  0 

06.10 

34.356 

27.05 

1475.6 

STO 

00075 

06.11 

34.35 

27.05 

00.117 

1475.9 

OBS 

000  76 

06.11 

34.353 

27.05 

14  75.9 

DBS 

00095 

os.es 

34.379 

27.10 

1475.; 

STO 

00100 

06.38 

34.47 

27.11 

00.143 

1477. t 

OSS 

00102 

0O.55 

34.507 

27.11 

1478.3 

OSS 

00110 

Oe.5B 

34.510 

27.11 

1478.6 

OSS 

00121 

05.05 

34.335 

27.16 

1472.3 

STO 

00125 

05.21 

34.35 

27.15 

00.167 

14  73.1 

OSS 

00125 

05. 2'. 

34.350 

27.15 

1473.2 

OBS 

001«0 

05.94 

34.530 

27.21 

1476.5 

STO 

00150 

05. B7 

34.50 

27.20 

00.169 

14  76.4 

OBS 

00152 

05.86 

34.500 

27.20 

1476.4 

OBS 

00171 

05.78 

34.510 

27.21 

1476.4 

OBS 

0017S 

04.86 

34.362 

27.21 

1472.5 

OBS 

001S2 

04.54 

34.358 

27.24 

1471.3 

STO 

002  00 

04.06 

34.36 

27.29 

00.232 

1465.6 

OBS 

00201 

04.04 

34.355 

27.29 

1469.5 

OBS 

00213 

03.99 

34.352 

27.29 

1469.4 

OBS 

00220 

03.69 

34.355 

27.33 

1468.3 

OBS 

0022<> 

04.96 

34.592 

27.38 

1474.0 

OBS 

0022S 

04.94 

34.575 

27.37 

1474.0 

OBS 

00236 

04.93 

34.560 

27.36 

1474.0 

CBS 

00239 

04. 5S 

34.560 

27.40 

1472.6 

OBS 

00243 

03.97 

34.480 

27.40 

1470.0 

DBS 

00247 

04.43 

34.545 

27.40 

1472.1 

STO 

00250 

04.02 

34.49 

27.40 

00.27  0 

1470.4 

OBS 

0025S 

02.88 

34.360 

27.41 

1465.5 

OBS 

00277 

02.23 

34.355 

27.46 

1463.0 

OBS 

00293 

02.56 

34.457 

27.51 

1464.8 

STD 

003  00 

02. S5 

34.47 

27.50 

00.302 

1466.2 

OBS 

00300 

02.68 

34.478 

27.50 

1466.3 

OBS 

0030'. 

02.62 

34.506 

27.55 

1465.3 

OBS 

00350 

03.52 

34.692 

27.61 

1-.70.2 

OBS 

00357 

03.48 

34.775 

27.68 

1470.3 

OBS 

00361 

03.91 

34.826 

27.68 

1472.2 

OBS 

003S4 

04.15 

34.856 

27.68 

1473.6 

STO 

00400 

04.47 

34.51 

27.68 

00.557 

1475.3 

OSS 

00403 

04.52 

34.915 

27.66 

1475.6 

OBS 

00453 

04.51 

34.920 

27.69 

1476.3 

STO 

00500 

04.53 

34.90 

27.67 

00.405 

1477.2 

OBS 

00502 

04.53 

34.898 

27.67 

1477.2 

OBS 

00552 

04.29 

34.920 

27.71 

14  77.1 

STO 

OOtOO 

04.13 

34.90 

27.71 

00.451 

1477.2 

OSS 

00601 

04.13 

34.900 

27.71 

1477.2 

OBS 

00631 

04.05 

34.907 

27.73 

1..77.7 

STO 

00700 

04.15 

34.91 

27.72 

00.497 

1476.9 

OjS 

OJ700 

0...1b 

34.914 

27.72 

1478. V 

03> 

00730 

04.11 

3. .913 

27.73 

1479.6 

STO 

OUdJO 

0-,.0s 

5.,.91 

2). 73 

00.542 

1460.1 

OiS 

00B03 

0,.O3 

34.910 

;7.73 

1460.1 

OsS 

0C352 

03.9c 

34.900 

27.73 

14o0.7 

STD 

009  00 

03.80 

34.93 

27.77 

00.585 

1480.8 

OBS 

00902 

03.80 

34.930 

27.77 

1480.8 

OBS 

00951 

03.79 

34.907 

27.76 

1481.6 

STO 

01000 

03.74 

34.91 

27.76 

00.62  6 

1462.2 

Citi 

OlOJl 

03.74 

34.906 

27.76 

148... 2 

OBS 

01005 

03.73 

34.890 

27.75 

1482.2 

INST    STD  RECODDcn  TEH   5^    1306 

TRACE    DIR                   D  5   SSUARE      4 

DURATION  2    SbJARE    46 

ORIC   Oil   437  1   SgjARE    56 

P04      TOT    1^       N02         NQ3  SI  03         PH 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC         STATION        D<Tt 

HiFU      31       «J33  TE>i    iili  oUTOf    Oj>J<  >IR   1  tup         1<.«  Oil)    HOT    PER  aiVO-:)lll  ii  INST    STO  MCOROED  TEK   SQ    Hi* 

COSlEC  3ii^  nOSTn      07  SHiP   EV  aET    tULB         12. <•  i9      0         Z  h:'iO-SPD  12  TRICE    01>  0  i    SOulRE      < 

LAT  ««    JO.SN  OAT  OJ  DATA    USE       1  BAROKETR    1027.3  SEA  KINO-FOR  DURATION  2    SbJARE    *l 

LONG      0«o   13.3a  HOJ*    02.6  AllEA  OS  CLOUO   T/A  CL/TR  aEATHER  >«  ORIC    Oil   A3t  1   SOUARE   «t 

CASTNUN/TIHE      IVLTTP        DEPTH  TENP  SAL  SIGHA-T        bTNOPTH      SNO   VEL      OITC  POA      TOT   f-      HOi        NOS        SI03        PH 

STO  OOJOO  12.06  32. ST  2S.03  00.000      lAtS.l 


STO 

00013 

12.04 

32.97 

25.03 

00 

.029 

1495,2 

QtS 

00011 

12.03 

32.975 

25.03 

1495.2 

OSS 

30015 

09.50 

32.716 

25.27 

1485.9 

oes 

0031S 

07.59 

32.652 

25.51 

1478.6 

STt 

00320 

06.73 

32.73 

25.67 

00 

.056 

1475.2 

oes 

003^2 

35.31 

32.917 

26.05 

1468.6 

ObS 

03026 

04.5  7 

33.440 

26.51 

1467. 6 

STO 

00330 

06.52 

33.84 

26.63 

00 

.07  5 

1476.2 

OBS 

00333 

06.79 

33.956 

26.65 

1477.4 

OdS 

0333 «. 

08.60 

34.517 

26.81 

14BS.4 

03S 

033.1 

13.42 

34.910 

26.83 

1442.5 

OoS 

000^5 

13.50 

34.910 

26.61 

1492.8 

SIO 

03350 

13.21 

34.06 

26.83 

00 

.101 

1491.8 

OsS 

03053 

13.32 

3.. 840 

26.84 

144i.l 

on 

00J6J 

3>.7j 

34.650 

26.40 

1440.2 

CdS 

3336". 

39.83 

24.653 

26.89 

1440.6 

DsS 

33JC.6 

04.74 

34.620 

26.88 

1440.3 

C3i 

33072 

36.ee 

3'..6-4 

26.87 

1487.0 

STD 

00375 

06.59 

34.60 

26.89 

00 

.132 

1485.9 

oes 

00076 

08.50 

34.5S0 

26.69 

1465.5 

oes 

33074 

08.31 

34.534 

26.68 

1464. B 

oes 

00063 

OS.  36 

34.672 

26.98 

1485.2 

oes 

33391 

04.09 

34. e33 

26.94 

14SB.3 

STO 

00130 

09.15 

34.86 

27.00 

00 

.160 

1488.7 

OsS 

03132 

09.17 

34.666 

27.01 

1488. B 

OBS 

0313c 

06.82 

34.793 

27.00 

1487.5 

OBS 

00110 

06.75 

34.822 

2  7.04 

1467.3 

oes 

03114 

09.31 

34.907 

27.06 

14S6.5 

OBS 

03121 

04. t( 

35.120 

27.07 

1492.4 

STD 

0012S 

09.62 

35.03 

27.06 

03 

.187 

1491.1 

oes 

00125 

09.54 

35.010 

27.06 

14«0.e 

oes 

00133 

08.25 

34.610 

27.11 

1485.8 

DBS 

00137 

06.24 

34.605 

27.10 

1485.8 

oes 

oai<>o 

07.65 

34.667 

27.10 

1483.5 

oes 

ooue 

07.62 

34.69  5 

27.11 

1483.5 

STO 

00153 

07.93 

34.76 

27.12 

30 

.212 

1484.7 

oes 

03152 

08.2  7 

34.640 

27.13 

1486.2 

DBS 

00175 

08.39 

34.845 

27.16 

1485.9 

oes 

ooi7e 

08.06 

34.840 

27.16 

1465.9 

oes 

00106 

07.29 

34.665 

27.15 

1462.8 

DBS 

001«<. 

07.26 

34.697 

^7.16 

1462.9 

OBS 

001«B 

07.75 

34.840 

27.21 

1485.0 

STO 

00200 

07.76 

34.85 

27.21 

00. 

.254 

1485. i 

OSS 

00201 

07.77 

34.650 

27.21 

1485.2 

OSS 

00205 

07.  SI 

34.660 

27.21 

1485.4 

oes 

302  09 

08.55 

35.040 

27.24 

1466.5 

oes 

00217 

08.54 

35.040 

2  7.24 

1486.6 

oes 

0D22B 

06.06 

34.565 

27.22 

1476.5 

oes 

00232 

05.83 

34.530 

27.22 

1477.6 

OSS 

ao2<>3 

06.21 

34.710 

27.32 

1474.5 

STD 

03253 

06.96 

34.66 

27.34 

00. 

.301 

1482.4 

OBS 

00251 

07.07 

34.883 

27.34 

1463. 3 

OSS 

00255 

07.19 

34.910 

27.34 

1483.9 

OSS 

00262 

oe.i2 

35.126 

27.36 

1487.9 

oes 

002  73 

06.19 

35.140 

27.37 

1488.3 

OBS 

032ai 

07.02 

34.905 

27.36 

1483.6 

oes 

00285 

06.71 

34.845 

27. 3e 

1482.4 

STO 

00303 

06.  S5 

34.92 

27.40 

00, 

.340 

1463.3 

OSS 

003  00 

06. B7 

34.930 

27.40 

1483.4 

oes 

00336 

07.18 

35.040 

27.45 

1484.9 

oes 

00316 

07.21 

35.040 

27.44 

1465.1 

OSS 

00319 

06.65 

34.930 

27.43 

1462. B 

oes 

00331 

05.71 

34.795 

27.45 

1474.1 

DBS 

00335 

05.70 

34.610 

27.46 

1474.1 

oes 

33342 

05.36 

34.770 

27.47 

1477.6 

OSS 

03353 

05.47 

34.776 

2  7.46 

1476.4 

oes 

00399 

06.21 

35.010 

27.55 

1482.5 

STi 

OOAOO 

06.16 

35.00 

27.55 

00. 

.406 

1462.3 

OBS 

O0A03 

35.67 

34.413 

27.54 

1460.3 

OBS 

004A1 

05.55 

34.898 

27.55 

1480.4 

OBS 

03453 

05.  SB 

34.970 

27.57 

1482.0 

OBS 

00AT9 

05.23 

34.907 

27.60 

1479.6 

STO 

33530 

05.25 

34.44 

27.62 

00. 

464 

1480.2 

OBS 

00552 

05.38 

34.960 

27.62 

1461.6 

OBS 

0057* 

04.43 

34.930 

27.65 

1480.2 

STD 

00600 

04.96 

34.95 

27.66 

00. 

516 

1480.7 

oes 

006  51 

04.46 

34.960 

27.67 

1481  .6 

STD 

00  7  00 

04.73 

34.93 

27.67 

00. 

567 

1461.4 

OBS 

00  700 

04.73 

34,930 

27.67 

1481.4 

oes 

33753 

34.43 

34.407 

27.64 

1460.8 

STO 

036  33 

0'..26 

34.69 

27.70 

00. 

617 

1461.0 

OBS 

33133 

04.25 

34.893 

27.70 

1481.0 

OBS 

33650 

04.14 

34.912 

27.72 

1461.5 

STO 

039J0 

04.08 

34.91 

27.73 

00. 

665 

1462.0 

on 

33932 

04.06 

34.915 

2  7.73 

14  82.3 

Ooj 

3^9, e 

03.94 

:>s.4l3 

27.74 

1492.4 

3c  S 

00951 

34.33 

J4.905 

.7.73 

|4»2.5 

ilO 

31300 

3-. 31 

J4.'-2 

2  7.74 

00. 

711 

I41j1.  J 

;as 

01J31 

J^.Jl 

J. .'.20 

<;.74 

(4-j.i.4 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun«-14  July  1973.— Continued 


N    0 

0    C          S    T    A 

T    1    0    N 

DAT 

A 

REfli      n      iiSi 

TEH 

iS75 

BOTDP     0:>753            tin 

TEMP         li.e 

OIR    HOT    PEP 

also-DIP 

27 

COSSti.            o;5- 

NONTn      07 

SnlP    EV 

.ET 

euie      11.8 

28 

0        2 

UIMO-SPO 

11 

LAT           ^«   ii.oH 

D«r 

03 

DATA    USE 

1            BAROnEIH    1027.4 

SEA 

HINO-FOP 

LONG      J«i   5t.6i< 

MOUH 

OS. 6 

AKEA 

05           CLOuO    T/A 

CL/TP 

HEATHER 

X4 

CASTNJK/IIKE 

IVII»P 

DEPTn 

TEMP 

SAL 

SICMA-T 

OYNOPTm 

SNO    VEL 

oxro 

PO. 

STO 

00000 

OB. 36 

33.12 

25.77 

00.000 

1481.9 

05. t 

OBS 

00003 

08.36 

33.116 

25.77 

1481.9 

ses 

0000) 

0B.2<> 

33.335 

25.96 

l4Bl.e 

STD 

00010 

06.32 

33.58 

26.13 

00.021 

1482.5 

06  S 

00011 

08.36 

35.660 

26.19 

1482.7 

OH 

OOOiS 

08. *6 

J3.667 

26.18 

1483.2 

res 

0001« 

08.12 

33.772 

26.31 

1482.1 

STO 

0002  0 

08.11 

33.63 

26.36 

00.039 

1482.1 

DBS 

OOOiJ 

08.05 

33.525 

26.44 

1482-.1 

OBS 

OOO^o 

07.9* 

33.935 

26.47 

1481  .7 

$10 

00030 

07.18 

33.85 

26.51 

00.055 

1478.7 

oes 

00030 

07.09 

33.840 

26.51 

1478.4 

OBS 

0003'. 

06.5  8 

34.079 

26.77 

1476.7 

oes 

0003B 

Ot.7t 

34.140 

26.80 

1477.6 

OBS 

OOCKl 

08.11 

34.555 

26.93 

1463.5 

oes 

0004  s 

07.8  3 

34.515 

26.94 

1482.4 

STO 

00030 

07.01 

34.35 

26.93 

00.081 

14  75.1 

OBS 

000S3 

06. *6 

34.252 

26.92 

1476.8 

OBS 

0006« 

05.07 

34.118 

26.99 

1471.2 

OBS 

0006B 

05.06 

34.113 

26.99 

1471.2 

oes 

00072 

05.51 

34.150 

2  7.00 

1*73.2 

STO 

00075 

05.35 

34.16 

26.99 

00.109 

1472.6 

OBS 

0007t> 

05.31 

34.160 

27.00 

1472.4 

oes 

00079 

05.27 

34.186 

27.02 

1472.3 

OBS 

000« 

05.69 

34.328 

27.06 

1474.6 

STO 

00100 

06.07 

34.39 

27.08 

00.135 

1*76.2 

3as 

001J2 

06.73 

34.510 

27.05 

1*75 .0 

CBS 

00106 

06.70 

34.530 

27.11 

1*79.0 

OBS 

ooai* 

07.33 

34.670 

27.13 

1*61.6 

STO 

00125 

07.53 

34.72 

27.14 

00.160 

1  *  82  , 9 

OBS 

00129 

07.66 

34.720 

27.14 

1*82.5 

OiS 

00137 

O?.** 

34.697 

27.14 

1*62.6 

Oii 

001*6 

06.76 

34.565 

27.13 

1*60.0 

STD 

00:50 

06.73 

34.56 

27.13 

00.184 

1479.9 

OBS 

00152 

06.69 

34.563 

27.14 

1479.8 

OBS 

00163 

06.77 

34.613 

27.17 

1480.3 

OBS 

00167 

06.55 

34.560 

27.15 

1475.4 

OBS 

00171 

96.52 

34.573 

27.17 

1475.4 

OBS 

00175 

06.69 

34.660 

27.21 

1480.3 

3BS 

00190 

06.73 

34.692 

27.23 

1480.7 

OBS 

0019<> 

07.17 

34.877 

27.32 

1482.7 

OBS 

00198 

08.01 

35.030 

27.32 

1*86.3 

STO 

C02  00 

oe.o* 

35.04 

27.32 

00.226 

1*86.* 

OBS 

00201 

oa.o6 

35.050 

27.32 

1*86.5 

oes 

00213 

Ci.lO 

35.050 

27.32 

1*86.9 

oes 

00228 

06.8. 

34.823 

27.33 

1*61.8 

OBS 

00232 

06.60 

J4.790 

27.33 

1*81.0 

oes 

00236 

0«.6i 

34.795 

27.33 

1*81.1 

OBS 

002«3 

06.09 

34.700 

27.33 

1*75.0 

STO 

0^250 

06.05 

34.72 

27.34 

00.267 

1479.0 

oes 

00251 

06.01 

34.720 

27.35 

1*76.9 

3BS 

00258 

05.53 

34.660 

27.36 

1477.0 

OBS 

00266 

05.87 

34.702 

27.35 

1478.5 

OBS 

00277 

05.79 

34.708 

27.37 

1478.4 

STO 

003  OO 

05.85 

34.76 

27.40 

00.305 

1*79.1 

oes 

003  00 

05.85 

34.758 

27.40 

1*75.1 

oes 

00350 

05.67 

34.640 

27.49 

1*75.3 

STO 

oo<.ao 

05.38 

34.85 

27.53 

00.372 

1*75.0 

oes 

00*03 

05.33 

34.847 

27.54 

1*78.8 

OBS 

0u«ll 

05.21 

34.842 

27.55 

1*78.* 

OBS 

00«22 

05.60 

34.905 

.7.55 

1*80.3 

OBS 

00*53 

05.27 

34.910 

27.59 

1*75.5 

STO 

005  00 

05.18 

34.91 

27.61 

00.431 

1*79.9 

OBS 

00502 

05.17 

34.915 

27.61 

1*75.9 

oes 

00552 

0*.t7 

34.910 

27.63 

1*79.9 

STO 

00600 

04.98 

34.91 

27.62 

00.465 

1480.7 

OBS 

0065. 

05.00 

34.97    P 

27.670 

STD 

00  7  00 

04.84 

34.50 

27.64   • 

00.540 

1461.8 

OBS 

00700 

04.84 

34.900 

27.64 

14B1.6 

OBS 

00750 

04.46 

34.907 

27.68 

1*81.0 

STO 

00  BOO 

04.34 

34.91 

27.70 

00.592 

1*81.4 

oes 

00B03 

04.33 

34.507 

27.70 

1481.4 

oes 

00852 

04.30 

34.907 

27.70 

1*82.1 

STO 

0O900 

04.22 

34.92 

27.72 

00.640 

1482.6 

DBS 

00502 

04.22 

34.517 

27.72 

1*82.6 

OoS 

00551 

04.13 

34.502 

27.72 

1*63.0 

OBS 

00997 

04.0  7 

34.930 

27.74 

1463.6 

STO 

OiOOO 

04.07 

34.93 

27.74 

00.68  7 

1483.6 

OBS 

01001 

04.07 

34.928 

27.74 

1463.6 

> 

INST    STD   PECOPOEP  TEN   SO    1306 

TRACE    OIR  0  5    SeutRc       2 

DURATION  2    SQUARE    44 

ORIG    Oil    439  1    SOJARE    45 


P04      TOT    P:     M02 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


R6FI;      -1      lis; 

>cit 

1173 

BOTOP    04088           <IR 

TEHP        06.1 

OIR    1 

HOT    PER          «Ii<0-0rR   2o 

tOsit^             liii 

HOtTH    n 

SHIP  ev 

KET 

BULB         06.1 

29 

0        2              nIND-SPD    15 

LIT             .13    S6.8N 

OAr 

03 

Dili   USE 

1            BARGHETR    1029.6 

SEA 

KINO-FOB 

ion;;     j«i  it. 2. 

HOUR 

09. « 

IKBA 

05           CLOUD    T/A 

CL/Tt                        aEATnER     <4 

CtSTNjn/TlnE 

LVI.HP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIOHA-T 

0*NOPT« 

SNO    VEL       OIYO              PO 

STD 

DODDD 

16.74 

34.01 

2  4.84 

00.000 

1511.6 

0>.« 

0«S 

0DDD3 

16.74 

34.010 

24.64 

1511.6 

OBS 

OOOOT 

16.77 

34.077 

24.88 

1511.9 

STC 

DODID 

17.28 

34.67 

25.21 

00.02  9 

1514.1 

oas 

00011 

17.54 

34.934 

25.35 

1515.3 

OBS 

DO015 

18.13 

35.355 

25.53 

1517.5 

OBS 

DDOIS 

18.46 

35.582 

25.62 

1516.6 

SIO 

DuD<D 

18.20 

35.44 

25. 5B   • 

00.055 

1517.9 

OSS 

OOOi! 

17.77 

25.350 

25.61 

1516.6 

OBS 

0002c 

17.89 

35.937 

26.03 

1517.7 

STO 

OODiO 

17.98 

36.11 

26.15 

00.07  7 

1518.3 

OBS 

00D30 

17.99 

36.114 

26.14 

1518.3 

OBS 

OD03<. 

16.78 

3S.906 

26.26 

1514.5 

OBS 

OOOJB 

16.38 

35.923 

26.39 

1613.4 

STO 

00D50 

16.43 

36.16 

26.57 

00.111 

1514.1 

CBS 

ODDS^ 

16.45 

36.216 

26.59 

1514.2 

OdS 

DOOcB 

16.02 

36.170 

26.66 

1513.1 

OcS 

00072 

15.45 

36.003 

26.66 

1611.2 

STO 

0D076 

15.2- 

35.95 

26.67 

00.147 

1510.5 

cts 

0J0  76 

16.lt 

35. -.37 

26.68 

1510.3 

OcS 

Dj:a: 

15.0, 

35.928 

26.70 

1510.0 

0=5 

OOCt.7 

14.76 

J5.068 

it  .73 

I:.  09. 2 

ces 

C009? 

W.74 

;5.'.2e 

<o.76 

1609.3 

JTO 

OJIJO 

l-.t7 

i5.91 

:t.76 

00.181 

1509.1 

:ss 

00102 

14.49 

35.852 

26.76 

:5oe.5 

STD 

aoi;5 

13.96 

35.75 

26.79 

00.214 

1507.1 

OBS 

0D12S 

13.97 

35.753 

26.79 

1507.1 

OBS 

OJUS 

13.49 

35.706 

26.86 

1505.8 

STO 

OOISO 

13.43 

35.69 

26.86 

00.246 

1505.6 

oas 

0015S 

13.16 

35.605 

26.85 

1504.8 

OBS 

00182 

13.25 

35.702 

26.90 

1505.6 

STO 

00200 

13.03 

35.64 

26.90 

00.307 

1605.0 

OBS 

002  01 

13.01 

35.632 

26.90 

1505.0 

OBS 

DD232 

12.62 

35.(90 

26.96 

1504.9 

oas 

002<>3 

12.53 

35.594 

26.96 

1504.0 

STO 

002SD 

12.41 

35.61 

27.00 

00.366 

1503.7 

OBS 

0J2S1 

12.38 

35.607 

27.00 

1503.7 

OBS 

00277 

11.62 

35.530 

27.05 

1502.1 

OBS 

0D2B1 

11.66 

35.510 

27.07 

1501.6 

OBS 

00293 

11.27 

35.400 

27.06 

1500.2 

STO 

003  00 

11.14 

35.40 

2  7.06 

00.421 

1499.9 

OBS 

DO  3  00 

11.13 

35.395 

27.98 

1499.9 

OBS 

003DB 

11.11 

35.390 

27.06 

1499.9 

OBS 

00312 

11.03 

35.393 

27.09 

1499.7 

OBS 

00323 

10.53 

35.260 

27.06 

1497.9 

OBS 

00327 

10.18 

35.260 

27.14 

1496.7 

OBS 

00338 

09.97 

35.222 

27.15 

1496.1 

OBS 

003S0 

10.04 

35.267 

27.17 

1496.6 

SID 

004  00 

09.24 

35.18 

27.24 

00.521 

1494.4 

OSS 

00403 

09.19 

35.180 

27.25 

1494.3 

OBS 

00434 

08.79 

35.165 

2  7.30 

1493.3 

OBS 

D04oB 

08.24 

35.060 

27.30 

1491.6 

OBS 

00491 

07.97 

35.045 

27.33 

1490.9 

STD 

OOSOO 

07.56 

34.93 

27.31 

00.610 

1469.4 

OBS 

OOJOt. 

07.27 

34.695 

27.32 

1466.3 

OSS 

00S14 

06.92 

34.694 

..7.37 

1467.0 

OSS 

00517 

06.59 

34.830 

27.36 

1485.7 

OBS 

00529 

06.59 

34.875 

27.40 

1486.0 

OBS 

00544 

06.18 

34.884 

27.46 

1484.6 

OBS 

00555 

05.69 

34.833 

27.48 

1462.8 

STD 

0D6  00 

05.76 

?4.93 

27.54 

00.665 

1464.0 

ObS 

00e54 

05.90 

35.040 

27.62 

1485.5 

OBS 

COtoc 

05.72 

35.000 

27.61 

1464.9 

3iS 

C0670 

OS.  3  7 

34.920 

27.59 

1463.5 

STO 

or  7  00 

05.04 

?4.91 

27. c2 

00.745 

1462.6 

3c> 

00700 

C5.04 

>4.9  06 

27.62 

1462.6 

Zsi 

.■.-•75  0 

0!.ll 

?4.96  2 

27. £5 

1,83.6 

STO 

0,8  00 

C5.00 

:-4.94 

i  7.65 

00.600 

1464.2 

38  S 

03B03 

,14.99 

.^4.943 

.-7.65 

1464.2 

OSS 

00852 

04.65 

34.917 

27.67 

14B3.5 

STO 

00900 

04.60 

34.91 

27.67 

00.854 

1484.1 

OBS 

00902 

04.59 

34.913 

27.67 

1464.1 

OBS 

00951 

04.41 

34.912 

27.69 

1484.2 

STD 

01000 

04.44 

34.91 

27.69 

00.906 

1485.1 

OoS 

01001 

04.4<« 

34.916 

27.69 

1466.1 

OBS 

01006 

04.46 

i<..iii 

27.70 

1485.4 

INST    STO  RECORDER  TEN   SO   1306 

TRACE    OIR  0  5   SwUARE      2 

DURATION  2    iOUARE    24 

ORK    Oil   440  1   SJJARE    39 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOCC   STATION   OlT< 


nefli      Jl       i355 

rE«» 

1«73 

BOIOP    03941            «II) 

TEMP         17.0 

Dm    HOT    PER           lilND-OIP    27 

conse:         02So 

NOVlH      07 

SHIP    EV 

•  ET 

SULS         17.6 

30 

1         2              nJND-SPO    10 

IJT           »■.    JI.ON 

0»r 

03 

OiTl    USE 

1           BiftOXETR    1030.3 

SEA 

•IND-FOR 

lOKG      0<i>   «7,2U 

HCU^ 

li.5 

«RE« 

05           CLOUD   T/» 

Cl/TR                         lEtTMEK      >2 

wAiTNJH/TlNE 

LVLTYP 

OtPTn 

TEKP 

Sll 

SIGMA-T 

DTNOPTM 

SND    VEL      0>rC             PO' 

STD 

00000 

17.92 

35.39 

25.61 

00.000 

1516.7 

13.5 

06S 

00003 

17.92 

35.386 

25.61 

1516.6 

STO 

00010 

17.88 

35.39 

25.62 

00.024 

1516.8 

oes 

OOOil 

17. «C 

35.393 

25.63 

1516.7 

a6s 

OOOIS 

17.71 

35.763 

25.95 

1516.9 

STD 

ooo:o 

17.28 

35.78 

26. Ot 

00.046 

1515.6 

oes 

OOOiJ 

16.43 

35.642 

26.31 

1513.2 

DBS 

0002t> 

It. 14 

35.990 

20.49 

1612.6 

ST3 

00030 

lb. IS 

36.03 

26.51 

00.063 

1512.6 

OSS 

00030 

10.16 

36.030 

26.52 

1512.8 

OSS 

0003S 

10.13 

36.04  0 

26.53 

1512.8 

ObS 

000<.5 

15.57 

35.944 

26.59 

1511.1 

STO 

oooso 

15.49 

35.94 

26.61 

00.093 

1510.9 

3es 

00053 

15. -.1 

35.940 

26.62 

1510.7 

oas 

00057 

15.30 

35.950 

20.65 

1510.4 

OBS 

000c  0 

15.39 

3t.040 

20.70 

1610.9 

STO 

00075 

14.04 

35.92 

26.77 

00.128 

1506.6 

OSS 

0007c 

14.59 

25.908 

26.78 

.508.5 

STO 

OCIOO 

14. .iO 

35.86 

26.64 

OO.loO 

1507.4 

oas 

00102 

14.10 

33.850 

26.84 

1507.2 

oes 

00118 

13. ?2 

35.740 

26.84 

1506.1 

STD 

00125 

13.50 

35.73 

26.86 

00.191 

1505.7 

06S 

00125 

13.55 

35.733 

26.87 

1505.7 

STD 

00150 

13.22 

35.74 

26.94 

00.221 

1505.0 

06S 

00152 

13.19 

35.740 

26.94 

1504.9 

OSS 

00175 

12.97 

35.725 

26.96 

1504.5 

OBS 

001S6 

13.16 

35.750 

26.96 

1505.4 

STC 

00200 

13.11 

35.74 

26.96 

00.279 

1506.4 

OSS 

002  01 

13.06 

35.735 

26.97 

1505.3 

OBS 

00205 

12.93 

35.727 

26.99 

1504.9 

OBS 

00220 

12.07 

35.490 

26.97 

1501.9 

OBS 

0022<> 

11.90 

35.440 

26. 97 

1501.4 

OBS 

00228 

11.45 

35.340 

26.98 

1499.7 

OBS 

00232 

10.93 

35.255 

27.01 

1497.9 

OSS 

00247 

10.35 

35.240 

27.10 

1496.0 

STO 

002S0 

10.84 

35.35 

27.10 

00.334 

1496.0 

OSS 

00251 

11.02 

35.395 

27.10 

1498.7 

OSS 

00256 

10.98 

35.390 

27.10 

1498.6 

OBS 

00269 

10.41 

35.265 

27.11 

1497.0 

STO 

003  00 

09. B8 

35.15 

27.11 

00.385 

1495.1 

OSS 

00300 

09.84 

35.144 

27.11 

1494.9 

OSS 

00308 

09.40 

35.060 

27.12 

1493.3 

OSS 

0031O 

09.08 

35.030 

27.15 

14  92.2 

OSS 

00319 

08.47 

34.900 

2  7.14 

1469.8 

OSS 

0033S 

08.45 

35.020 

2  7.24 

1490.2 

OBS 

00338 

08.06 

34.913 

27.22 

148S.6 

OSS 

003  5  0 

06.13 

35.010 

27.26 

1469.2 

OBS 

0C395 

08.35 

35.053 

27.28 

1490.8 

STO 

OOoOO 

08.23 

35.06 

27.30 

00.479 

1490.4 

OSS 

00403 

08.13 

35.060 

27.32 

1490.1 

OBS 

00*53 

07.50 

35.040 

27.39 

1488.7 

OBS 

00475 

07.48 

35.066 

27.42 

1466.9 

STO 

00500 

06.89 

35.05 

27.49 

00.556 

1460.9 

OBS 

00502 

06.84 

35.040 

27.49 

1486.7 

JSS 

00514 

06.64 

35.000 

27.49 

1466.1 

Cos 

00517 

Ot.15 

34.900 

27.48 

1464.1 

OSS 

0055^ 

03.85 

34.903 

27.52 

1463.4 

OSS 

00565 

05.63 

34.877 

27.52 

1482.7 

CSS 

005C7 

05  .06 

3... 910 

27.54 

1483.0 

OcS 

00576 

04.9  8 

34.650 

27.56 

1480.3 

STC 

00c  00 

04.  78 

3».63 

27.69 

00.619 

14  79.6 

3:S 

006J1 

0...77 

34.6^7 

;;.69 

1474 .7 

JTO 

00700 

05.50 

34.96 

27. cO 

00.677 

1464.5 

OSS 

00700 

05.50 

?4.9t0 

27. to 

1464.6 

STD 

00300 

04.86 

3*.i4 

27.66 

00.733 

1485. 6 

OBS 

00803 

04.66 

34.940 

27.67 

1463.6 

OBS 

00852 

04.  C  3 

34.915 

27.67 

1483.5 

STO 

009  00 

04.53 

34.92 

27.69 

00.765 

1483.9 

OSS 

00902 

04.53 

34.920 

27.69 

1463.9 

OBS 

00940 

04.50 

34.9i0 

27.69 

1484.4 

OBS 

00951 

04.53 

34.9;0 

27.69 

1484.7 

OSS 

00997 

04.55 

34.950 

27.71 

1485.6 

INST    STD   HECOIiDEI)  TEN    iS,    1306 

TRACE    DIP  D  5    SCJARE       2 

DURATION  2    SOOARE    46 

ORIC    Oil    441  1    SdUARE    46 


TOT    p:       N02         N03        SI03 


•••••••••• 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


K    0   0  C         S    ' 

r   A    I    1    0 

N         OAT 

A 

IFIC        -1       a-55            »EH 

157; 

6070P     03S 

131            AIR 

lEHP         15. 

.7           Old 

HOT    PER 

»IND-OIR    25 

INST    STO   RECORDER 

TEN    Sw    1306 

JNSEc               a^S7            NONT 

n      07 

Ship   Ev 

«EI 

6016         26. 

.2              00 

0         > 

■IXD-SPO    10 

TRACE    DIR                    0 

5    SQJARE      2 

It            ««    li.W            DAY 

03 

OAT*    USE 

1            BAdOHEIR    1029. 

.6            SEA 

KlND-FOR 

OURAIION 

2    SOUARE   46 

)N<;      3*1   16.  Ja           tUM 

1«.3 

AkH 

05            CLOUO    I/A 

Cl/I« 

•EAIHER      >4 

ORIC    Oil    442 

1   SOUARE    4T 

CASIhJX/riHE       l.»LI»P 

OEfln 

lEKP 

SAL 

S16MA-T 

OrNDfTM 

SNO    V£L 

0«V0              P04 

TOT   i       N02        Na3 

$103        PH 

SID 

00300 

15.11 

33.76 

25.03 

00.000 

1506.2 

- 

li.i         Obi 

00003 

15.11 

33.765 

25.03 

1506.3 

36  S 

00007 

16.69 

35.880 

26.26 

1513.8 

SIO 

00010 

16.62 

35.90 

26.31 

00.023 

1513.7 

06i 

00011 

16.57 

35.908 

26.33 

1513. 5 

OBS 

OOOIS 

16.42 

35.936 

26.39 

1513.2 

06S 

00015 

16.60 

36.164 

26.52 

1514.1 

SIJ 

00020 

16.51 

36.13 

26.51 

00.040 

1513.6 

oes 

0002^ 

16.44 

36.101 

26.51 

1513.6 

OiiS 

00  026 

16.60 

36.242 

26.53 

1514.9 

STO 

00030 

16.71 

36.22 

26.54 

00.055 

1514.7 

on 

00030 

It.ci 

36.205 

26.54 

1514,5 

aas 

00034 

15.60 

35.950 

26.54 

1511.6 

DBS 

0i3-,l 

15.98 

36.075 

26.60 

1512.5 

3BS 

0004  5 

15.77 

36.04  6 

26.62 

1511.8 

3BS 

00345 

15.61 

36.180 

26.72 

1512.2 

SIO 

00050 

15.76 

36.16 

26.71 

00.06  4 

1512.0 

OES 

00053 

15.46 

36.070 

26.71 

1511.0 

3BS 

003C4 

15.30 

36.063 

26.74 

1510.7 

an 

00072 

14.62 

55.530 

26.75 

1509.1 

sia 

00075 

14,62 

55.53 

26.79 

00,117 

1506.5 

CsS 

0007t 

14.54 

35.928 

26.61 

1506.3 

SIC 

OJIJJ 

13.97 

35.67 

21.. 66 

00.146 

1506.6 

;3S 

oou; 

13.91 

55.855 

26.69 

1506.6 

SIC 

001:5 

13.41 

25.74 

2C.90 

00.176 

L^jO'i.i 

3:5 

0:125 

13.40 

3  5.74- 

26.90 

1505.2 

35S 

00137 

13.28 

35.732 

26.52 

1505.0 

DBS 

00144 

12.79 

35.583 

26.90 

1505.3 

DBS 

00148 

12.72 

55.557 

26.93 

1503.1 

SIO 

00150 

12.40 

35.51 

26.93 

00.207 

1501.9 

OBS 

00152 

11.56 

35.355 

26.92 

1500.3 

OSS 

00175 

10.60 

35.096 

26.91 

1496.3 

DBS 

001  7« 

10.17 

35.022 

26.96 

1494.0 

OdS 

00150 

05.26 

34.9^0 

27.02 

1490.7 

$10 

00200 

09.22 

34.69 

27.02 

00.264 

1490.7 

OBS 

00201 

06.65 

34.617 

27.02 

1489.2 

DBS 

00205 

07.70 

34.560 

27.01 

1464.6 

JBS 

002  09 

07.29 

34.542 

27.04 

1483.0 

DBS 

00213 

07.16 

34.570 

27.08 

1462.7 

OBS 

00217 

07.16 

34.603 

27.10 

1482.6 

OBS 

00224 

06.25 

34.680 

27.16 

1467.6 

OBS 

0022B 

06.26 

34.663 

27.14 

1467.6 

OBS 

00235 

06.14 

34.837 

27.14 

1467.2 

OBS 

00243 

07.86 

34.760 

27.14 

1466.2 

STO 

00250 

07.75 

34.62 

27.19 

00.315 

1485.8 

OBS 

00251 

07.73 

34.620 

27.19 

1465.8 

OBS 

002o2 

07.76 

54.630 

27.20 

1466.1 

STO 

00300 

06.36 

35.02 

27.26 

00.360 

1465.3 

OBS 

00312 

06.56 

35.050 

27.25 

1490.2 

OBS 

00535 

06.20 

35.050 

27.30 

1469.3 

OBS 

00350 

07.94 

35.005 

27.31 

1468.5 

OBS 

00354 

07.60 

34.530 

27.30 

1467.1 

OBS 

O03o5 

05.75 

34.657 

27.33 

1479.6 

06S 

00364 

05.66 

34.76  3 

27.43 

1479.7 

OSS 

00368 

05.97 

34.644 

27.45 

1461.1 

»Tc- 

00400 

O0.O6 

34.64 

27.44 

00.440 

146.. 7 

OBS 

004  03 

06.08 

34.637 

27.43 

1*81.6 

OBS 

00453 

05.66 

34.907 

2  7.54 

1461.1 

SID 

00500 

05.31 

34.90 

27.56 

00.504 

1460.4 

OSS 

00502 

03.29 

54.900 

27.56 

1460.3 

OBS 

00514 

05.39 

54.912 

27.56 

1461.0 

OBS 

00546 

05.15 

54.925 

27.62 

1460.6 

OBS 

00552 

05.18 

34.914 

27.61 

1460.7 

OBS 

00567 

05.18 

34.900 

27.60 

1461.0 

$10 

OOoOO 

05.63 

34.96 

27.60 

00.562 

1483.0 

OBS 

006  01 

05.53 

34.960 

27.60 

1463.0 

OBS 

00t47 

05.02 

34.910 

27.62 

1481.6 

OBS 

00651 

04.96 

34.917 

27.63 

1481.6 

SIO 

00  700 

04.65 

54.92 

27. 6S 

00.617 

1481.6 

CES 

00704 

04.84 

5... 520 

27.65 

1461.9 

OBS 

00759 

04.58 

34.912 

27.67 

1462.4 

$10 

00600 

04.57 

34.91 

27.66 

00.670 

1462.3 

OBS 

00603 

04.53 

34.910 

27.66 

1462.2 

OBS 

00632 

04.42 

54.906 

27.69 

1*62.6 

SIO 

005  00 

04.35 

54.91 

27.65 

00.72  0 

1463.3 

3eS 

00502 

04.35 

34.510 

27.69 

1485.3 

OBS 

00551 

04.30 

34.600 

27.70 

1483.7 

SIO 

01000 

04.22 

34.91 

27.72 

00.770 

1464.2 

OBS 

01006 

04.21 

34.920 

27.72 

1484.3 

••••••••••••••* 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


M    0 

0    C          S    T    < 

1    I    1    0   1. 

1         0    1   T    > 

MFK     jl      an 

Vcii 

147i 

80I0P    03571           il« 

TEHP          12.0 

DIB    HOI    PER           HIND-DIR    24 

coHScC         J2>e 

nJsTi 

n      07 

SnlP  ev 

HEI 

Bulb        12.0 

03 

0         «               UlND-SPD    12 

4.4T            ««    il.M 

Ot> 

33 

DtTt   JS£ 

1           BtROxETR    1328.4 

SEl 

•IND-FOa 

LOME      voT  *«.lil 

Houa 

»».7 

tut 

35           CI.0U3    I/» 

CL/IR                          MEtTHER      14 

CliTNurt/riHC 

Hi.11' 

tSPT" 

lEuP 

SAL 

SlGl/l-I 

OTNDPTM 

SMO    VEl      oxro            P3' 

ill 

ODOOJ 

38.66 

32.42 

25.^7 

00.000 

1482.1 

19.7 

acs 

DODlj 

38.66 

3^.4^0 

25.17 

i48<.2 

06S 

o:oJ7 

0C.L6 

32.215 

25.29 

4474.2 

STO 

uODlD 

05.07 

32.38 

25.62 

03.026 

1468.3 

OBS 

DOOll 

0*.*1 

32.443 

25.74 

1465.3 

DBS 

03D15 

03.  6* 

32.488 

25.85 

1462.2 

DBS 

0JJ15 

33.13 

32.527 

25.93 

1463.1 

tio 

OOiiO 

03.05 

32.50 

25.95 

03.046 

1459.8 

OiS 

DDD22 

02.82 

32.639 

^6.0.. 

1,59.0 

Ot! 

J0JI6 

02. *6 

3^.620 

26.36 

1457.5 

STO 

33  03  J 

01.57 

32.66 

26.15 

00.368 

1453.7 

3:S 

C3333 

01.45 

32. 664 

.6.16 

145i.l 

CeS 

CDO..- 

00. :7 

32.737 

26.26 

1449.3 

OcS 

C3i.'S 

0J.21 

32.574 

26.46 

1448.1 

J:i 

33D-1 

-    O.dB 

32.9M6 

.-I..  54 

1443.1 

iji 

D-3»5 

-     1.43 

33.4U4 

26.66 

J44J.7 

-rs 

DJO-? 

-    1.-7 

J3.170 

.t..71 

1,,0.7 

STD 

.-,-013 

-    1.<.5 

j;).17 

-t  .71 

00.100 

1,40.8 

:=$ 

.-3353 

-    i.33 

=2.163 

26.71 

1441.5 

Oii 

00063 

-    i.lo 

33.330 

26.83 

1442.6 

OBS 

C336« 

-    3.91 

33.368 

26.85 

1*43.9 

06S 

3337< 

-    0.79 

3J.45S 

46.92 

14,4.7 

STO 

0037S 

-    0.50 

33.51 

2e.95 

00.131 

1446.1 

OBS 

0037e 

-    0.30 

33.537 

26.96 

1447.1 

CBS 

3337{ 

00.78 

33.625 

26.98 

1452.3 

OBS 

033B3 

00.85 

33.617 

26.97 

14S2.6 

OBS 

03387 

33., 2 

33.997 

27.37 

1*64.5 

3BS 

300(9 

05.73 

34.340 

27.09 

1474.7 

SID 

33133 

05.73 

34.33 

27.08 

00.157 

1474.6 

OBS 

30132 

05. 6i 

34.298 

27.07 

1474.3 

DBS 

031 3e 

05.13 

34.227 

27.07 

1472.3 

OBS 

00113 

05.10 

34.235 

27.38 

1*72.2 

DBS 

OOUB 

05.75 

34.470 

27.19 

1*75.3 

$10 

3312S 

05.91 

34.50 

27.19 

00.181 

1*76.1 

CBS 

DD12S 

05.92 

34.500 

27.19 

1*76.2 

DBS 

OOl'.D 

05.7, 

34.497 

27.21 

1*75.7 

OBS 

331*8 

06.68 

34.696 

2  7.24 

1*79.8 

STD 

0Dli3 

Oe.69 

34.70 

27.25 

00.203 

1*79.9 

DBS 

30152 

06.73 

34.710 

27.25 

1*80.0 

OBS 

33175 

35.71 

34.575 

27.27 

1*76.2 

STD 

032  33 

05.62 

34.70 

27.36 

30.243 

, 1*77.2 

OBS 

33231 

05.83 

34.707 

27.36 

1*77.3 

OBS 

33235 

05. el 

34.692 

27.30 

1*76.5 

OBS 

00228 

05.8, 

34.837 

27.44 

1*77.9 

OBS 

33232 

05.76 

34.795 

27.44 

1*77.7 

OBS 

03236 

35.25 

34.690 

27.42 

1*75.5 

SID 

33253 

03. .;3 

i4.69 

27.43 

00.279 

1*76. S 

ObS 

33^51 

05.19 

34.6'.7 

..7.43 

1*75.5 

oes 

302  66 

05.13 

34.742 

27.48 

1*75.6 

OBS 

33273 

35.77 

34.fl:o 

27.51 

1476.3 

OBS 

33277 

05.3  0 

34.B.0 

27.52 

1*76.6 

SI3 

30  3  33 

05.03 

34.8. 

27.54 

33.311 

1475.8 

OiS 

333  30 

05.  J2 

34.90t 

27.64 

1*75.8 

OeS 

33353 

04.96 

34.905 

27.63 

1476.5 

SID 

331.33 

0,.9<. 

34.91 

27.63 

30.367 

1477.2 

on 

33,33 

0,.93 

34.937 

2  7.63 

1477.2 

OoS 

33*53 

0,.6? 

V4.913 

27.67 

1476.8 

SID 

33533 

0,.55 

.^4.90 

27. <  7 

00.417 

1477.3 

O.-J 

33532 

04..S5 

j,.90.> 

27. c7 

1,77.3 

iies 

035.i2 

34. (.7 

14.917 

27. c7 

I, .'6. 6 

SID 

1)36  00 

i,.i9 

35.  JO 

27.74 

00.46  3 

.,76.2 

3»; 

33c  3i 

3,.:9 

35.330 

27.74 

1479.2 

o:-s 

00651 

04.53 

35.333 

27.76 

1479.8 

OBS 

00658 

04.55 

35.323 

27.76 

1480.0 

OBS 

30689 

04.12 

34.933 

27.74 

1478.6 

JID 

00700 

04.01 

34.90 

27.73 

00.506 

1478.3 

OBS 

00733 

04.31 

34.930 

27.73 

1478.3 

OBS 

03750 

0,.17 

34.920 

27.73 

1479.9 

OBS 

30757 

04.17 

34.900 

27.71 

1479.9 

STO 

008  33 

04.16 

34.92 

27.73 

00.551 

1480.6 

OBS 

03B33 

04.15 

34.923 

27.73 

1480.7 

OBS 

00852 

33.91 

34.897 

27.74 

1*80.4 

SID 

00933 

03.78 

34.91 

27.76 

00.596 

1480.7 

OBS 

00902 

03.78 

34.910 

27.76 

1480.7 

OBS 

33951 

03.79 

34.922 

27.77 

1481.6 

SID 

31333 

03.79 

34.92 

27.76 

00.639 

1482.4 

OBS 

31001 

03.79 

34.916 

27.76 

1482.4 

OBS 

31038 

03.79 

34.918 

27.76 

1*82.6 

• 

INST    STD  RECORDER  TEN   Sk    1306 

TRACE    DIR  D  6   SCiJtRE       2 

DURATION  2    SbUARE    *6 

ORIO    Oil   **3  1    SSUARE    *7 


P3*      TOT    P=       M12 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T    »    T    I    0    N 


KEFIO      31      «iii 
COhStC  J2>» 

UT  *'>   K.ON 

LOME      a«i   12.7a 


>C>V  1973 
NOVTh   u7 

Dir         03 

HOUE    2  2.6 


6070?    03303 
inlP   Ev 
D>7l   USE      1 
tRE/1  OS 


tl>  7EnP  10. S 
Kt7  euLb  iO.i 
a«ltOHE7R  102  3.3 
CLOUO    T/> 


0I«    MGI    PER 

alNO-OlR    24 

INST    STO  RECDROER 

TEN    S3    1306 

00      J        X 

•ilND-SCO    12 

TRtCE    OIR                     D 

5    SujtRE       2 

SE« 

II1N0-F3R 

DURATION 

2    SCUIRE    «B 

CL/7R 

MEtTHER      X« 

ORIS    Oil  *«4 

1    SilJtRE    66 

CAST^JH/IINE      t»LT»P        DEPTH 


oes 
3es 

$70 
OeS 

06$ 
SIj 

3dS 
03S 

S7D 
OBS 
3oS 

oes 

S70 

oes 
oes 

3iS 

$70 
JiS 

oes 

aes 

06$ 
ObS 
OBS 

STO 
0B$ 

$T0 

oes 

oes 
oes 

S7D 

oes 

9t$ 
0B$ 

STO 
0B$ 
ObS 
OBS 
OBS 
OBS 
0B$ 

$Ti, 

oes 

36$ 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBs 

STO 
ObS 
J6S 
CBS 
CbS 

STO 

3e$ 

OBS 

STO 
OBS 
06$ 

$70 
36$ 

oes 

$70 
06$ 
06$ 

$70 
06$ 
06$ 

STO 
OBS 


OOOCO 
00003 
00007 

00010 

00011 
0001$ 
0J02J 
00022 
0002e 
C0030 
00034 
0003b 
00041 
00050 
00053 
OOOoB 
00072 
00073 
000  7b 
00060 
00083 
OO0B7 
OOOil 

ooos; 

00100 
00102 
00123 
00123 
00137 
00166 
OOISO 
00132 
00171 
00ia2 
002  00 
00201 
0020% 
00213 
00232 
0023% 
00267 
00230 
00236 
00276 
00247 
00300 
00312 
00330 
00372 
00360 
00600 
00603 
0066  3 
00664 
00653 
005  00 
00502 
00532 
00600 
OObOl 
UUbSl 
00700 
00700 
00750 
00600 
00603 
00652 
00400 
00402 
00951 
ClOOO 
01301 


TEIIP 

06.96 
06.46 
06.59 
06.16 
07.66 
06.56 
05.46 
05.26 
J3.77 
0.  .63 
00.51 
00.19 
00.32 
00.16 
00.16 
00.36 

-  0.01 

-  0.12 

-  0.17 
00.22 
00.29 
00.10 
00.12 
00.76 
00.82 
00.42 
01.66 
01.31 
02.32 
03.2  6 
03.26 
03.30 
03.66 

U6.5i 

06.34 
06.36 
06.69 
06.75 
06.66 
06.15 
06.  Oe 
06.17 
06.66 
06. ..4 
06.32 
06.14 
03.76 
03.43 
06.26 
06.63 
06.78 
06.60 
06.76 
06.67 
06.^3 
06.20 
06.20 
06.35 
06.36 
06.36 
U6.23 
06.06 
06.08 
06.15 
06.06 
06.05 
03.62 
03.76 
03.76 
03.71 
03.70 
03.70 


SAl 

32.76 

32.760 

32.710 

32.67 

32.660 

32.700 

32.66 

32.670 

32.720 

32.53 

33.160 

33.280 

33.330 

33.66 

33.510 

33.660 

33.660 

33.69 

33.710 

33.810 

33.600 

33.620 

33.870 

33.940 

33.44 

36.010 

34.22 

36.230 

36.620 

36.510 

36.50 

36.500 

36.570 

36.700 

36.70 

36.720 

36.860 

36.83  0 

36.770 

36.710 

36.760 

36.77 

36.650 

36.660 

36.650 

36.63 

36.760 

36.860 

36.91    P 

36.420 

34.92 

34.420 

3... 460 

36.420 

36.420 

36.91 

36.910 

36.910 

36.92 

36.420 

36.410 

36.52 

36.420 

36.40    P 

56.41 

36.910 

36.920 

36.42 

36.420 

36.510 

36.92 

36.920 


Sl&NA-T         DVNOPTH       SND    VEl       DXrIi 


P06      TOT    r       N02 


25.61 

25.61 

25.61 

25.66 

25.66 

25.69 

25.75 

..5.6^ 

26.02 

2e.35 

26.60 

26.73 

26.76 

26.66 

26.42 

27.05 

2  7.05 

27.06 

27.10 

27.16 

27.16 

27.17 

27.21 

27.27 

27.27 

27.26 

27.61 

27.61 

27.50 

27.69 

27.66 

27,68 

27.66 

27.51 

27.53 

27.56 

27.61 

27.59 

27.57 

27.56 

27.59 

27.61 

27.66 

27.63 

27.65 

27.65 

27.66 

27.69 

27.710 

27. ta    • 

27.66 

27.66 

27. «4 

27.64 

27.70 

27.71 

27.71 

21.70 

27.71 

27.71 

27.71 

27.76 

27.76 

27.710» 

27.73 

27.73 

27.76 

27.77 

27.77 

27.77 

27.77 

27.76 


1663.6 
1663.7 
1662.3 
1660.7 
1679.6 
1676.5 
16  7^.2 
1664.3 
1663.2 
1655.6 
1644.6 
1446.6 
1444.1 
1448.8 
1666.6 
1650.1 
1666.6 
1666.2 
1666.0 
1650.3 
1650.3 
1664.6 
1669.6 
1653.1 
1653.3 
1653.6 
1656.9 
1657.1 
1661. 1 
1665.6 
1665.6 
1665.7 
1666.5 
1671.6 
1671.6 
1671.6 
1673.0 
1673.3 
1672.6 
1671.0 
1670. o 
1671.6 
1672.6 
1673.3 
1672.9 
1672.6 
1670.6 
1672.1 

1675.7 
1676.6 
1676.7 
1677.2 
1676.1 
167o.O 
1675.6 
1675.4 
1677.3 
167b. 1 
1676.1 
1676.6 
1676.6 
1676.7 

1660.2 
1660.2 
1660.1 
1660.6 
1660.6 
1661.3 
1682.0 
1662.1 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


NOCIC  STiTION         DAT( 


cossEC         j:*a 

ions     J*«  «T.aa 


»£»< 

lS7i 

SOTOP    01«6<.           AIR 

TEHP          iO.b 

018    HGT    PER            >INO-DIR    23 

INST    STO   RECORDER 

TES    Sa    1306 

KOStH       07 

Ship  ev 

«ET 

BULB         10. B 

00 

U         X               I||NO-$RO    16 

TRACE    OIR                     0 

5    SOUARE      2 

oil 

0« 

OATA    U$E 

1           BARoKETR    1027.9 

SEA 

KINO-fOR 

DU  RATION 

2    $llOARE    *8 

HOU) 

01. 7 

AIIEA 

05           CLOOO    T/A 

CL/TR 

HEATHER       X6 

ORIS,  Oil   **5 

1    $OUARE    *B 

LVLTYf 

oe>7H 

TEH? 

SAl 

SISKA-T 

OYNORTH 

%uo  vEi     Giro          ro6 

TOT    lU      Na2        N03 

$103       fn 

STO 

00000 

at.s7 

32.32 

25.36 

00.000 

1675.6 

OSS 

00003 

06.17 

32.320 

25.36 

1675.5 

»T0 

00010 

06.01 

32.63 

25.55 

00.02  5 

1671.9 

0»% 

00011 

05.83 

32.650 

25.58 

1671.2 

STO 

00020 

05.26 

32.67 

25.67 

00.069 

1669.0 

oes 

00022 

06.96 

32.680 

25.71 

1667.9 

$70 

OOOiO 

06.06 

32.62 

25.91 

00.072 

1666.6 

OdS 

00030 

06.02 

32.630 

25.92 

1666.2 

DCS 

0003* 

03.12 

32.B6C 

26.19 

1660.8 

OoS 

000«« 

01. «5 

33.300 

26.66 

1655.2 

STO 

00050 

Oi.tt 

33.31 

26.67 

00.106 

1656.3 

38S 

OOU53 

U1.72 

33.360 

26.69 

1666.6 

oes 

00357 

00.63 

33.310 

2t.73 

1650.8 

JJS 

OOOtl 

00.33 

33.330 

2f  .76 

16*9.5 

OSS 

030«* 

00.25 

;3.650 

26.87 

1669.6 

OcS 

OOOet 

00.61 

33.660 

26.92 

1.51.2 

3iS 

0r372 

00.75 

:?.56  3 

26.91 

1651. 9 

STC 

;;:75 

00.63 

ii.S* 

2t.92 

00.138 

1.51.6 

rss 

00076 

00.58 

33.560 

26.92 

1651.2 

OBS 

00095 

00.06 

33.720 

27.09 

1669.6 

STO 

00100 

00.17 

33. S< 

27.17 

00.166 

1660.1 

oes 

00102 

00.2  7 

33.860 

27.19 

1660.6 

OSS 

001  Oo 

00. 6e 

33.850 

27.21 

1651.6 

STi 

0012  5 

00.75 

36.01 

27.28 

00.185 

1653.6 

OBS 

00125 

00.76 

36.010 

27.29 

1663.6 

STO 

00150 

01.05 

36.11 

27.35 

00.206 

1665.3 

OBS 

00152 

01.  OB 

36.120 

27.35 

1655.5 

OBS 

00175 

01.33 

36.260 

27.65 

1657.2 

STO 

002  00 

01.90 

36.36 

27.69 

00.238 

1660.2 

OBS 

00201 

01.93 

36.370 

27.69 

1660.6 

OSS 

00228 

02.23 

36.510 

27.58 

1662.6 

OSS 

00236 

02.51 

36.550 

27.59 

1663.8 

OBS 

ao<«3 

03.20 

36.620 

27.59 

1667.0 

STO 

00250 

03.22 

36.62 

27.58 

00.267 

1*67.2 

OBS 

00251 

03.23 

36.620 

27.58 

1667.2 

OSS 

00270 

03. 65 

36.710 

27.61 

1*69.6 

OBS 

0027B 

03.70 

36.720 

27.62 

1*69.8 

OBS 

OOiSf 

Oi.BB 

36.820 

27. 6S 

1*70.9 

STO 

003  00 

03.80 

36. d2 

27. 6S 

00.291 

1*70.7 

OBS 

0050* 

03.79 

36.820 

27.69 

1*70.7 

OBS 

00350 

06.29 

36. SCO 

27.67 

1*73.7 

$70 

006  00 

06.32 

36.93 

27.72 

00.335 

1*76.7 

OBS 

00603 

06.32 

36.930 

27.72 

1*7*. 8 

OBS 

00653 

06.29 

36.93  0 

27.72 

1*76.* 

STO 

00500 

06.25 

36.91 

27.71 

00.379 

1*76.0 

OBS 

00502 

06.25 

36.910 

27.71 

l*7t.l 

OSS 

0051. 

06.26 

i6.9..0 

27.72 

1*76.2 

OBS 

00517 

06.20 

36.900 

27.71 

1*76.1 

OBS 

00523 

&..20 

36.920 

27.72 

1*76.2 

08$ 

00552 

06.20 

36.920 

27.72 

1*76.7 

$T0 

00600 

06.15 

36.91 

27.72 

00.623 

1*77.3 

OBS 

OOcOl 

06.15 

36.910 

27.72 

1*77.3 

OBS 

006  51 

06.15 

36.920 

27.73 

1*78.1 

STO 

00700 

06.11 

36.91 

27.72 

00.668 

167S.8 

OBS 

00  700 

06.11 

36.910 

27.72 

1*78.8 

OSS 

00750 

06.12 

36.920 

27.73 

1679.6 

$70 

006  OJ 

06.08 

36.93 

27.76 

00.512 

1660.3 

OSS 

00803 

06.  OS 

36.930 

27.76 

1*80.6 

OSS 

OOB52 

06.06 

36.930 

27.75 

1681 .0 

$70 

OOiOO 

06.00 

36.92 

2  7.7. 

00.55  7 

1661.6 

01  s 

00402 

06.00 

36.920 

27.76 

1661.7 

ObS 

Ou«Sl 

Uj.9.. 

36.920 

27.75 

1*62.2 

STO 

91000 

03.78 

36.93 

27.77 

00.60: 

1*82.6 

0B$ 

01001 

03.78 

36.930 

27.77 

1*82.* 

"" 

OBS 

01012 

03.77 

36.930 

27.78 

1*82.6 

• 
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Table  III.     Observed  oceano^aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun€^14  July  1973.— Continued 


KEF  10      31      8:-5S 
CwNS£C  Oitl 


VEt>    i;73 

HONTn      07 


SOTOP  o.ise 

SrtlP    EV 
U«T>  USE      1 


UK  TEMP  13.2 
MET  BULB  13.2 
BlUCWZTft   1327. e 


T    1    0    N        0   «   I 
DID    HGT    PER 


HINC'-alR    22 
■  INO-SPO    15 

«:hd-for 

kEaThER      Xf 


INST    STO  RECORDER  TEN   la   ;iClb 

TRACE    OIR  D  i   S3U1RE      2 

CURAT lUN  2   SOJakE   ..8 


ORJ(    Oil   ««6 


1   iaJARE   <,» 


CAiTNJlVTINE      LVlTTP         DEPTH 


STO 
OdS 
OdS 

STO 
OiS 
DBS 
DBS 

STO 
DBS 
DBS 

STi 
DBS 

oes 

DBS 

STu 
OBS 

STO 
OBS 

STC 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OJS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
DBS 
OBS 

STL, 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
003J3 
03037 
03010 
03311 
OOOli 
00319 
00323 
00022 
03326 
00030 
00333 
0333B 
OOO^S 
00353 
03053 
33075 
03076 
00100 
30132 
03125 
03i2> 
3015  3 
00152 
03175 
00203 
0C2ul 
33226 

00.-4J 

33253 

00251 

0C255 

03262 

00278 

03333  ■ 

00300 

00353 

03«33 

00<>03 

33*53 

33533 

00532 

33552 

00633 

00631 

006  5  >. 

00700 

33733 

00753 

00830 

00833 

OOB52 

J3933 

03<32 

oa«5i 

31333 
01031 
01312 


TEMP 

Oq.86 
36.86 
0«.26 
05.75 
05.53 
05.18 
0«.*3 
0*.13 
03.27 
32.36 
00.73 
03.  S7 

-  3.60 

-  1.17 

-  1.23 

-  1.27 

-  1.23 

-  1.22 

-  1.02 

-  1.03 

-  3.86 

-  0.86 

-  0.70 

-  0.6« 

-  0.55 

-  0...2 

-  O.-iO 

-  0.35 
30.  ".7 
31.11 
01. IS 
01.3  5 
01.70 
01.75 
02.39 
02. «1 
02.57 
03.19 
03.23 
33.61 
33.77 
03.78 
03.86 
03.83 
03.83 
03.83 
03.85 
03.85 
03.85 
33.83 
03.83 
03.83 
03.86 
03.86 
33.63 
03.83 
03.83 
33.83 


SAL 

32.28 

32.283 

32.190 

32.27 

32.290 

32.260 

32.280 

32.28 

32.3<.0 

32.550 

32.56 

32.573 

33.120 

33.190 

33.26 

33.300 

33.  33 

33.333 

33.53 

33.513 

33.5* 

33.5*0 

33.6* 

33.650 

33.670 

33.76 

33.770 

3^.890 

3*. 320 

3*. 22 

3*. 230 

3*. 230 

3*. 2*0 

3*. 310 

3*. S3 

3*. 500 

34.520 

3*.  70 

3*. 710 

3*. 820 

3*. 86 

3*. 860 

34.850 

3*. 86 

3*. 860 

3*. 850 

34.88 

34.883 

34.910 

34.91 

34,910 

34.910 

3*. 91 

3*. 910 

34.923 

3*. 92 

3*. 920 

3*. 913 


SICMA-T         OVNDPTM       SNO    VEL       OXTO 


P0»       TOT    P.- 


25.32 
25.32 
25.33 
25.45 

25.49 
25.51 

25.61 
25.64 
25.76 
26.03 
26.13 
26.14 

26.64 

26.71 
26.77 
26.81 
26.83 
26.83 
26.96 
26.97 
26.99 
26.99 
27.06 
27.07 
27.38 
27.15 
27.15 
27.23 
27.31 
27.43 
27.4* 
27.42 
27.41 
2  7.46 
27.56 
27.56 
27.56 
27.65 
27.65 
27.73 
27.72 
27.72 
27.73 
27.71 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
27.75 
2  7.76 
27.76 
2  7.76 
27.75 


1474.9 
1475.0 
1472.5 
1470.6 
1469.8 
1468.4 
1*65.3 
1464.1 
1466.5 
1455.6 
14*9.6 
1**9.3 
1*44.5 
1442.1 
1442.3 
1441.9 
1442.5 
1442.6 
1444.1 
1444.3 
1445.3 
1445.4 
l44t.6 
1**6.7 
1**7.6 
1**9.0 
1*49.1 
1*51.3 
1*5*.: 
1*57.* 
1..57.8 
1458.5 
1460.2 
1460.8 
1464.2 
1464.3 
1*65.9 
1469.6 
1*69.9 
1*72.* 
1*7*. 0 
1*7*. 0 
1*75.2 
1475.9 
1475.9 
147t.7 
1477.6 
1477.6 
1476.5 
1479.2 
1479.3 
1480.1 
1481.3 
1481.1 
1481.8 
1482.6 
1482.6 
1482.8 


«crI3       :-l  8355 

COmSEC  3262 

LAT           t-  33. 5N 

10N3      349  03. OH 


rlit  1973 
HO.Mr.  37 
OAY  3* 

nOuA    0*.8 


bOTOF    03276 

Ship  ek 

DATA    USE       1 
AREA  03 


AJ  A    TEHP  10.1 

hET    sULB  10.1 

BAROnETR    1027.6 
CLOJO    T/A 


UlR    HiiT    PcR 


SEA 

CL/TR 


>I*0-3II)    22 
<INO-SPO   12 
HINO-FOR 
HEATHER      X4 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
OaiO    311   447 


TEN  S.  1336 
5  S»J4RE  2 
2  SQUARE  48 
1    SQUARE    *9 


CASTNUK/T INE       LlLttP         DEPTH 


$T3 
OBS 

STC 
083 

STO 
DBS 

SIl 
3BS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
DBS 

SID 
06S 
DBS 

STO 
OBS 
DBS 

STO 
OBS 
DBS 


03303 
33033 
03313 
33319 
33323 
00326 
333.S3 
3033* 
03338 
30353 
00353 
03075 
033  76 
00387 
03133 
03102 
03125 
00125 
03153 
03152 
00175 
03233 
00201 
00228 
00253 
00251 
03255 


TENP 

36.78 
36.78 
Oe.78 
36.79 
06.32 
03.23 

04.26 

-3.25 

-  3.7* 

-  1.27 

-  4.36 

-  l.*6 

-  l.*6 

-  1.48 

-  1.46 
-1.46 

-  1.44 

-  1.44 

-  1.35 
-1.34 

-  1.18 

-  3.94 

-  0.42 

-  0.4* 
03.01 
00.05 
03.23 


SAL 

32.43 

32.433 

32.43 

32.423 

32.42 

32.430 

32.  o5 

32.860 

32.9i3 

33.39 

33.110 

33.14 

33.140 

33.153 

33.15 

33.150 

33.19 

33.190 

33.2  5 

33.260 

33.340 

33.47 

33.480 

33.680 

33.79 

33.820 

33.943 


SICHA-T         OTNUPTh       SNO    VEL       OXVG 


25.45 

25.45 
25.** 
25.** 
25.50 
25.82 

;6.i7 

26. *l 
26.51 
20.63 
26.65 
26.68 
26.68 
26.69 
26.69 
26.69 
26.72 
26.72 
26.77 
26.78 
26.8* 
26.93 
26.9* 
2  7.08 
27.15 
27.17 
27.26 

6** 


1*7*.  8 
1474.9 
1*75.0 
1*75.1 
1*73.3 
1*63.5 
1*52.3 
1*45.7 
1**3.6 
1**1 .6 
1**1.2 
1**1.2 
1**1.2 
1**1.3 
1**1.6 
14*1.6 
1**2.1 
1**2.1 
1**3.1 
1**3.2 
1***.* 
1**6.1 
1**6.3 
1*49.2 
1451.8 
1452.0 
1452.9 


■••••••••••• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  hy  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun^l4  July  1973.— Continued 


S    T   a    T    I    0    N 


COKSCC  0:ci 

LAT  ««    ?«.M 

LONG      J«t    at.  2a 


«CMh      07 

Otr  o<, 


o07DP     Jjj7e 
SniP   t» 
OiTl    USE       I 
ta£<  OS 


»IS  lEMP  li.: 
HtT  6ULb  11. £ 
StROMETR  1027. k 
CLOUD    T/t 


OIR    HOT  PER           .INb-DIR  ti  INSI    StO   RECORDER  TEN    ii,    UOt 

00       0  >               alMD-SPD  10  TRICE    I'lR                       0  i    iajif.t       i 

SEA  HlND-FOR  DURATION  2    SQUARE    46 

CL/TR  HEATHER  f.  ORIG    OH   448  1    SOJARE    «« 


CASTnUK/TIHE       LVLTTP 


SIGKA-T         OTNORTH      SND    VEL       OXTG 


STD 

OODJi 

07, 

.32 

32.56 

25 

.32 

00, 

.000 

1476.8 

DBS 

00003 

07 

.32 

32.360 

26 

.32 

1476.9 

OcS 

00007 

06 

.00 

32.400 

25 

.52 

1471.8 

STO 

OJOIO 

05, 

.7'. 

32.<.4 

25 

.a 

00. 

,026 

1470.8 

06S 

ouou 

05. 

.60 

32.450 

25, 

.61 

1410.3 

on 

OOOIS 

Oi. 

.28 

2^.430 

25, 

.t3 

1465.0 

Ct>S 

o:oi4 

0'., 

.76 

32.350 

25 

.66 

1466.5 

STO 

Ou02  0 

0^, 

,<.5 

J*.  3.; 

25. 

.65 

00. 

045 

1465.5 

CSS 

iJOii 

Oi. 

,51 

32.270 

23. 

,t<. 

.461.5 

STD 

OlJ3u 

OJ. 

bs 

;2.76 

26 

.28 

00. 

070 

1450.5 

an 

0C030 

30. 

77 

;2.770 

2c  , 

.24 

;450.2 

wsS 

0J.j3<« 

00. 

.7 

3... 740 

26  , 

.32 

1448. « 

Oii, 

o:o:'S 

-    0. 

16 

32.680 

26. 

,43 

.446.2 

STD 

0C3E3 

-   0. 

77 

32.96 

26, 

,53 

00. 

102 

1443.7 

OES 

000S3 

-    0. 

66 

33.000 

2o. 

55 

1443.3 

oes 

00072 

-  1. 

01 

33.000 

26. 

56 
•  *••• 

,»••• 

1443.0 

• 

P34      IQI    ^       N02         Na3         SI03         PH 


(cPIO      31       6:55 
CONSEC  0264 

LAT  44    34. 2N 

LONG       045    20.4I> 


tea;  1573 
MCVTn  07 
OAT  04 

HOJR    06. 7 


dOTOP    00058 
SHIP   EV 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEHP  12.5 
UET  eul8  12.5 
BAROHETR  1026.5 
CLOUD    T/A 


OIR    MOT    PER 

24      0        2 
SEA 
Cl/Tk 


UIND-OIR    22 
■INO-SPD   12 
NINO-FOR 
HEATHER      A4 


INST    STD  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
GRIG    Oil   44« 


TEN  S3  1306 
5  SQUARE  2 
2  SQUARE  48 
1    SOUARE    *« 


CAST'iUN/l  tNE       tVLTtP 


STO 

00000 

10 

08S 

00003 

10, 

oes 

00007 

10, 

STD 

00010 

05, 

oes 

00011 

05, 

STO 

00020 

05, 

oes 

0J022 

04, 

OSS 

00026 

02, 

STL 

00030 

01, 

oes 

00034 

-    0, 

08S 

00045 

-   0, 

32. 

.30 

24 

.79 

32, 

.300 

24, 

.79 

32, 

,280 

24, 

.79 

32, 

.22 

24, 

.86 

32. 

.200 

24, 

.52 

32, 

,35 

25, 

.63 

32, 

,450 

25, 

.76 

32, 

.520 

25, 

.5j 

32, 

.73 

26, 

.23 

32. 

,530 

a6. 

.47 

33. 

.000 

26, 

.S3 

SIGHA-T         OTNOPTh      SND    VEL      OAT G 


148h.6 
1486.7 
1488.4 
1485.8 
1484.1 

i46e.i 

14  64.1 
1455.5 
1452.7 
1446.3 
1445.3 


r04      TOT    (.       N02 


l<03        5103        Ph 


REFIO      31       6355 
CONScC  0265 

LAT  43   50. 3N 

LONG      045   1 5.(11 


Y£i» 

;573 

eOTDP    OOi 

50            AIR 

TEHP         14.2 

OIR    HOT    PER 

HIND-DIK 

23 

INST    STD  RECOROER 

TEN    S;    1306 

HONIH      0  7 

SHIP   EV 

■  ET 

euLB         13.4 

00 

0        X 

IIIND-SPD 

10 

TRACE    DIR                     0 

5   SHJARE      2 

OAT 

04 

DATA    USE 

1           BAROHETR    1027.4 

SEA 

HIND-FDR 

DURATION 

2    SGUARE    28 

HOUR 

11.4 

AR6A 

OS            CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

<1 

ORIG    Oil   450 

1    StiJARE    39 

.vlTtp 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIGHA-T 

DVNDPTH 

SND    VEL 

OXIG 

P04 

TOT    P^     N02         N03 

SI03         PH 

STD 

ooooo 

09.66 

32.43 

25.02 

00.000 

14B5.6 

oes 

00003 

09.66 

32.426 

25.02 

1485.9 

oes 

00007 

07.99 

32.503 

25.34 

1479.8 

STD 

00010 

07.71 

32.41 

25.31    • 

00.0.:8 

1478.6 

oes 

00011 

07.32 

32.354 

25.35 

1477.1 

oes 

00015 

05.46 

22.481 

25.65 

1465.8 

oes 

00015 

04.2  2 

32.586 

25.67 

1464.8 

STO 

0002  0 

04.  12 

32.61 

25.50 

00.052 

1464.5 

oes 

00022 

03.54 

32.64  8 

25.95 

1463.8 

oes 

00026 

03.85 

32.640 

25.54 

1463.7 

$10 

00030 

02.72 

32.64 

26.05 

00.072 

1458.7 

oes 

00030 

02.55 

32.643 

26.06 

1456.1 

oes 

00034 

02.04 

32.644 

26.11 

1455 .S 

oes 

00038 

01.28 

32.660 

26.17 

1452.5 

OSS 

00045 

00.32 

32.862 

26.39 

1446.5 

$10 

00050 

00.07 

32.87 

26.41 

00.108 

1447.5 

oes 

OOOii 

-    0.10 

32.883 

26.43 

1446.8 

oes 

00072 

-    0.75 

32.994 

26.54 

1444.2 

$10 

00075 

-    0.55 

33. OJ 

26.55 

00.147 

1443.4 

oes 

00076 

-    1.02 

33.002 

26.56 

1443.0 

OSS 

00051 

-    1.48 

33.235 

26. 6e 

1441.5 

STD 

00100 

-    1.45 

33.17 

26.70 

00.183 

1441.6 

oes 

00102 

-     1.44 

33.175 

26.71 

1441.7 

STD 

00125 

-    1.36 

33.24 

26.76 

00.216 

1442.6 

oes 

00125 

-     1.36 

33.246 

26.76 

1442.6 

oes 

00140 

-    1.27 

33.330 

26.83 

1443.4 

$T0 

00150 

-    1.16 

33,34 

26.83 

00.247 

1444.1 

OSS 

00152 

-    1.14 

33.345 

26.84 

1444.2 

oes 

00175 

-    0.54 

33.460 

26.92 

1445.7 

DBS 

00190 

-    0.81 

33.540 

26.98 

1446.7 

oes 

00158 

-    0.43 

33.62S 

27.04 

144B.T 

STO 

00200 

-    0.37 

33.65 

27.05 

00.3G< 

1445.0 

C6S 

00201 

-  o.;i 

33.667 

27.07 

1445.; 

oes 

00220 

00.37 

33.827 

27.16 

1453.0 

« 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCOC  EVERGREEN, 
13  Jiin(^14  July  1973.— Continued 

NODC  STATION         OATH 


COhSEC  iitc 

LIT  ^3    ««.SN 

LONG       J««    01. Im 


1(1.1 

1573 

eOTOP    00271           All. 

TEHP          16.2 

DIR    MGT    PER 

«I>1&-D1R    03 

INST    STO   RECOROER 

TEN   SO    i: 

306 

HOMn     o; 

SHIP    EV 

HET 

BULB         15.6 

00 

0        X 

KIND-SPU    14 

TRACE    OIR                     0 

5    SfaJARE 

2 

OAT 

Ot 

DATA    USE 

1           BAROMEIR    1027.6 

SEA 

NINO-f OR 

DURATION 

2   SQUARE 

2a 

HOM 

11.2 

AREA 

05            CLOUD    T/A 

CL/TH 

I 

MtATHER       X4 

OUli    Oil   451 

1    SOUARE 

39 

L»LT»f 
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OBS 

00750 

04.29 

34.920 

27.71 

1460.4 

STO 

ooaoo 

04. ^» 

34.92 

27.72 

00.566 

1460.9 

OBS 

00S03 

04.22 

34.920 

27.72 

1460.9 

oas 

006  52 

04.15 

34.910 

27.72 

1461.5 

STO 

ootoo 

04.03 

i4.92 

27.74 

00.6U 

1461.8 

OBS 

00i02 

04.03 

34.917 

27.74 

1461.8 

OBS 

00951 

04.03 

34.925 

27.74 

1462.6 

STO 

01000 

04.00 

34.91 

27.74 

00.657 

1463.3 

OBS 

01001 

04.00 

34.910 

27.74 

1463.3 

STO 

01100 

03.93 

34.92 

27.75 

00.703 

1484.7 

OBS 

01100 

03.93 

34.917 

27.75 

1484.7 

STO 

01200 

03.66 

34.93 

27.77 

00.749 

1466.1 

MS 

01203 

03.66 

34,930 

27.77 

1466.1 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STtTION        0    t   1    i 


RcFlC      Jl       eiii           tcX 

157j 

80I0P    032<2           JIK 

TEMP          13. 

,2           UM 

MOT     PER            «1NO-01R    2j 

tOtitC             0270          NO^TM     07 

SHIP   H 

(EI 

BULB          13. 

.2              00 

0         X               ylNO-SPO    13 

KT          «3   50. M          D*r 

0« 

0>I>   USE 

1           »»R0METR    1025. 

.3           iU 

MINO-fOR 

L3NC      0»a   W.7II          tCjIt 

it.t 

«Rei 

05           CLOUO    T/» 

CL/TR                        UEtlnER      X4 

CISTNJM/IINE      IVLllrP 

OJPIM 

TtHP 

S«L 

S10N<-T 

OVNOPIH 

$hO    VEL       OXtC               PO' 

STD 

OJOJJ 

36.76 

32.39 

25.14 

i0.i30 

1462.5 

16. e      oei 

00^03 

38.78 

32.393 

25.14 

1*82.6 

DBS 

0UJ07 

07.59 

32.2*1 

25.19 

1*77.9 

$10 

00010 

06.69 

J2.2i 

<5.32 

00.02  8 

1*7*.* 

OBS 

OOJll 

06.15 

32.266 

25.40 

147^.3 

OBi 

0J015 

02.91 

3;.*8j 

25.91 

1459.1 

SIC 

0J02J 

0.  .23 

i..5i 

;t.oo 

00.051 

1451.. .• 

06S 

OuOZi 

30.7, 

32.670 

26.21 

1**9.6 

OBS 

0002O 

-  :>.2c 

32.B77 

26.43 

1*45.6 

SID 

00030 

-    0.45 

32.95 

26.50 

00.069 

144*. 9 

OBS 

0033J 

-    0.*8 

32.963 

26.50 

1*44.7 

OBS 

OOOj". 

-    0.70 

32.976 

26.53 

1**3.8 

OdS 

03036 

-    1.23 

33.018 

26. 5B 

1*41.4 

STC 

00053 

-    1.37 

33.11 

26.(5 

00.096 

1441.1 

OBS 

00053 

-    1.<.3 

33.12* 

26.67 

1441.0 

OBS 

0006J 

-    I.<i5 

33.1*3 

26.66 

1**1.0 

OBS 

OOObB 

-    1.39 

33.182 

26.71 

1*41.4 

DBS 

3007i 

-    1.36 

33.195 

26.71 

1443.1 

SIO 

00075 

-    1.03 

33.23 

26.74 

00.132 

1443.3 

:bs 

00076 

-    l.0» 

33.2*8 

26.76 

1443.4 

OBS 

000S5 

-    1.02 

33.472 

26.94 

1***.0 

OBS 

OJ0«9 

Oj.S* 

33.646 

27.01 

1*51.5 

SIO 

00103 

00.6* 

33.65 

27.01 

03.161 

1452.0 

OBS 

00102 

00.91 

33.660 

27.01 

1453.3 

OBS 

00106 

02.63 

33.860 

27.05 

1461.2 

OBS 

03n« 

33.1* 

33.936 

27.05 

1*63.6 

oes 

00121 

0*.*2 

34.1*0 

27.06 

1*69.5 

STD 

00125 

0*.S3 

3*. 21 

27.09 

00.187 

1*71.3 

OBS 

00125 

0*,B9 

3*. 220 

27.09 

1*71.6 

OBS 

00K.0 

05.05 

3*.225 

27.06 

1472.5 

OBS 

OOa^S 

05.35 

3*. 367 

27.15 

1 4  74  . 0 

STO 

00150 

05.56 

3*.36 

27.15 

00.211 

1474.1 

OBS 

00152 

05.37 

3*. 360 

27.15 

1474.2 

OBS 

00171 

05.32 

3*. 383 

27. J7 

1*74.3 

OBS 

00175 

05.05 

3*. 333 

27.16 

1473.2 

OBS 

0317B 

0*.95 

3*. 370 

27.20 

1*72.9 

OBS 

00166 

05.20 

3*.*90 

27.27 

1*7*. 2 

STD 

03200 

05.30 

3*. 51 

27.27 

00.256 

1*7*. 9 

oes 

00201 

05.30 

3*. 513 

27.26 

1*7*. 9 

OBS 

0022B 

05.05 

3*. 550 

27.33 

1*7*.* 

OBS 

032*3 

3*.61 

3*. 507 

27.35 

1*72.8 

SIO 

00250 

05.25 

3*. 66 

27.40 

00.294 

1*75.7 

OBS 

00251 

05.3* 

3*. 660 

27.40 

1*76.1 

OBS 

00255 

05.53 

3*. 705 

27.40 

1*77.0 

OBS 

002  77 

05.53 

34.713 

27.41 

1*77.2 

SIO 

00300 

35. *5 

54.63 

27.51 

00.32  8 

1*77.6 

OBi 

00  3  00 

05.*  5 

3*. 63  0 

27.51 

1*77.6 

035 

30  30- 

05.5^ 

34.8*5 

27.51 

1*77.9 

OoS 

0031S 

05.31 

:-*.907 

27.52 

1*79.* 

C5S 

0035J 

05.23 

3*. 860 

27.56 

1*77.5 

STJ 

03<30 

35.03 

3*. 93 

27.63 

00.385 

1*77.8 

OBS 

00«03 

05.07 

3*. 930 

27.63 

1*77.9 

OBS 

00*53 

05.3* 

34.91* 

27.62 

1*78.5 

SID 

00500 

0*.86 

3*. 91 

27.6* 

00,437 

1*78.6 

OBS 

00502 

0*.B6 

3*. 912 

27.64 

1*78.6 

OdS 

00552 

04.66 

3*. 9*0 

27.67 

1*79.5 

110 

00600 

0*.6l 

34.92 

27.66 

00.487 

1*79.2 

OBS 

00601 

0*.60 

34.918 

27.68 

1*79.2 

OBS 

00651 

0*.*6 

34.912 

27.69 

1*79.* 

SIO 

00700 

0*.*6 

34.92 

27.70 

00.536 

1*60.2 

OBS 

00703 

0*.*6 

34.923 

27.70 

1*80.2 

OBS 

00750 

04.3* 

34.915 

27.70 

1*60.6 

$10 

00  BOO 

0*.25 

34.92 

27.72 

00.584 

1*81.0 

OBS 

00633 

0*.25 

34.920 

27.72 

1*61.1 

OBS 

00B52 

0*.24 

34.922 

27.72 

1*61.9 

STO 

03t33 

04.21 

34.92 

27.72 

00.631 

1*82.5 

OBS 

00932 

04.21 

34,920 

27.72 

1482.5 

OBS 

03951 

0*.13 

34.910 

27.72 

1*83.0 

$T0 

01000 

0*.03 

3*. 91 

27.73 

00.678 

1483.* 

OBS 

01031 

0*.03 

3*.910 

27.73 

1*83.* 

SIO 

01133 

03.91 

3*.  93 

27.77 

00.72  4 

1*84.6 

OBS 

01100 

03.91 

3*. 935 

27.77 

1484.6 

$10 

01200 

03. B5 

3*.  93 

27.77 

00.768 

1486.3 

OBS 

01203 

03.65 

34.934 

27.77 

14B6.1 

OBS 

01206 

0:>.e6 

34.927 

27.76 

1*86.2 

INST    STD   RECORDER  TEN   S.    1306 

TRICE    OIR  0  5    SUURRE      2 

DURRIION  2    SUURRE    28 

ORIO    Oil   *55  1   SOJRRE    36 
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Table  III.  Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC         STiTION        0<Tt 

itriu      31      i  =  ii           rtl<  I«73  BOTDP    93t:03           til)  T£HP         16. «           CItl    NOT    PEA           MlKO-OIR   2<>           INST    STO   RECOROEA             TEN   50    130t 

CONSiC             32T1          MONTH     07  SHIP   EV  NET  Bute        li.i  00     0       X            MINO-SPO   1«          IRtCE    OIR                   0          i   SxJtRE      2 

LIT          «3   »0     N          0>v  0«  OATl   USE  1          ItRONETR   1027.9          SE«                            HIND-FOR                 buR«TION                                2   SOUtRE    26 

lOMG      J*7   Sa.2a          HOUR  20.6  *REt  Oi          CLOUS   T/<  Cl/TR                        MEiTHER     xl          OKIC   Oil   «S6                       1   SSJtRE    37 

CaSTNUN/TINE       LVlttP  DEPTH  TEHP  SAL  SICMt-T  DTNOPTH      SNO    VEL       OXTC              P[>«       TOT    f         N02         N03         SIQ3         PH 

STO  00000  1^.70  32. t9  24.72  00.000      1500.7 

20. e        OeS  00003  13.70  32.«92  24.72  liOO.S 

STO  00010  13. S7  33.21  2*. 92  00.031      ISOO.T 

OSS  00011  13. Sd  33.216  24.92  tSOO.6 

DBS  00019  12.99  33.1t4  29.06  1497.3 

OBS  00019  11.33  33.713  29.73  1493. B 

STO  00020  11.22  33.76  29. Bl  00.096      1493.9 

OSS  00022  10.91  33. BOO  29. SB  1492:9 

OSS  00026  08. B7  33.43S  29.94  1484.6 

STO  00030  06.40  33.70  26.22  00.078      1483.3 

OBS  00030  08.27  33.71S  26.29  1482.8 

OBS  00034  06.75  33.608  26.38  1476. B 

OSS  00038  06.04  34.000  26.67  1477.7 

OBS  00041  06.86  34.020  26.69  1477.9 

OSS  00049  OS. S3  34.726  26.99  1486.9 

STO  00090  09.94  34. B9  26.96  00.107      14S9.4 

OBS  00093  09.60  34.910  26.97  1489.7 

OBS  00064  06.99  34.347  26.98  1477.6 

STO  00079  06.40  34.35  27.01  00.134      1477.1 

OBS  00076  06.38  34.390  27.01  1477.0 

OSS  00091  06.87  34.910  27.07  1479.4 

OBS  00099  07.61  34.694  27.11  14B2.6 

SIC  00100  07.61  34.69  27.11  00.160      1482 . 7 

OBS  00102  07.62  34.690  27.11  1482.7 

OBS  00110  07.67  34.700  27.11  1483.1 

OBS  00114  07.04  34.973  27.10  1480.5 

STO  00129  06.91  34.97  27.11  00.1S4      14B0.2 

OBS  00129  06.90  34.570  27.11  1480.2 

STO  00150  06.91  34.99  27.13  00.209      1480.6 

OBS  00196  06.91  34.990  27.13  14S0.7 

OBS  00163  06.70  34.970  27.14  1480.0 

OBS  00167  06. S3  34.980  27.13  1480.6 

OBS  00179  06.74  34.960  27.14  14B0.3 

STO  00200  06.09  34.57  27.23  00.299      1476.0 

OBS  OO201  06.04  34.970  27.23  1476.0 

OBS  00209  06.04  34.980  27.24  1476.1 

OBS  00209  06.94  34.730  27.29  1480.3 

OBS  00213  06.94  34.720  27.28  1480.4 

OBS  00217  06.34  34.700  27.29  1479.6 

08S  00226  06.29  34.694  27.29  1479.6 

OBS  00243  09.98  34.692  ^7.33  1478.6 

STO  00290  06.11  34.71  27.33  00.297      1479.3 

OSS  03251  36.13  34.715  27.33  1479.4 

OeS  00277  05.82  34.710  i7.57  1478.5 

:'cS  00293  09. 9o  34.760  27.39  1479.4 

STO  00300  09.73  34.73  27.39  00.339      1476.9 

OBS  00300  09.70  34.723  27.39  1478.4 

OBS  00331  09.05  34.700  27.49  1476.3 

OSS  00390  09.43  34.S69  27.94  1478.4 

OBS  00354  09.70  34.920  27.95  1479.6 

STO  00400  05.97  34.92  27.97  00.401      147V. 6 

OBS  00403  05.96  34.922  27.97  1479.8 

OBS  00493  09.45  34.917  27.96  1480.2 

OBS  00496  09.40  34.923  27.59  1480.1 

STD  00900  09.70  34.96  27.99  00.499      1482.1 

OBS  00502  05.71  34.980  27.59  1462.2 

OSS  00992  09.60  34.9S0  27.61  1482.9 

STO  00600  09.16  34.96  27.66  00.913      1461.9 

OBS  00601  09,19  34.980  27.66  1461.9 

OBS  00691  09.12  34.990  27.67  1462.2 

STO  00700  04.88  34.97  27.69  00.963      14S2.0 

OSS  00700  04.S8  34.970  27.69  1462.0 

STO  OOBOO  04.49  34.94  27.71  00.612      1482.0 

OSS  00803  04.48  34.940  27.71  1482.1 

STO  00900  04.49  34.93  27.70  00.661      14B3.9 

OSS  00902  04.49  34.930  27.70  1483.6 

OBS  00991  04.36  34.930  27.71  1484.0 

STO  01000  04.34  34.94  27.72  00.710     14B4.S 

OBS  01001  04.34  34.940  27.72  14B4.B 

STO  01100  04.03  34.92  27.74  00.796      1489.1 

OSS  01100  0...03  34.923  27.74  1469. 1 

STO  01200  04.00  34.91  27.74  00.806       1486.6 

OSS  01203  03.96  34.912  27.74  1466.6 

OBS  01206  03.99  34.919  27.79  1466.9 

OSS  01229  03.9c  34.916  27.75  1486.9 
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Table  III.     Observed  oceanograpliic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun(^14  July  1973.— Continued 


S    T    A    T    1    0   S 


nfu    a    '^■>i 

VtA« 

H7J 

BOTOP    036^0           AID 

lENP         15.5 

LIR    Mil    PEP           KlNO-OlR    22 

COhSEC             nil 

KONTH      J7 

SHIP  e« 

KEI 

SULb         15.5 

00 

0         X               XMD-SPO    10 

L«T          «3   t9.«fl 

OIV 

Ot 

DATA  USE 

1           BAROHEId    1028.2 

SEA 

»lND-fOR 

lOMC      3*1  <•<>.*<' 

MOUit 

il.t 

AREA 

05           CLOUO    I/A 

CL/TR 

LEATHER       <4 

CtSINjH/Ilxe 

IWLT»P 

OEPIn 

lEIlP 

SAl 

SISMA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL       O10               PO 

STO 

00000 

l'..0<. 

32.46 

24.24 

00.000 

1501.2 

12. t 

OSS 

00007 

ll..O<i 

32.463 

24.24 

1501 .3 

STO 

OOJIO 

11.62 

32.65 

24.86 

00.034 

1493.4 

DBS 

ooou 

10.  5B 

32.731 

25.11 

1469.6 

on 

00019 

09. «« 

32.S55 

25.36 

1466.6 

570 

000^0 

09. 3o 

32.62 

^5.38 

00.063 

1465.6 

3H 

00022 

00.38 

32.785 

25.50 

1481 .9 

ses 

00026 

06.56 

32.896 

25.84 

1475;0 

SIO 

00030 

05.26 

33.04 

26.12 

00.06  5 

14  70.0 

OSS 

00030 

05.12 

33.057 

26.15 

1469.4 

aes 

0003t 

0V.53 

33.145 

26.28 

1467.1 

05  s 

OOOtS 

03.21 

33.314 

26.54 

1462.0 

$10 

oooso 

03.38 

33.40 

26.60 

00.119 

1462.9 

OBS 

000S3 

03.51 

33.596 

26.74 

1463.6 

OSS 

00057 

Ui.^t 

33.94B 

26.87 

1470.3 

OSS 

OOOCO 

05. ^9 

34.018 

26.86 

1472.7 

OBS 

aooc<> 

05.61 

34.075 

26.89 

1473.3 

OSS 

0006B 

05.95 

34.153 

26.91 

1474.9 

sro 

0007S 

06.0'. 

34.21 

26.94 

00,151 

1475.4 

OBS 

00076 

06.07 

34.219 

26.95 

1475.6 

OBS 

00063 

06.35 

34.278 

26.96 

1476.9 

SIO 

00100 

06.35 

34.42 

27.07 

00.178 

1477.4 

OSS 

0010< 

06.54 

34.467 

27.08 

1478.2 

OBS 

00106 

06.88 

34.537 

27,09 

1479.7 

SIO 

0012S 

07,20 

34.57 

27,07 

00.203 

1461 .3 

OBS 

OJ125 

07.20 

34.570 

27,07 

1481.3 

OBS 

00133 

07.15 

34.560 

27.07 

1461  .2 

OBS 

00137 

06.63 

34.460 

27.07 

1479.1 

OBS 

OOltO 

06.59 

34.460 

27.07 

1479.0 

STO 

001  SO 

07.2<i 

34.61 

27,10 

00.228 

1482.0 

oas 

001S2 

OT.Al 

34,645 

27,10 

1482.7 

ots 

00156 

06.68 

34.520 

27.11 

1479.7 

OBS 

00159 

06.65 

34.550 

27.13 

1479.7 

OBS 

00163 

06.13 

34.480 

27,15 

1477.6 

OBS 

00167 

06.10 

34.493 

27.16 

1477.6 

OBS 

00171 

06.31 

34.560 

27.19 

1476.6 

3bS 

00175 

06.00 

34.507 

27.18 

1477.5 

CbS 

O0U6 

06.  U 

54.515 

27.17 

1476.1 

OBS 

00140 

05.80 

34.487 

27.19 

1476.7 

08! 

UUli* 

05.73 

34.460 

27.20 

1476.5 

PES 

00148 

Ol.OI 

34.560 

27.24 

1477. b 

STO 

00200 

Oo.O* 

34.57 

27.23 

00.275 

147b. 0 

OBS 

00201 

06.07 

34.570 

27.23 

1476.1 

OSS 

00203 

05.36 

34.465 

27.23 

1475.2 

OBS 

00217 

05.38 

34.4B2 

27.24 

1475.4 

OBS 

90220 

05.75 

34.570 

27.27 

1477.1 

DBS 

002  2  <. 

05.7* 

34.577 

27.27 

1477.2 

OBS 

002  32 

06.31 

34.730 

27.32 

1479.6 

OBS 

002<.7 

06.27 

34.715 

27.31 

1479.6 

SID 

00250 

06.62 

34.87 

27.39 

00.316 

1481.5 

OBS 

002  51 

06.79 

34.930 

27.41 

1462.3 

OBS 

00256 

07.67 

35.070 

27.40 

1466.0 

DBS 

00270 

06.  B5 

J4.925 

27.40 

1482.6 

DBS 

00277 

06.82 

34.922 

27.40 

1482.6 

OBS 

00281 

06.48 

34.860 

27.40 

1461 .4 

OBS 

00285 

06. «3 

34.850 

27.40 

1481.3 

OSS 

00293 

a«.13 

34.415 

27.41 

1480.2 

STO 

00300 

05.60 

54.72 

27.41 

00.352 

1476.0 

OBS 

00300 

05.56 

34.717 

27.41 

1477.9 

DBS 

00312 

05.35 

34.695 

27.41 

1477.2 

OBS 

003O6 

05. *6 

34.830 

27.51 

1478.4 

OBS 

0035« 

05.63 

34.850 

27.50 

1479.2 

DBS 

003B0 

06.14 

34.930 

27,50 

14B1.6 

JTO 

ooioo 

05.55 

34.93 

27.56 

00.417 

1479.8 

DBS 

00«03 

05.<i8 

34.93  2 

27.59 

1479.5 

OBS 

00«53 

05.67 

34.950 

27.56 

i4Sl.l 

STu 

005  CO 

05.16 

34.92 

27.62 

00.473 

1479.6 

DBS 

00502 

05.15 

J4.920 

27.62 

1479.8 

OBS 

00552 

05.25 

34.960 

27.64 

1481.1 

STO 

OO600 

04.83 

34.93 

27,66 

00.526 

1460.1 

OBS 

00601 

04.82 

34.932 

27,66 

1460.1 

DBS 

00651 

04,65 

34.925 

27.68 

1480.2 

STO 

00700 

04.46 

34.91 

27.69 

00.576 

1480.2 

OBS 

OOIOO 

04.46 

14.912 

27.69 

1460.2 

OBS 

00750 

04.41 

34.923 

27.70 

14o0.9 

SIO 

00800 

04.39 

34.92 

27.70 

00.62  5 

1461.6 

OBS 

00S03 

04.39 

34.915 

27.70 

1461.6 

OSS 

00S56 

04.26 

34.916 

27.71 

1482.0 

STO 

009  00 

04.16 

3... 92 

27.73 

00.672 

1462.3 

OBS 

00902 

04.16 

34.922 

27.73 

1462.3 

OBS 

00951 

04.07 

34.930 

2  7.74 

1482.6 

SIO 

01000 

04.06 

34.93 

27.74 

00.719 

1483.6 

OSS 

01001 

04.06 

34.928 

27.74 

1465.6 

STO 

01100 

03.91 

34.93 

27.76 

00.764 

1484.6 

OBS 

01100 

03.91 

34.933 

27.76 

1484.6 

SIO 

0120J 

03.82 

34.93 

27.77 

00.809 

1485.9 

OBS 

01203 

03.82 

34.927 

27,77 

1465.9 

OBS 

01206 

03.84 

34.932 

27.77 

1466.1 

• 

INSI    SID  RECORDER  TEN  Su   1306 

TRACE    OIR                   D  9   SeuARE      2 

DURATION  2    taoARE    26 

ORK;    oil   457  1    SSJARE   37 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  ]»73.— Continued 


STATION 


cohSEc         am 

L*T  4,1,   3i     H 


IlkH 

1573 

SOTOP    036 

08           AIR 

TE«I>         15.4 

OIR    HOT    PER 

alNO-DlR    23 

HOVT 

"      07 

SHIP    EV 

"ET 

BULB        15.0 

00 

0        « 

NINO-SPO   12 

OAr 

OS 

0«T/l    USE 

I           BAROMETR    1028.9 

SEA 

■  INO-FOR 

MOUR 

00.7 

*ltE« 

05           CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER     X* 

LVLTYf 

OEFTH 

lENP 

SAL 

SIOMA-T 

OrNOPTH 

$K0    VEL 

OJirC            PO' 

SIO 

ooooo 

1*.36 

32.58 

24.27 

00.000 

1502.* 

01 S 

00003 

I*. 36 

32.585 

2*. 27 

1502  .4 

OSi 

00007 

13.87 

32.*97 

2*. 30 

1500.8 

STO 

00010 

12. *7 

32.** 

2*. 5* 

00.035 

1496.0 

OiS 

00011 

11.72 

32.»03 

24.65 

1493.4 

ots 

OOOIS 

09.97 

32.753 

25.23 

1487.6 

DBS 

00019 

10.06 

32.836 

25.28 

1486.1 

STO 

00020 

09.  B* 

32.83 

25.31 

00.066 

1487.4 

0>S 

00022 

09. la 

32.822 

25.41 

1484.9 

□es 

00026 

oa.i* 

32.69  1 

25.46 

1480.9 

SIO 

00030 

06.72 

32.90 

25.82 

00.090 

1475.7 

OSS 

00030 

06.55 

32.922 

25. B7 

1*75.0 

oes 

0003B 

o*.9e 

33.110 

26.20 

1*69.0 

oas 

000«1 

0*.52 

33.136 

26.27 

1*67.2 

09S 

000*9 

0*.l7 

33.508 

26.65 

1*66.5 

STO 

00050 

0*.l7 

33.60 

26.6  a 

00.12  6 

14*6.5 

OiS 

00053 

0*.19 

35.763 

26.81 

1*66.9 

DBS 

00057 

0*.37 

33.a95 

20.87 

1*6B.T 

CBS 

OOOtiO 

05.13 

3*.l** 

27.00 

1*71.4 

OoS 

000c  <. 

05.55 

3*. 192 

26.99 

1*73.3 

3BS 

oooce 

05.17 

;*.i2a 

26.99 

1471.7 

UBS 

00072 

05.80 

3*. 2*9 

27.01 

1*74.5 

ilO 

30075 

05.93 

54.29 

27.02 

00.156 

1475.1 

:  =  s 

0C07t 

06.06 

3*. 320 

27.03 

1*75.6 

;(iS 

i0374 

06.77 

3*. 500 

27.06 

1476.8 

5^S 

003il7 

it.?! 

3*. 505 

27.06 

1*79.7 

STO 

00100 

07. ai 

3*.  68 

27.07 

00.182 

1483.4 

3BS 

00102 

07.95 

3*. 710 

27.07 

1484.0 

STO 

00125 

OB. 39 

3*. 88 

27.1* 

00.207 

14S6.3 

DBS 

00125 

08. *0 

3*. 883 

27.1* 

1486.4 

OBS 

00137 

08. *6 

3*.Bae 

27.1* 

1466.  B 

DBS 

0014« 

07.36 

I*. 690 

27.1* 

1*82.* 

$10 

00150 

07.38 

3*.  TO 

27.15 

00.231 

1*82.6 

OBS 

00152 

07.39 

3*. 708 

27.15 

1*»2.7 

DBS 

00171 

07. *3 

3*. 720 

27.16 

1*83.2 

OBS 

00175 

06. a9 

3*. 622 

27.16 

1*81.0 

ObS 

0017B 

06.08 

3*. 520 

27.18 

1*77.7 

OBS 

0019J 

05.98 

3*. 527 

27.20 

1*77.5 

OBS 

0019* 

05. j* 

3*.*07 

27.19 

1*74.8 

STO 

00200 

05. *3 

34.  *7 

27.22 

00.27  6 

1*75.3 

OBS 

00201 

05. *a 

3*.*85 

27.23 

1*75.6 

OBS 

00209 

05.  a* 

3*. 560 

27.25 

1*77.3 

OSS 

00217 

05.7* 

3*. 560 

27.26 

1*77.0 

OBS 

0022* 

05.93 

3*. 590 

27.26 

1*77.9 

OBS 

0022B 

05.73 

3*. 570 

27.27 

1477.2 

OBS 

00236 

05. *5 

3*. 570 

27.30 

1476.2 

STO 

00250 

05.55 

3*. 57 

27.29 

00.319 

1*76.8 

OBS 

0025. 

05.56 

34.573 

27.29 

1476.9 

OBS 

00277 

05.69 

3*. 74* 

27.41 

1478.1 

OBS 

002B9 

06.3  5 

3*. 8*5 

27.41 

1*81.0 

DBS 

00297 

06.73 

3*. 910 

27.41 

1*82.7 

STO 

003  00 

0«.6a 

34.91 

27.41 

00.358 

1482.6 

OBS 

0030* 

06.62 

34.913 

27.42 

1482.4 

OBS 

00316 

06.  *9 

34.920 

27.45 

1*82.1 

OBS 

00323 

06. *7 

34.910 

27.44 

1*82.2 

OBS 

00350 

05.61 

34.852 

27.51 

1479.1 

OBS 

0035* 

03.62 

34.853 

27.51 

1*79.2 

OBS 

00376 

06.37 

34.980 

27.51 

1482.7 

STO 

00*00 

06.02 

35.01 

27.58 

00.*2i 

1481.8 

OBS 

00*03 

05.97 

35.010 

27.59 

1*31.6 

OBS 

00*07 

05.99 

35.003 

27.58 

1481.7 

OBS 

00*11 

05.57 

34.92  0 

27.56 

1480.0 

OBS 

00*53 

05.*6 

3*. 910 

27.57 

1460.2 

STO 

00500 

03. *2 

3*.  98 

<7.63 

00.*79 

1480.9 

OdS 

03552 

05.36 

3*.  980 

27.64 

1*91.6 

OBS 

00'93 

o*.a* 

34.930 

27.66 

1*80.1 

STO 

006  00 

0*.76 

3*. 93 

27.67 

00.531 

1*79.9 

j3S 

03c01 

0,.77 

34.933 

27.67 

1*79.9 

36S 

00605 

0*.75 

34.925 

27.67 

1*79.9 

oes 

006*7 

0*.93 

34.94C 

27.6* 

1*6. .3 

$T0 

00700 

0*.87 

34.98 

27.69 

00.580 

1*82.0 

OBS 

00750 

0*.82 

3*. 980 

27.70 

1*82.6 

OBS 

00799 

0*.31 

3*. 950 

27.71 

1*82.1 

$10 

00  a  00 

0*.51 

34.95 

27.71 

00.629 

1*82.1 

$ro 

00900 

0*.23 

34.94 

27.73 

00.676 

1*82.6 

DBS 

00951 

0*.21 

34.930 

27.73 

1*83.* 

OBS 

0097* 

0*.23 

34.9*0 

27.74 

1*83.9 

STO 

01000 

0*.l8 

34.94 

27.7* 

00.722 

1*8*. 1 

CBS 

01001 

0*.18 

34.9*0 

27.7* 

1*84.1 

STO 

01100 

0*.10 

3*. 95 

27.76 

00.768 

1*85.* 

OBS 

01100 

0*.10 

34.955 

27.76 

1*65.4 

OBS 

01199 

03.77 

3*. 929 

27.78 

1*85.7 

STO 

01200 

03.  7« 

3*. 93 

27.77 

00.813 

1485.7 

OBS 

01203 

03.79 

3*. 926 

27.77 

1*85.8 

OtS 

01206 

03.7a 

3*. 910 

27.76 

1*85.8 

1 

INST    STO   RECOKOER  TEN   Sb    1306 
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OR  10    Oil    *5 8  1    SUJARE    *7 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC   STATION   DAT* 


«fI3      jj      •jSJ 

»e«» 

l«73 

BOTOF    0^709 

lis   TEHC        13.6 

DID   HUT    PER          NlNO-OlR  27 

COnSEC             02  7<> 

MONTH      07 

SHIP  ev 

HET    BULB          13.6 

00 

0       X            altO-SPD  14 

KT          «4   12.<>* 

OIT 

OS 

OlTt   US£       1 

BlkOHETR    1027.1 

SE« 

UINO-FOR 

ion;     0«7  ♦J.3« 

HOJ> 

02.7 

AREi             35 

CLOJO 

T/A 

CL/TR 

HEATHEIt      <4 

CiSTNUK/riNc 

LVlTTf 

OC»IH 

T£«P 

StL 

SI5K»-T 

0»NOPTM 

SNO   VEL      0«TC            n' 

STO 

OJDDD 

12.40 

33.04 

25.01 

00.000 

1496.4 

02.7 

on 

00303 

12. -.O 

33.040 

25.01 

1496.4 

an 

00007 

13.31 

33.550 

25.23 

1500.2 

STO 

00010 

13.23 

33.58 

25.26 

00.028 

1500.0 

Das 

OJOlt 

13.35 

33.590 

25.31 

1499.5 

OdS 

00315 

12.08 

33.480 

25.41 

1496.1 

05$ 

00019 

10.26 

33.540 

25.79 

1469.8 

STO 

00020 

09. 7d 

33.63 

25.94 

00.052 

146ir.2 

ObS 

0u022 

0».B7 

JJ.790 

26.21 

1465.0 

J^S 

00026 

00.62 

JJ.830 

26.211 

1484.2 

STO 

00030 

08.06 

35.84 

.t.37 

00.071 

1482.1 

oas 

00030 

oa.o* 

53.650 

26.39 

1482.1 

DBS 

00034 

06.43 

34.060 

26.51 

1483.6 

OBS 

000<.l 

08.23 

34.130 

26.55 

1463.3 

OSS 

0004S 

07.69 

34.210 

26.72 

14B1.5 

OBS 

oaD<>t 

07.77 

34.460 

26.93 

1462.1 

STO 

oooso 

07.77 

34.46 

26.91 

00.099 

1482.2 

OBS 

000S3 

07.76 

34.470 

26.91 

1482.2 

OBS 

OOObB 

07. IB 

34.460 

26.99 

1480.2 

OBS 

00072 

07.15 

34.480 

27.01 

1480.1 

STO 

0007S 

07.47 

34.53 

27.33 

00.127 

1461.5 

OBS 

0007e 

07.50 

34.530 

27.00 

1461.6 

OBS 

00079 

07.14 

34.470 

27.00 

1480.2 

OBS 

0009S 

06.93 

34.4S0 

27.04 

1479.7 

OBS 

00099 

07.43 

34.560 

27.03 

1461.6 

STO 

00100 

07.43 

34.56 

27.03 

00.154 

1461. d 

OBS 

00102 

07.48 

34.570 

27.03 

1462.0 

OBS 

00110 

07.91 

34.710 

27.08 

1464.3 

OBS 

OOllB 

07.76 

34.710 

27.10 

1483.6 

STO 

0012! 

07.46 

34.68 

27.12 

00.179 

1462.5 

OBS 

0012S 

07.46 

34.680 

27.12 

1462.5 

OBS 

00133 

07.69 

34.717 

27.12 

14B3.5 

OBS 

001 M 

07.63 

34.733 

27.14 

1485.5 

OBS 

0014B 

06. B7 

34.582 

27.13 

14B0.4 

STO 

00150 

06.87 

34.59 

27.13 

00.204 

1460.5 

OoS 

00152 

06. Bd 

34.587 

27.13 

1480.5 

OBS 

00156 

06.70 

34.580 

27.15 

1479.9 

OBS 

00163 

06.83 

34.643 

27.18 

1460.6 

OBS 

00171 

06.46 

34.578 

27.16 

1479.2 

OBS 

00175 

0O.41 

34.577 

27.19 

1479.3 

STO 

00200 

06.14 

34.58 

27.22 

00.250 

1478.4 

OBS 

03201 

06.13 

34.560 

27.23 

1478.4 

OBS 

00228 

06.21 

34.714 

27.32 

1479.5 

OBS 

00243 

06.02 

34.720 

27.35 

1476.8 

STO 

00250 

06.22 

34.75 

27.35 

00.291 

1475.7 

OBS 

00251 

06.24 

34.753 

27.35 

1479.8 

OdS 

002  77 

05.56 

34.738 

27.40 

1477.5 

STO 

00300 

05.04 

34.68 

27.44 

00.326 

1475.7 

OSS 

30330 

05.03 

34.680 

27.44 

1475.7 

OBS 

0J30S 

04.93 

34.653 

27.43 

1475.3 

3BS 

00  3i2 

05.07 

34.783 

27.51 

1476.1 

;es 

00316 

33.45 

34.627 

27.51 

1477.6 

oas 

i3319 

35.6  1 

34.643 

27.50 

1476.6 

ObS 

OOiiO 

35.68 

34.932 

27.56 

1479.5 

STD 

00400 

35.77 

54.97 

:7.58 

00.391 

1463.7 

;c5 

Oi'.-'i 

03.86 

i',.'iiO 

27. 5d 

14U1.9 

OSS 

00*98 

05.42 

34.963 

27.61 

14E0.9 

STO 

00500 

35.41 

34.96 

27.61 

00.447 

1480.9 

OBS 

00533 

35.22 

34.93  5 

27.62 

1460.6 

OSS 

00552 

04.90 

34.937 

27.66 

1479.6 

OBS 

00593 

04.91 

34.940 

27.66 

1460.4 

STD 

006  03 

04.  B4 

34.96 

27.69 

00.499 

1460.2 

OBS 

03601 

04.  B2 

34.570 

27.69 

1460.2 

OBS 

00651 

04.69 

34.930 

27.68 

1460.4 

STD 

00700 

04.39 

34.91 

27.69 

00.547 

1479.9 

OBS 

33733 

04.39 

34.(10 

27.69 

1479.9 

OBS 

03750 

04.43 

34.930 

27.71 

1460.9 

STO 

00600 

04.23 

34.91 

27.72 

00.595 

1460.9 

OBS 

00e33 

04.22 

34.913 

27.72 

1460.9 

OBS 

03S52 

04.23 

34.930 

27.73 

1461.6 

STO 

009  00 

34.24 

34.94 

27.73 

30.642 

1482.7 

STO 

01000 

04.26 

34.94 

27.73 

03.689 

1464.4 

OBS 

01001 

04.26 

34.940 

27.73 

1484.4 

STO 

01100 

04.11 

34.94 

27.74 

33.736 

1485.5 

OBS 

01103 

34.11 

34.935 

27.74 

1485.5 

STD 

012  00 

03.99 

34.93 

27.76 

00.7B3 

1486.6 

DBS 

01203 

03.99 

34.932 

27.75 

1486.7 

OBS 

01236 

04.03 

34.930 

27.75 

1486.9 

INST   STO  RECORDER  TEN   SO   1306 

TRACE    OIR  0  i   SOJARE      2 

CURAT  ION  2   SOJARE    46 

ORU   Oil   459  1   SSlIARE    47 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Jun<^14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T     I    0    N 


mm    a     om        tek 

1*73 

60IDP    03i: 

C9           tin 

ItllJ>         10.* 

DID   HOT   pen         MIND-Om  27 

cONiec         a;7s       mgnth    o7 

Ship  EV 

NET 

BULB         10.2 

00 

0        »             «INO-SP0    1* 

l*T          *■•   :2.2N          Otr 

35 

0116  USE 

1            BJBOIIETR    1326.7 

SEt 

UNO-FOd 

LONi      M7  39.9a          HOJ/> 

0«.B 

«RE« 

05            CLOOO    1/4 

Ct/T« 

L                            KEATHtR       XO 

IkilHIIK/ttlH       LKITTP 

OEHH 

IlKP 

UL 

SISMA-T 

OVNOPIH 

SNO    VEL       OXrG              PO' 

STO 

00000 

06.16 

32. *2 

25.25 

00.000 

1*60.3 

a<i.a     on 

0000a 

06.16 

32.*23 

25.25 

1*83.3 

on 

00307 

05.26 

32.*63 

25.66 

1*66.9 

sto 

00010 

0...2* 

32. *5 

25.76 

33.025 

1*6* .6 

OSS 

DOOl; 

03.7* 

32.*50 

25.61 

1*62.5 

DBS 

00015 

02.76 

32.520 

25.95 

1*56.5 

OSS 

OOOK 

02.35 

32.620 

26.06 

1*56.9 

STO 

00020 

02.23 

32.62 

26.08 

03.0*6 

1*56.2 

ots 

00022 

01.73 

32.620 

26.11 

1*5*. 2 

OBS 

00326 

00.96 

32.800 

26.33 

1*51.3 

STO 

00330 

00.99 

32.62 

26.32 

00.06* 

1*51.3 

OBS 

0033  0 

03.99 

32.630 

26.33 

1*51.3 

OBS 

0033B 

-    1.21 

35.0*0 

26.59 

1**1.6 

OBS 

000«1 

-    l.*6 

33.150 

26.69 

1**0.6 

SIO 

00350 

-    1.38 

33.16 

26.72 

03.09  5 

1**1.2 

OBS 

00053 

-    1.35 

33.200 

26.73 

1**1.* 

SID 

00375 

-   1.19 

33.33 

26.63 

00.12? 

1**2.7 

OBS 

0037e 

-    1.18 

J3.3*0 

26.6* 

1**2.8 

STC 

00100 

-    1.02 

33.** 

26.91 

00.156 

l***.l 

OBS 

03102 

-    0.98 

33.*70 

26.93 

1***.3 

DBS 

00110 

-    0.65 

33.570 

27.01 

1**5.2 

OBS 

0011* 

-    0.37 

33.6d0 

27.06 

1**7.6 

OBS 

03118 

-   0.3* 

33.690 

27.09 

1**7.9 

ST^ 

00125 

02.19 

33.93 

27.12 

00.162 

1*59.7 

DBS 

00125 

02.29 

33.9*0 

27.12 

1*63.1 

OBS 

00129 

02.53 

33.980 

27.13 

1*61.3 

OBS 

00133 

03.56 

3*. 230 

27.2* 

l*U.l 

OBS 

00137 

03.67 

3*. 253 

27.23 

1*67.6 

OBS 

001*3 

0*.66 

3*. 370 

27.2* 

1*71.1 

DBS 

001*B 

OS. 37 

3*.*63 

27.23 

1*7*. 2 

STO 

00150 

0*.65 

3*. 36 

27.23 

00.205 

1*71.2 

OBS 

00156 

03.06 

3*.150 

27.22 

1*6*.* 

OBS 

00159 

03.03 

3*. 1*0 

27.22 

1*6*. 2 

DBS 

00167 

02.38 

3*. 1*0 

27.27 

1*61.5 

DBS 

00171 

01.52 

3*.  033 

27.25 

1457. 6 

OBS 

00179 

0*.6l 

3*.*80 

27.33 

1*71.7 

OBS 

001  B6 

05.02 

3*. 56  3 

27.35 

1*73.6 

DBS 

03193 

35.61 

3*. 650 

27.35 

1*76.2 

STC 

002  CO 

0*.67 

3*. 55 

27.36 

00.2*6 

1*73.2 

OBS 

03201 

a*.76 

3*. 5*0 

27.36 

1*72.8 

DBS 

0022B 

05.** 

3*. 720 

27. *2 

1*76.2 

SIO 

00250 

05.  *3 

3*.82 

27.50 

03.280 

1*76.6 

OBS 

00251 

05. *2 

3*. 820 

27.50 

1*76.6 

OBS 

00261 

05.32 

3*. 820 

27.55 

1*75.5 

STO 

00330 

35.36 

3*.  66 

27.56 

03.310 

1*76.1 

OBS 

03330 

05.06 

3*. 660 

27.56 

l*7t.l 

OiiS 

0332  3 

0*.65 

3*.e50 

27.63 

1*75.5 

DBS 

30350 

3—65 

3*. 853 

27.62 

1*75.1 

OBS 

00361 

a*.73 

3*.  860 

27.62 

1*75.7 

OSS 

00373 

03.5. 

3*. 800 

27.66 

1*72.5 

OBS 

003B0 

0*.26 

3*. 850 

27.66 

1*7*. 0 

OBS 

0036* 

0*.31 

2*. 6*3 

27.65 

1*7*. 3 

OBS 

03392 

0*.09 

3*. 820 

27.66 

1*73.5 

STO 

03*00 

0*.13 

3*. 62 

27.65 

00.362 

1*73.6 

OBS 

00*33 

0*.13 

3*. 620 

27.65 

1*73.7 

OBS 

00*11 

0*.73 

3*. 920 

27.66 

1*76.6 

OBS 

00*53 

0*.63 

3*. 923 

27.66 

1*77.5 

STO 

035  33 

3*.  70 

3*. 92 

27.67 

00.611 

1*77.9 

DBS 

00502 

0*.70 

3*. 920 

27.67 

1*76.0 

OSS 

00552 

3..C5 

3*. 930 

27.66 

1*76.6 

STO 

CCL03 

0*.53 

3*. 93 

27.69 

00.*59 

1*76.9 

OSS 

006  01 

0».53 

3*. 930 

27.69 

1*78.9 

OBS 

00651 

04.37 

3*. 910 

27.70 

1*79.0 

STO 

00700 

0*.01 

3*. 92 

27.7* 

00.50* 

1*76.* 

DBS 

007  00 

3*.  31 

3*. 923 

27.7* 

1*76.* 

OSS 

00750 

0*.03 

3*. 920 

27.7* 

1*79.1 

STO 

00600 

33.92 

3*.  93 

27.76 

00.5*7 

1*79.7 

DBS 

00603 

33.92 

3*. 933 

27.76 

1*79.7 

OBS 

00652 

03.6* 

3*. 920 

27.76 

1*80.2 

SID 

00900 

03.62 

3*.  92 

27.76 

03.593 

1*60.9 

OBS 

0O902 

03.62 

3*. 920 

27.76 

1*60.9 

OSS 

00951 

03.96 

3*. 920 

27.75 

1*02.3 

STO 

01303 

03.93 

3*. 93 

27.76 

03.633 

1*83.0 

OBS 

01031 

03.93 

3*. 930 

27.76 

1*63.0 

SIO 

Oil  33 

03.93 

3*. 93 

27.76 

00.676 

1*6*. 7 

OSS 

01100 

33.93 

3*. 930 

27.76 

1*6*. 7 

STO 

0120O 

33.8  7 

3*.  92 

27.76 

00.72  3 

1*66.1 

OBS 

31203 

03.67 

3*. 920 

27.76 

1*66.2 

INST    SIO  REOOKOEK 
TRACE    OIR  0 

OURATION 
DRIO    Oil   *60 


TEN   SO   1336 
5   SOJtRE       2 

2    SOJARE    *6 
1    SeOARE    67 


PO*     TOT   P        N02        1103        SI03        PH 


••••••••••••••• 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC         STATION        D*T« 


atFK       ii      (JSS 
CONSiC  Hit 

LAT  «t   IS.tN 

IONS     i>«r  )!.«• 


>Et) 

i473 

lOTJP    03*16           Aia 

TEMP        11.6 

01>    HOT    PER           alNO-DIR   23 

INST    STO  UCOROEH 

TEN  SO   1306 

MOUTH      07 

SHIP  ly 

MET 

tULB          11.6 

23 

0        2              KINO-SPO   16 

TAACE    01*                   0 

5   SOOAtE      2 

OAT 

OS 

DATA    USE 

1           BARMETIi    1026.1 

SEA 

MlNO-FOIt 

OUKATION 

2   SOJAIE   46 

HOU> 

0O.7 

AMA 

35           ClOUO    T/A 

Cl/TI 

HEATHER      XI 

Ollt.Oll  *tl 

1  sauttE  <>i 

LVlT»^ 

oefTrt 

TEMP 

SAI. 

SUNA-T 

OrND^TH 

SNO  VEL     oive          fO* 

TOT   f        N02        N03 

SI03        rH 

STO 

OOOCO 

09.67 

32.74 

25.30 

30.000 

1466.3 

ots 

00303 

09.67 

32.790 

25.30 

1466.4 

DBS 

00007 

09.65 

32.790 

25.31 

1466.4 

iTO 

00010 

09.13 

32.71 

25.33 

00.027 

1*64.4 

Ots 

ooou 

OB. 79 

32.675 

25.35 

1463.1 

06! 

00015 

07.75 

32.6*6 

25.49 

1479.1 

Obi 

0001« 

05.11 

32.659 

25.13 

1466.7 

$Tu 

0002  0 

0*.91 

32.71 

25.69 

00.051 

1467.9 

Ots 

00022 

0<>,*6 

32.823 

26.03 

1466.3 

ots 

00026 

0*.23 

32.911 

26.13 

1465.3 

STO 

00030 

03.6a 

32.65 

26.14 

00.071 

1465.1 

Ots 

00030 

03.56 

32.6*6 

26.14 

1462.6 

Ots 

0003<. 

02.32 

32.9*6 

26.33 

1457.4 

ots 

0003t 

01.60 

33.065 

26.47 

1454.5 

ots 

OOO^S 

01.33 

33.*70 

26.82 

1453.9 

STO 

009S0 

00.68 

33. *6 

26.66 

00.102 

1452.0 

Ots 

00053 

00.56 

33.*90 

26.18 

1*50.6 

ots 

00057 

00.22 

33.*92 

26.90 

1449.1 

Ots 

00060 

00.10 

33.557 

26.96 

1**8.6 

STO 

00075 

00.36 

33.79 

27.13 

00.126 

1*50.6 

Ots 

00076 

00. '•O 

33.603 

27.14 

1*50.7 

STO 

00100 

00.59 

33.67 

27.18 

00.151 

1*52.1 

Ots 

00102 

00. ts 

33.890 

27.20 

1*52.* 

STO 

00125 

01.35 

5*.  17 

27.38 

00.171 

1*56.3 

Ots 

00125 

01.36 

3*. 160 

27.36 

1456.5 

Ots 

001«6 

02.71 

3*.*65 

27.51 

1463.1 

STO 

00150 

02.76 

3*.46 

27.51 

00.116 

1*63.* 

Ots 

00152 

02.6* 

34.*98 

27.52 

1*63.7 

Ots 

00175 

03.06 

36.500 

27  JO 

1*65.1 

STO 

00200 

03.37 

>*.61 

27.56 

00.216 

1*66.9 

Ots 

00201 

03.39 

3*. 617 

27.56 

1*67.1 

ots 

a022> 

03.70 

34.726 

27.62 

1*69.0 

STO 

00250 

03. i2 

34.72 

27.60 

00.243 

1*69.6 

Ots 

00251 

03.62 

34.720 

27.60 

1*69.9 

Ots 

00277 

03.62 

34.720 

27.60 

1470.3 

DBS 

002t3 

03.60 

34.810 

27.68 

147J.6 

3BS 

O02t7 

3*.  03 

34.837 

27.68 

1*71.7 

STO 

00300 

0*.35 

34.8* 

27.67 

00.267 

1*71.6 

C9S 

003U0 

0*.05 

34.8*0 

27.66 

1*71.6 

oes 

0030t 

0*.01 

34.860 

27.70 

1*71.7 

C8S 

00306 

0*.*1 

34.910 

27.69 

1*73.5 

OSS 

00316 

0*.13 

34.655 

27.66 

1472.4 

ots 

00350 

03.78 

34.132 

27.70 

1*71.5 

ots 

00365 

03.65 

34.t45 

27.70 

1*72.9 

ots 

O0J73 

o*.o* 

34.150 

27.68 

1*73.0 

STO 

00^00 

03.91 

34.65 

27.70 

00.312 

1*72.9 

ots 

00«03 

03.90 

34.t47 

27.70 

1*72.9 

ots 

00*53 

03.99 

34.667 

27.70 

1*7*. 1 

STO 

00500 

0*.05 

34.91 

27.73 

00.356 

1*75.2 

ots 

00502 

06.05 

34.910 

27.73 

1475.2 

ots 

00552 

o*.o* 

34.922 

27.74 

1*76.0 

STO 

00600 

0*.li 

34.91 

27.73 

30.399 

1*77.1 

Ots 

00601 

0*.ll 

34.913 

27.73 

1*77.1 

ots 

00651 

0*.10 

34.927 

27.74 

1*77.9 

STO 

00700 

0*.03 

34.92 

27.7* 

00.443 

1*76.* 

ots 

00700 

0*.03 

34.920 

27.74 

1476. 4 

Ots 

00750 

03.96 

34.910 

27.74 

1479.0 

STO 

ootoo 

03.66 

3*. 91 

27.75 

00.486 

1479.5 

Ots 

30603 

03.86 

34.913 

27.75 

147!. 5 

oas 

00152 

03.6* 

3*. 912 

27.75 

1*80.2 

STO 

00900 

03.83 

3*. 91 

27.75 

00.529 

1*80.9 

ots 

00«02 

03.63 

34.910 

2  7.75 

i*to.« 

ots 

00951 

03.60 

34.920 

27.76 

1*11.7 

STO 

01000 

33.63 

34.91 

27.76 

00.573 

1*62.5 

ots 

01001 

33.60 

34.910 

27.76 

1*82.5 

STO 

01100 

03.62 

34.93 

27.77 

00.617 

1*6*. 2 

ots 

01100 

03.62 

34.930 

27.77 

1*6*. 2 

STO 

01200 

03.77 

34.93 

27.76 

00.661 

1*65.7 

ots 

01203 

03.77 

34.932 

27.76 

•«6666 

■  •••6*«a 

1*65.7 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


ST/tTION        OtTt 


RfFK      Jl      i3S3           «£•< 

1S73 

SOTDP    03! 

33           tIK 

TEXP        li, 

.0          OU 

HOT    PER           KIUD-OIR   25 

COIiik              Oi77           IIONT 

H      07 

Snlf  EV 

KEI 

6ui.e      11. 

.9            00 

0         <               NIHO-SPO    10 

ItT          «*  ««     N          D*T 

OS 

D«T1   USE 

1           BtKOnETR   1026. 

.7          SEA 

HIND-FOR 

LOK:      04T  «2.«>          HOJK 

Oo.i 

iKEA 

05           ClOUO   T/> 

CL/TR                            HEATHEa       (4 

osrNut/riNE    LviTtp 

OE»TM 

Tt>lf 

SAL 

SUKA-T 

oyNorTx 

SNO    VEL       OXrC              PO' 

STD 

J090J 

iO.57 

32.66 

25.21 

00.000 

1469.7 

0«.«       OSS 

0JJ03 

10.57 

32.664 

25.21 

1469.6 

ots 

03007 

09.94 

32.745 

25.22 

1467.4 

tro 

00010 

06.23 

32.75 

25.50 

00.026 

1461.1 

DBS 

00011 

07.33 

32.756 

25.63 

1477.6 

oes 

0331S 

05.2  3 

32.976 

26.07 

1469.5 

sit 

00020 

0*.«7 

32.99 

26.16 

00.046 

1466.5 

OSS 

00022 

0«.03 

33.042 

26. 2S 

1464.7 

06S 

00026 

03.43 

33.159 

26.40 

1462.4 

STC 

OOOiJ 

03.10 

33.32 

26.56 

00.065 

1461.3 

oes 

00030 

03.06 

33.339 

26.56 

1461.1 

06  S 

00036 

02.56 

33.433 

26.69 

1459.3 

oes 

000<i 

01.59 

33.694 

26.96 

1455.3 

»T0 

oooso 

01.30 

33.64 

27.11 

OC.  0S9 

1454.4 

09  S 

OO0S3 

01.22 

33.661 

27.15 

1454.1 

oes 

09068 

01.14 

33.975 

27.23 

1454.2 

STO 

0007S 

01.17 

34.02 

27.27 

00.111 

1454.5 

DBS 

00076 

01.16 

34.02  7 

27.27 

1454.5 

STO 

00100 

01.44 

34.21 

27.40 

00.130 

1456.4 

06  S 

001J2 

01.50 

34.233 

27.42 

1456.7 

STD 

OOU! 

02.20 

34.40 

27.50 

00.146 

1460.4 

on 

0012$ 

02.21 

34.406 

27.50 

1460.4 

06S 

OOIV. 

02.37 

34.506 

27.57 

1461.6 

JBS 

001«d 

02.45 

34.514 

27.57 

1462.0 

SIO 

00  ISO 

02.44 

34.51 

27.56 

00.161 

1462.0 

06$ 

001S2 

02.4.1 

34.505 

27.56 

1462.0 

06$ 

00171 

02.55 

34.570 

27.60 

1462.9 

OSS 

0017S 

02.76 

34.635 

2  7.64 

1464.0 

OSS 

00176 

03.21 

34.707 

27.65 

1466.1 

STC 

002  00 

03.23 

34.70 

27.65 

00.166 

1466.5 

OSS 

00201 

03.24 

34.703 

27.65 

1466.6 

06S 

00226 

03.70 

34.62  0 

27.70 

1469.1 

06$ 

00236 

03.73 

34.630 

27.70 

1469.4 

OSS 

00239 

04.00 

34.640 

27.66 

1470.6 

STO 

002S0 

03.97 

34.65 

27.69 

00.206 

1470.7 

06$ 

00251 

03.97 

34.655 

27.70 

1470.7 

OSS 

002  77 

04.04 

34.656 

27.69 

1471.4 

STO 

003  00 

04.04 

34. S5 

27.66 

00.230 

1471.8 

06$ 

00300 

04.04 

34.650 

27.66 

1471.6 

06$ 

003S0 

04.15 

34.92  5 

27.73 

1473.2 

STO 

00400 

04.21 

34.91 

27.71 

00.274 

1474.2 

OSS 

00«03 

04.21 

34.910 

27.71 

1474.3 

06$ 

00tS3 

04.05 

34.922 

27.74 

1474.4 

510 

oosoo 

03.97 

34.92 

27.75 

00.316 

1474.9 

06  S 

OOS02 

03.97 

34.925 

27. 7S 

1474.9 

oas 

0JSS2 

04.02 

34.910 

27.73 

1475.9 

STO 

oocoo 

04.06 

34.92 

27.74 

00.356 

1476.9 

OeS 

00601 

04.06 

34.917 

27.74 

1  4  76  .  9 

06$ 

00c  51 

03.96 

34.910 

27.74 

)477.3 

STO 

0J7J0 

03.65 

>4.93 

27.77 

00.399 

•477.7 

05S 

00700 

03.65 

34.930 

27.77 

1477.7 

OSS 

01750 

03.44 

34.917 

27.75 

1476.9 

STO 

00600 

03.95 

34.93 

27.76 

00.441 

1479.6 

OBS 

00S03 

03.95 

14.930 

27.76 

1479.8 

OSS 

0065< 

03.64 

34. 920 

27.76 

1460.2 

STO 

00900 

03.63 

34.93 

27.77 

00.463 

1460.9 

OSS 

00902 

03.63 

34.930 

27.77 

1461.0 

OSS 

00951 

03.60 

34.922 

27.77 

1481.7 

STO 

01000 

03.77 

34.91 

27.76 

00.52  6 

1462.3 

06$ 

01001 

03.77 

34.914 

27.76 

1462.4 

SIO 

01100 

03.76 

34.93 

27.77 

00.570 

1464.0 

OBS 

01100 

03.76 

34.926 

27.77 

1464.0 

STO 

01200 

03.76 

34.92 

27.77 

00.614 

1465.7 

06S 

01203 

03.76 

34.916 

27.77 

1485.6 

OBS 

01210 

03.77 

34.925 

27.77 

1465.9 

INST    STD  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIS    Oil  462 


TEN  SO  1306 
5  SbUARE  2 
2  SSUARE  46 
1    SOOARE    47 


Pa4      TOT   P  -    N02        N03        Sia3        PH 


••••••••••*••«* 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    iTtTlOM    DtT> 


CQNSEC  J27i 

LONJ       J*I    iJ.M 


ClSTNUH/TIif       tVlTtP 


Idt) 

14Ij 

SOTDP    03171           »1R 

TEHP         11.8 

DIR    H&T    PER           <INO-OIR   24 

INST    STD  RECORDER 

TEN   SO    1306 

NUSTn     07 

SHIP  ev 

MET 

BULB         11. S 

00 

0         X               MIHO-SPO    12 

TRACE    OIR                     0 

5   SOJARE      2 

Oil 

05 

0«T«    USE 

1           BtROMETR    1027.2 

SEA 

alNO-FOR 

DURATION 

2   SOUARE    46 

MOM 

10. < 

AUt               05            CLOUD    I/A 

CL/TR 

HEATHER      «4 

ORU    Oil    463 

1   tSUARE   47 

.VlTtP 

cePIn 

TtHP 

ill. 

Si;HA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL       0<rS              P04 

TOT   P  1   N02        N03 

SIOS       PH 

STO 

JOODO 

09.53 

32.74 

25.33 

00.000 

1485. S 

OBS 

00003 

09.53 

32.788 

25.33 

1485.9 

OSS 

00007 

08.62 

32. 656 

29.36 

1482.4 

ITO 

00010 

07. *4 

32.71 

25. 5S 

00.025 

1477.9 

oes 

00011 

06.77 

12.753 

25.70 

1475.4 

an 

00015 

05.06 

32.897 

26.03 

1466.7 

Hi 

000^0 

04.60 

33.02 

26.17 

00 . 04  7 

1467.0 

on 

OlOii 

0<..i6 

33.070 

26.25 

1465;7 

on 

0002e 

03.71 

33.110 

26.34 

1463.5 

STD 

00030 

U2.5  5 

33.14 

26.47 

00.064 

1456.6 

06$ 

00030 

02.41 

33.163 

26.49 

1456.0 

on 

0003O 

01.64 

33. ..06 

26.75 

1455.1 

0d% 

00038 

01.26 

33.44C 

2o.«0 

145i.5 

OSS 

000-; 

01.10 

33.526 

26.86 

1452.9 

JSS 

OUOSS 

00.61 

33.544 

26.92 

1450.8 

on 

000*4 

00.36 

33.624 

27.00 

1444.9 

STD 

00050 

00. 3t 

33.63 

27.00 

00.090 

144V. 9 

Oes 

00053 

00.40 

33.656 

27.02 

1450.1 

CiS 

00057 

00.44 

33.744 

27.09 

1450.7 

Jo' 

00060 

00.  79 

33.807 

:7.12 

1452  .2 

SID 

00075 

00. Si 

33.41 

27.21 

00.114 

1452.8 

DBS 

00076 

00.84 

33.423 

27.21 

1452.9 

STD 

00100 

00.98 

34.11 

27.35 

00.135 

1454.1 

DBS 

00102 

01.11 

34.145 

27.37 

1454.8 

on 

00110 

01.60 

34.^50 

17.42 

1457.3 

SID 

00125 

02.06 

34.37 

27.48 

00.151 

1454.7 

QBS 

00125 

02.09 

34.315 

27.49 

1459.9 

OBS 

0012% 

i2.i<i 

34.403 

27.49 

1460.8 

06S 

00133 

0..7i 

34.480 

27.52 

1462.4 

OBS 

001«<i 

02.71 

34.472 

27.51 

1463.0 

SIO 

00150 

02.87 

34.52 

27.54 

00.166 

1463.8 

DBS 

00152 

02.90 

34.537 

27.55 

1464.1 

DBS 

0015« 

02.87 

34.547 

27.56 

1464.1 

OSS 

00163 

03.12 

34.570 

27.55 

1465.2 

OBS 

00171 

02.97 

34.547 

27.55 

1464.7 

OBS 

00175 

03.00 

34.565 

27.56 

1464.9 

OBS 

00178 

03.44 

34.680 

27.61 

1467.0 

OSS 

001S6 

03.58 

34.700 

27.61 

1467.7 

OSS 

001«6 

04.40 

34.833 

27.63 

1471.6 

STD 

002  00 

04.42 

34.84 

27.63 

00.192 

1471.7 

OBS 

00201 

04.43 

34.843 

27.64 

1471.8 

OSS 

0022S 

04.62 

34.877 

27.64 

1473.0 

STD 

002  50 

04.60 

34.84 

27.65 

00.216 

1473.3 

OSS 

00255 

04.  S9 

34.843 

27.66 

1473.4 

OBS 

0C277 

04.74 

34.922 

27.66 

1474.4 

OBS 

00289 

04.71 

34.410 

27.66 

1474.5 

OBS 

00253 

04.47 

34.870 

27.65 

1473.5 

STD 

00300 

04. 5i 

34.92 

27.69 

00.239 

1473. B 

OBS 

00300 

04.51 

34.930 

27.70 

1473.6 

OBS 

00350 

04.71 

34.935 

27.68 

1475.5 

STO 

00«00 

>4.60 

34.93 

27.69 

00.285 

1475.6 

OBS 

00403 

04.59 

34.927 

27.69 

1476.9 

OBS 

00«53 

04.71 

34.950 

27.69 

1477.2 

STO 

00500 

04.45 

34.92 

27.69 

00.331 

1476.9 

OBS 

00502 

04.44 

34.917 

27.69 

1476.9 

OBS 

00552 

04.53 

34.940 

27.70 

1476.1 

STO 

00600 

04.25 

34.93 

27.72 

00.376 

1477.7 

OBS 

006  01 

04.24 

34.927 

27.72 

1477.7 

OBS 

00651 

04.17 

34.437 

27.74 

1478.2 

STO 

00700 

04.09 

34.93 

27.7* 

00.42  0 

1478.7 

OBS 

00700 

04.09 

i4.927 

27.74 

1478.7 

OBS 

00750 

04.11 

34.916 

27.73 

1479.6 

ITO 

00800 

04.06 

34.91 

27.73 

a«.*«5 

1480. 2 

OBS 

00603 

04.06 

34.910 

27.73 

1460.3 

OBS 

00852 

04.01 

34.912 

27.74 

14B0.S 

SIO 

00900 

03.46 

34.43 

27.75 

00.509 

14B1.5 

OBS 

00902 

03.46 

34.426 

27.75 

1481.5 

DBS 

00951 

03.85 

34.925 

27.76 

1461.9 

STO 

01000 

03.78 

34.91 

27.76 

00.553 

1 4B2 . 4 

OSS 

01001 

03.18 

34.914 

27.76 

1482.4 

STO 

01100 

03.76 

34.92 

27.77 

00.597 

1464.0 

OBS 

01100 

03.76 

34.924 

27.77 

1484.0 

STO 

012  00 

03.74 

34.93 

27.7* 

00.640 

1465.6 

OBS 

01203 

03.74 

34.927 

27.78 

1465.6 

OoS 

0121<> 

03.73 

34.927 

27.78 

1465.6 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


NOOC        STATION        Dtt« 


XEFIC      31      <3Si 
CONSEC  an 

KT  M   *7.7N 

LOlo;      0*t  12. •< 


tctt 

1«7S 

•OIOP    02  77«          AIR 

TEMP         12.1 

DIR    HOT    PER          MlNO-OIR   24 

mS7    STO  RECORDER 

TEN   SO   1306 

h&nTh     07 

SHIP  EV 

•  ET 

euLB         12.1 

23 

1        2              U1N0-3P0   16 

TRACE    DIR                     0 

5    SyUARE      2 

OAT 

05 

DATA   USE 

1           SAKOHETR    1027.7 

SEA 

KlNO-fOR 

OU RATION 

2    SOJARE    48 

HOUA 

13.1 

AKEA 

05           UOUO    T/A 

Ct/TR                          KEATHER      «4 

ORIC    Oil    464 

1    SOJARE    48 

IVLHf 

DtPTH 

TEMP 

SAL 

SISMA-T 

DTHOPTM 

SNO  vEL     oxre          Pa4 

TOT   P  L    N02        N03 

S103        PH 

STO 

ooooo 

0B.B7 

32.78 

25.43 

00.000 

1483.4 

I 

oes 

00003 

OB. 87 

32.784 

25,43 

1483.4 

OSS 

00007 

08.87 

32.770 

25.42 

1483.5 

STD 

00010 

06.83 

32.70 

25.65 

00.02  5 

1475.5 

OS 

00011 

05.97 

32.688 

25,75 

1472.1 

OBS 

OOOli 

0^.90 

32.795 

25.96 

1467.9 

OBS 

00019 

0«.29 

32.922 

26,13 

1465.6 

$10 

00020 

o<..:« 

52.93 

26,14 

00.046 

1465:4 

OBS 

00022 

Ok.O<i 

32.953 

26,18 

1464.6 

STO 

OJ030 

03.16 

32.47 

i6,27 

00,064 

1461.1 

OdS 

03030 

03.11 

32.474 

,.6,26 

14(0.8 

JoS 

OOOiB 

L1.V6 

33.066 

26.45 

1456.1 

OBS 

OOO-l 

00.7c 

33.247 

26.67 

1.51.0 

;es 

0JO<.» 

00. :i 

^3.341 

.e.76 

1446.1] 

STO 

U03SJ 

-    0.03 

33.41 

.O.B5 

00.094 

1447.9 

OBS 

00053 

-    O.Oe 

33.473 

.c,90 

1447. B 

:3S 

00057 

00.01 

33.550 

26.96 

144B.3 

OBS 

OOOM 

-   0.35 

33.533 

26.96 

1446.7 

STO 

00075 

-   0.19 

33.66 

27.05 

00,121 

1447.8 

OBS 

00076 

-    0.17 

33.671 

27.06 

1447.9 

OBS 

00091 

00.04 

33.802 

27.16 

1444.3 

OBS 

00045 

00.65 

33.917 

27.22 

1452.3 

OBS 

OOOti 

00.92 

33.981 

27.25 

1453.7 

STO 

00100 

00.90 

33.99 

27.26 

00,144 

1453,6 

OBS 

00102 

03.88 

34.016 

27.28 

1453.6 

OBS 

00110 

01.11 

34.047 

27.29 

1454.8 

STO 

00125 

02.29 

34.27 

27.39 

00.163 

1460.6 

OBS 

00125 

02.32 

34,280 

27.39 

1463.7 

OBS 

001<>0 

02.71 

34.370 

27.43 

1462.8 

OSS 

OOIM 

02.67 

34.373 

27.44 

1462.7 

SIS 

00150 

02.85 

34.46 

27.49 

00.180 

1463.7 

OBS 

00152 

02.92 

34.480 

27.50 

1464.1 

06S 

001S5 

03.08 

34,497 

27.50 

1464.9 

OBS 

00175 

03.59 

34.580 

27.52 

1467.4 

STO 

00203 

03.73 

34.65 

27.56 

00.209 

1468.5 

OBS 

03201 

03.85 

34.670 

27.56 

1464.1 

OBS 

00205 

0«.16 

34.717 

27.57 

1470.5 

OBS 

0022't 

04.11 

34.705 

27.56 

1470.6 

OBS 

a022B 

04. lA 

34,723 

27.57 

1470.8 

STO 

00250 

04.30 

34.71 

27.55 

00.237 

1471.9 

OSS 

00255 

04.34 

34.713 

27.54 

1472.1 

OBS 

002  5  B 

04.09 

34.703 

27.56 

1471.1 

OSS 

00277 

03.93 

34.720 

27.59 

1470.8 

OBS 

002Bt 

04.26 

34.750 

27.58 

1472.4 

sto 

00300 

04.32 

34.8  5 

27.66 

00.264 

1472.9 

OBS 

M300 

04.32 

34.860 

27.66 

1473.0 

OBS 

00350 

04.77 

34.926 

27.66 

1475.7 

STO 

00«00 

04.64 

34.91 

27.67 

00.311 

1476.0 

OBS 

00«03 

04.63 

34.410 

27.67 

1476.0 

OBS 

00453 

04.58 

34.917 

27.68 

1476.6 

STD 

00500 

04.49 

34.91 

27.68 

00.359 

1477.0 

OBS 

00502 

04.4'. 

34.410 

27.66 

1477.1 

OBS 

00  552 

04.39 

34.910 

27.69 

1477.5 

OBS 

00593 

04.55 

34.940 

27.70 

1478.9 

STO 

036  00 

04.43 

34.93 

27.70 

00.406 

1478.5 

ces 

OOeOl 

0-..41 

34,923 

£7.70 

1478.4 

OBS 

OOeSa 

04.43 

34.435 

27.71 

1479.4 

STC 

00700 

04.36 

34.^4 

27.72 

00.452 

1479.9 

OBS 

00713 

04.35 

34.440 

27.72 

1460.1 

OoS 

00753 

34.  2B 

34.935 

27.73 

1460.3 

STO 

ooaoo 

04.00 

34.93 

27,75 

00.497 

1480.0 

OBS 

00803 

03.99 

34.92  7 

27,75 

1480.0 

OSS 

00852 

04.10 

34.916 

27.73 

14S1.3 

STO 

00900 

04.00 

34.91 

27.74 

00.541 

1481.6 

OSS 

00902 

04.00 

34.910 

27,74 

14B1.7 

OSS 

00951 

03.89 

34.920 

27.76 

1482.0 

STO 

01000 

03.86 

34.93 

27.76 

00.586 

1482.7 

OBS 

01001 

03.86 

34.927 

27.76 

1482,7 

STO 

01100 

03.86 

34.91 

27.75 

00.631 

1484.4 

OBS 

01100 

03.86 

34.910 

27.75 

1484.4 

STO 

01200 

03.76 

34.93 

27.78 

00.675 

1485.7 

DBS 

01203 

03.76 

34.932 

27.78 

1485.7 

OfcS 

01210 

03.76 

36.930 

27.78 

•••••••• 

1485.8 

• 
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Table  III.     Observed  oneanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


N   0   0   C         ST 

t   T    1    0 

N         OAT 

A 

*IH3      31      tin 

»E»« 

1«TJ 

BOTOC    025B5           111) 

TEMP          10.8 

DIR 

HOT    PER 

«I10-01»    22 

INST    STO  KECOROER 

TEN    SO    1306 

CONS  EC              J:<0 

«ONT 

n      J7 

SHIP  ev 

MET 

BULB          10.6 

14 

0        2 

i<INB-SP0   12 

TRACE    OIR                     0 

5    SQUARE      2 

lAT           ««   SJ      N 

0<r 

OS 

0»T»    USE 

1           tlltONETK    1027.1 

SEA 

alNO-FOR 

0URAT13N 
Otis  Wl   465 

2    S6UARE    46 

lONG      3«1   il.ln 

MOja 

IS. 3 

tItE/l 

05           CLOUO   T/A 

CL/IR 

HEATHER      X4 

1    Si,UARE    48 

C«SIaiJn/r  I«E 

l»LTYf 

OECIH 

TEKP 

S«L 

SU««-T 

DTNOPTh 

SN3    VEL 

OXVC             P34 

TOT   P  '.    N02        ti03 

SI03        PH 

STO 

JOOJJ 

07. o> 

32.51 

25.39 

00.000 

1476.5 

* 

15.3 

oes 

00303 

07.69 

32.51< 

25.39 

14 78. 5 

sas 

OOOJT 

06.  t6 

32.429 

25.44 

1475.2 

STO 

00010 

05.74 

32.55 

25.67 

00.025 

1470.9 

DBS 

03011 

05.29 

32.606 

25.77 

1469.2 

on 

00015 

04. 8i 

32.737 

25.93 

1467.5 

3as 

0001« 

03.69 

32.B07 

26.10 

1462.9 

SIO 

ooo^j 

03.49 

32.87 

26.17 

00.046 

1462.2 

DBS 

00012 

03.09 

32.993 

26.30 

1463.6 

OBi 

0002O 

02.93 

32.994 

26.32 

1459.9 

SIO 

OO0.IO 

32.09 

33.03 

26.41 

00.063 

1456.5 

aes 

00030 

01.97 

33.040 

26.43 

1455. « 

OBS 

00034 

01.33 

33.169 

26.61 

1452.0 

OBS 

0003B 

00.42 

33.329 

26.76 

1*49.5 

JIO 

00050 

03.21 

33.50 

26.93 

00.091 

1449.0 

OBS 

00053 

00.21 

33.534 

26.93 

1449.1 

OBS 

00060 

00.30 

33.607 

26.99 

1449.7 

STO 

00075 

00.79 

33.61 

27.12 

00.117 

1452.5 

OBS 

00u76 

00. B3 

33.614 

27.13 

1452.7 

OBS 

OOOB- 

00.66 

33.611 

27.13 

1452.0 

OiS 

OCOoT 

00.13 

33.796 

27.15 

1449.7 

OBS 

00055 

33.12 

33.623 

27.17 

1449.6 

STO 

00100 

03.29 

33.86 

27.21 

00.140 

1453.7 

OBS 

00102 

00.40 

33.912 

27.23 

1451.3 

STO 

00125 

01. B2 

34.22 

27.36 

03.163 

1456.4 

OBS 

00125 

01.64 

34.224 

27.38 

1456.6 

OBS 

00153 

02.36 

34.235 

27.37 

1459.6 

OBS 

00140 

02.70 

34.369 

27.42 

1463.1 

OBS 

OOl'.'i 

02.69 

34.363 

27.41 

1463.6 

STO 

00153 

02.93 

34.36 

27.42 

00.177 

1463.8 

OBS 

00152 

02.91 

34.367 

27.43 

1463.9 

OBS 

00175 

0-.02 

34.496 

27.53 

1*64.9 

OBS 

031«0 

03.57 

34.577 

27.52 

1*67.6 

STO 

002  00 

03.65 

34.60 

27.53 

00.209 

1466.1 

OBS 

00231 

03.66 

34.613 

27.53 

1466.2 

OBS 

0022B 

03.60 

34.700 

27.59 

1469.4 

STO 

OJ253 

03.99 

34.71 

27.56 

03.237 

1470.5 

OBS 

03251 

*,.00 

34.712 

27.56 

1*70.6 

OBS 

00262 

04.12 

34.730 

27.56 

1471.3 

STO 

OC333 

33.62 

34.  73 

27.61 

00.263 

1470.7 

OBS 

03354 

03.70 

34.730 

27.62 

1471.1 

STO 

034  03 

03.69 

34.65 

27.70 

00.311 

1472.8 

OBS 

00403 

03.90 

34.652 

27.70 

1472.9 

OBS 

304  53 

03.99 

34,856 

27.69 

1474.1 

STO 

33500 

03.99 

34.87 

27.70 

03.356 

1474.9 

OBS 

00502 

03.99 

34.867 

27.70 

1474.9 

OBS 

00552 

03.97 

34.915 

27.74 

1475.7 

STO 

00600 

03.97 

34.92 

27.  T5 

00.399 

1476.5 

OBS 

006  31 

03.97 

34.916 

27.75 

1476.5 

OBS 

00651 

03.91 

34.917 

27.75 

1477.1 

STO 

03  703 

03.57 

34.42 

27.75 

03.441 

1476.2 

OBS 

03733 

03.97 

34.920 

27.75 

1476.2 

OBS 

00753 

03.95 

34.917 

27.75 

1476.9 

STu 

03B03 

04.02 

34.92 

2  7.75 

00.465 

14  60.0 

OBS 

03B33 

04.32 

34.925 

27.75 

1463.1 

OBS 

00652 

03.93 

34.913 

27.75 

1460.5 

STO 

00430 

03.62 

34.91 

27.75 

00.526 

1483.9 

OBS 

03132 

03.62 

34.910 

27.75 

1460.9 

OBS 

00«51 

03.79 

34.922 

27.77 

1461  .6 

SIO 

01333 

33.76 

34.92 

27.77 

00.572 

1 4  62  .  3 

OoS 

01001 

03.76 

34.916 

.7.77 

1462.3 

STO 

01103 

03.73 

34.9  2 

27.77 

00.615 

1463.6 

OBS 

31133 

33.73 

34.9,0 

27.7  7 

14B3.6 

SI. 

OIaJJ 

03.71 

34. -^j 

27.76 

00.656 

1465.4 

3ii 

31233 

:;.7i 

34.930 

27.76 

I4b5.5 

CoS 

01216 

03.  t: 

34.929 

.27.76 

1465.6 

•«*•••••»•••••• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


MFI3     Ji      Hii 

ccssEC         an 
ion:    j«i  %5.ii< 


TE1« 

1575 

o3TDI>    01574           tm 

7EMP         10.1 

1           DIR    1 

HOT    PER 

KINO-DIR 

2.. 

kostm    ot 

SHIP  E« 

ll£T 

BUI.8         10.1 

)             05 

1        2 

KlUO-SPO 

10 

DO 

OS 

D«T1   USE 

1          BIDOHETR   1327.6          SE> 

HINO-FOR 

HOja 

ii.3 

«IIE1 

05           ClOuO    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

IVlTYP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

iIS«A-I 

OTNOPTH 

SNO    VEl 

0>rG 

P3. 

STO 

000  OJ 

07.29 

32.51 

25.45 

00.000 

1476.9 

GBS 

ooooj 

07.29 

32.513 

25.45 

1477.0 

01  s 

00007 

06.39 

32.46B 

25.53 

1473.4 

SID 

00010 

05. ai 

32.54 

25.66 

00.024 

1471.2 

JBS 

00011 

05.51 

32.5B9 

25.73 

1470.1 

OBJ 

00015 

3«.B1 

32.739 

25.93 

1467.5 

DBS 

OOOlf 

04.62 

32.775 

25.98 

1466. B 

ilD 

00020 

04.51 

32.75 

25.97 

00.346 

1466:3 

OBS 

00022 

04.06 

32.746 

26.31 

1464.5 

DBS 

0002» 

Oj.15 

32.886 

26.21 

1460.8 

STD 

00030 

32.62 

33.16 

26.47 

00.064 

1459.0 

DBS 

00030 

02.59 

33.185 

26.50 

1456.9 

OBS 

0003  « 

02.73 

33.220 

26.51 

1459.6 

OSS 

0003t 

02.63 

33.250 

26.54 

1459.3 

STD 

oooso 

01.41 

33.42 

26.77 

00.093 

1454.3 

DBS 

0005} 

01.24 

33.475 

26.83 

1453.7 

DBS 

00057 

01.14 

33.536 

26.88 

1453.4 

STD 

00075 

03.70 

33.81 

27.13 

00.121 

1452.1 

DBS 

00076 

00. 6B 

33.821 

27.14 

1452.0 

DBS 

OOOW 

00. 2B 

33.920 

27.24 

1450.7 

STD 

00100 

00.33 

33.93 

27.24 

00.143 

1451.3 

OBS 

00102 

00.45 

33.944 

27.25 

1451.6 

OBS 

00110 

00.62 

33.980 

27.27 

1452.5 

OBS 

0011« 

01.10 

34.023 

27. 2B 

1454.6 

STD 

00125 

01.12 

34.12 

27.35 

00.163 

1455.2 

DBS 

00125 

01.20 

34.133 

27.36 

14  55.6 

OdS 

0012t 

31.91 

34.220 

27.38 

1458.9 

DBS 

0013  7 

01.86 

34.203 

27.37 

1456. d 

OBS 

001«4 

01.57 

3..16:- 

27.36 

1457.6 

Oi% 

001«S 

01.47 

34.180 

27.36 

1457.2 

STD 

00150 

01. SB 

34.2  5 

27.43 

00.180 

1457.9 

DeS 

00 152 

01.76 

34.327 

27.47 

1456.6 

:ii 

001  So 

02.07 

34.365 

27.48 

1463.3 

CBS 

00175 

32.2! 

34.365 

27.47 

;*cl.4 

STO 

00230 

02.40 

34.49 

27.55 

00.211 

1462.6 

OBS 

00201 

02.42 

34.500 

27.56 

1462.7 

OBS 

0022B 

02. S9 

34.577 

27.58 

1465.3 

STC 

002  50 

02.99 

34.64 

27.62 

00.237 

1466.2 

OBS 

00251 

33.00 

34.643 

27.62 

1466.3 

OBS 

00277 

03.41 

34.710 

2  7.64 

1468.5 

STD 

033  00 

03.51 

34.72 

27.64 

00.262 

1469.3 

DBS 

00  J  00 

03.51 

34.723 

27.64 

1469.4 

3BS 

00350 

03. B5 

34.B44 

27.70 

1471.6 

OBS 

003B* 

04.21 

34.885 

27.69 

1473.9 

OBS 

003BB 

04.17 

34.897 

27.71 

1473.8 

STD 

OO^OO 

34.  IB 

34.87 

27.69 

00.309 

1474.0 

OBS 

00-.03 

04. IB 

34.870 

27.69 

1474.1 

OBS 

00^53 

04.19 

34.913 

27.72 

1475.3 

STO 

00503 

34.13 

34.93 

27.74 

00.352 

1475.6 

OBS 

00502 

34.13 

34.935 

27.74 

1475.6 

OBS 

00552 

04.13 

34.933 

27.74 

1476.4 

STO 

ootoo 

04.12 

34.92 

27.73 

00.395 

1477.2 

OBS 

0C601 

04.12 

34.923 

27.73 

1477.2 

OBS 

00651 

03. 9S 

34.928 

27.75 

1477.4 

STu 

00700 

03.97 

34.91 

27.74 

00.438 

1478.2 

OBS 

00700 

03.97 

34.913 

27.74 

1478.2 

OBS 

00750 

03. 9S 

34.913 

27.74 

1479.0 

STO 

DOS  00 

03. B7 

34.91 

27.75 

00.481 

1479.4 

OBS 

00B03 

03. B6 

34.910 

27.75 

1479.4 

DBS 

OOB52 

03.77 

34.923 

27.77 

1479.9 

STD 

OOfOO 

33.73 

34.92 

27.77 

03.523 

1460.5 

OBS 

aoto2 

03.73 

34.920 

.7.77 

1480.5 

OBS 

ootsi 

03.76 

34.92  7 

27.77 

1481.5 

STD 

01300 

03.72 

34.91 

27.77 

03.566 

1462.1 

OBS 

01301 

03.72 

34.910 

27.77 

1482.1 

STD 

01103 

03.74 

34.93 

27.78 

30.608 

148J.9 

OBS 

01103 

03.74 

34.930 

27.78 

1463.9 

STD 

012  03 

03.72 

34.92 

27.78 

00.652 

1465.5 

OBS 

01203 

03.71 

34.923 

27.78 

1485.5 

OBS 

01206 

03.69 

34.930 

27.78 

»••••••••< 

1485.5 

INST    STO  RECORDER  TEN  SO   1336 

TRACE   DIR  0  5  SQUARE      2 

OJRATION  2    SQUARE    46 

ORU    Oil    466  1    tOUARE    46 


P34     TOT   P        «)2        NOS        SI  03       »H 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    ST<TION    OAT* 


CONSEC  Jit2 

lAT  t*   i3      N 

tONIi     3«a  :«     H 


MOHTn      0  7 
Oir  OS 

H0U4    ll.O 


aOTDP    Olibl 

SHiP  ev 

0«T>    USE       1 
AUl  05 


tin  TEHP  10.0 
UET  BULd  10.0 
tAHOMETR  102a. 1 
ClOUO    T/< 


OIK    HOT    PER 

20       1         2 
SE< 
Cl./T« 


■IINO-OI>   20 
•  INO-SPO    12 
alND-POR 
KEtTMER      «t 


INST    $T0  RECORDER 
TRICE    DIR  0 

OU RATION 
ORU   gil   «6T 


TEN  i^  isoe 
S  SSJARE  2 
I  iOUARE  «• 
1   tSJtllE    «i 


CASTNUn/TIMc      l»lT«P        OEPTn 


STO 

oes 

06  S 

oas 

STu 
OSS 

oes 

STO 

oas 

DBS 
STO 

CBS 

CBS 

OsS 
STO 

oas 

STO 

oas 

STO 

oas 
oas 
oas 

STO 

oas 

STJ 

oas 

06S 

STO 

oas 

oas 

STO 
OBS 
DBS 
OBS 
CBS 

STO 
CiS 
3iS 

StD 
33S 
Jc  j 

STD 

:es 

oas 
oas 

OBS 
OBS 
STO 

oas 

OBS 

STD 
OBS 

oas 

STO 
OBS 
OBS 

STO 

sas 

oas 

STO 
OBS 

oes 


OOOOJ 
00000 
OOOOi 
00007 
00010 
00011 
OOOK 
00020 
00022 
00026 
00030 
00030 

O003a 
ooo*. 
ooojo 

00053 

0007S 

00076 

00100 

00102 

OOllB 

00121 

00125 

00125 

00150 

00152 

00175 

0020J 

00201 

00226 

00250 

00251 

a027<> 

00285 

002S3 

00300 

00300 

UJ350 

00^00 

00<.J3 

00453 

00  50J 

00502 

00552 

a05B6 

00550 

OOSf-i 

006  00 

00601 

00651 

00  700 

00700 

00750 

OOBCO 

ooao3 

00852 

ootoo 

00502 
00551 
01000 
01001 
01005 


TEMP 

07.25 
07.25 
06.25 

06.10 

05.50 
05.  OB 
01.86 
01.78 
01.56 
00.16 

-  0.45 

-  0.54 

-  0.70 

-  0.55 

-  1.11 

-  1.15 

-  1.24 

-  1.24 

-  1.24 

-  1.23 

-  1.17 

-  1.81 

-  1.24 

-  1.15 

-  U.45 

-  0.93 

-  O.tl 
00.12 
00.16 
00.52 
00.5  7 
01.00 
01.53 
02.11 
02.11 
02.38 
02.41 
02.110 
0.».06 
03 .  Oo 
0.=..21 
03.46 
03.47 
03.65 
03.68 
03.66 
03.65 
03.67 
03.67 
03.75 
03.  BO 
03.80 
03.78 
03.80 
03.80 
03.82 
03.84 
03.84 
03.82 
03.81 
03.80 
03.78 


SAL 

32.30 

32.300 

32.180 

32.250 

12.22 

32.210 

32.630 

32.64 

32.650 

32.850 

33.07 

33.060 

33.070 

33.170 

13.19 

33.200 

33.33 

33.330 

33.34 

33.350 

33.460 

33.480 

33.47 

33.470 

33.56 

33.59  0 

33.700 

33.88 

33.890 

34.030 

34.16 

34.170 

34.310 

34.380 

34.360 

34.50 

34.510 

34.570 

34.70 

34.710 

54.720 

24.75 

34.790 

34.650 

34.660 

34.58    P 

34.850 

34.85 

34.850 

34.850 

34.85 

34.850 

34.850 

34.65 

34.650 

34.850 

34.68 

34.880 

34.860 

34.89 

34.890 

34. COO 


SUNA-T      otnopth    sno  vEl     oxre 


P34      TOT   P         N02 


25.28 
25.28 
25.32 
25.39 
25.44 
25.46 
26.11 
26.12 
26.15 
26.42 
^6.59 
26.60 
26.60 
26.65 
26.71 
26.72 
26.63 
26.63 
26.84 
26.85 
26.53 
26.97 

26.94    • 

26.94 

27.02 

27.03 

27.11 

27.22 

27.22 

27.32 

27.40 

27.40 

27.48 

27.49 

27.45 

27.56 

27.57 

27.56 

27.67 

27.67 

27.66 

27.65 

2  7.69 

27.72 

27.73 

27.610* 

27.72 

27.72 

27.72 

27.71 

27.71 
27.71 

27.71 
27.71 
27.71 
27.71 
27.73 
27.73 
27.72 
27.74 
27.74 
27.75 


00.000 

00.026 
00.046 
00.06  5 

00.093 
00.125 
00.156 

00.165 
00.212 


1476.5 

1476.5 

1472.4 

1*72.0 

1469.5 

1467.8 

1454,7 

1454.4 

1453.5 

1447.5 

1444.9 

1444.6 

1444.0 

1442.9 

1442.4 

1442.3 

1442.5 

1442.5 

1442.9 

1443.0 

1443.7 

1440.7 

1443.5 

1443.9 

1445.4 

1445.5 

1447.6 

1451.6 

1451.8 

1454.1 

1456.7 

1456.8 

1459.8 

1462.6 

1462.7 

1464.2 

1464,3 

1466.9 

1469.0 

1469.1 

1470.6 

1472.5 

1472.6 

1474.3 

1475.0 


1475.1 

00.470  1475.2 
1476.2 
1476.3 

00.515  1477.4 
1477.4 
1478.1 

00.561  1479.0 
1479.1 
1480.0 

00.608  1460.5 
1480.9 
1461.7 

00.654       1482.4 


1482.4 
1462.4 


REFIO       Ji        8^33  rc'<     157.1  BOTDP    J0115 

CONSEC              0283  NOWIn      07  SHIP   cv 

LAT           44    SO      N  OAT           05  DATA   USE       1 

lONO      04>   08      u  HOU<i    2^.3  AREA              05 


AIR  TEKP  11.1 
hET  bulb  11.1 
BARONETR  1028.5 
CLOUD    T/A 


DIR    HI.T     PER 

00      0        « 
SEA 
CL/TR 


«I10-D1«    21 
aINO-SPO   11 
HINO-FOR 
uEATHER       X4 


INST    STD  RECORDER 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORIC    Oil   468 


TEN  Sir  1306 
5  SOJARE  2 
2  SeuARE  48 
1    SOUARE    45 


CASTNUN/TINE       L<lTTP         DEPTH 


SISNA-T         OrNOPTM      SND    VEL      0»C 


SIO 

00000 

07.93 

32.31 

25.^0 

00 

.000 

1475.2 

oas 

00003 

07.53 

32.311 

25.20 

1479.2 

oas 

00007 

07.84 

32.320 

25.22 

1478.5 

SID 

00010 

06.33 

32.22 

25.34 

00, 

,02  7 

1472.9 

DBS 

00011 

05.79 

32.197 

25.35 

1470.7 

OBS 

OOOIS 

05.61 

32.260 

25.46 

1470.1 

OBS 

00015 

04.76 

32.137 

25.46 

1 466 . 5 

STO 

00020 

04.05 

32.23 

<5.tl 

00. 

.052 

1463,7 

STD 

00030 

-    0.30 

32.68 

26.43 

00. 

.072 

1445.4 

OcS 

OOJJO 

-    0.i9 

32.858 

2t.46 

1445.1 

Ob  5 

000J4 

-    0.65 

32.963 

^0.53 

1444.1 

09> 

OOOjB 

-    0.7» 

32.964 

..t.5j 

i 443.5 

oes 

00041 

-   1.^6 

32.453 

26.  5t 

1441.3 

$10 

0JJ50 

-    1.31 

32.55 

26.56 

DO. 

103 

1441.2 

oas 

00053 

-   1.3:- 

32.985 

26.56 

1441.2 

STO 

00075 

-   1.40 

33.07 

26.63 

00. 

135 

1441.3 

OBS 

00076 

-    1.40 

33.077 

26.63 

1441.4 

oas 

00099 

-    1.35 

33.152 

26.72 

'•••* 

1442.1 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION    Dirt 


ItEFlO      ji       iiSi 
COKS£C  His 

IONS      ><*«    li.ta 


HONIn     07 
OtT  Ob 

HOU^    00.2 


soTOP  oooe; 
SHIP   EV 
OtTl    USc       1 


tin  TEMP  12.9 
aET  BULB  12. S 
BlRQHETk  1028.2 
CLOJO    T/i 


Ulft    HGT    PER 

00      0        X 
SEA 
CL/tR 


alNCi-OIR    :i 
hlNO-SPD   12 
KIND-fOS 
HEATHER      >4 


INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORU   (11   «6t 


TEN   iii   not 

i  iajtu  2 
2  SOUARE  •>» 
1    SSJARE    «9 


CASINUN/TINc      t.«LTrP        DEPTH 


SlGflA-T         OTNbPTn      SND    VEL       OXTIi 


STO 

00000 

07.56 

52, 

.20 

25, 

00. 

.000 

1*77 

DBS 

OOOOi 

07. Sa 

i  lib 

a5< 

HT?. 

DBS 

co:o7 

05.66 

.at) 

25 

1470, 

STD 

00010 

05.12 

25, 

00. 

,026 

K.66, 

OSS 

OJOll 

0«.«0 

.»72 

25, 

1467, 

OBS 

J0J15 

0«.6« 

.50i 

25. 

1466, 

OSS 

3001« 

03.  BB 

.»17 

25. 

1463, 

STO 

00020 

OS.S-i 

25, 

00. 

.016 

1461, 

OSS 

00022 

02.73 

,570 

25. 

1456. 

STO 

OOOiO 

01.70 

26. 

00. 

,064 

1454. 

JUS 

00030 

Oi.BJ 

,  6%6 

t6. 

1453 

DsS 

OOOiS 

-    0.2  5 

,  6B7 

26. 

1445. 

STi 

oooso 

-    0.65 

26. 

00. 

,1U3 

1443, 

DBS 

OOOSi 

-    0.95 

,  S96 

26. 

1443. 

DBS 

OOOBB 

-    l.OB 

,99S 

26. 

1442. 

OSS 

00072 

-    l.OB 

,993 

26. 

i**«» 

1442, 

• 

RcFID     31      a,>53 
CONSEC  0265 

iAT  44   3e      N 

LONG       049    le       ri 


>cA<     1973 

NDSTn      07 
OAt  06 

nOJR    01.7 


eOTOP    0J06J 
Ship   Ev 
DATA    USE      1 
AREA  05 


AIR    TEMP  13.5 

kET  bulb  13.5 
BAROHETR  1026.4 
CLOUO    T/A 


bia    HOT    PER 

21       0        2 
SEA 
CL/IR 


■  iNO-L/IR  21 

pilND-SPD  12 
HINO-POR 

WEATHER  >4 


INST    STO  RECORDER 
TRACE    DIR  D 

DURATION 
ORIG   fll    470 


TEN  SO  .306 
>  SOUARE  2 
2  SSUARE  46 
1    SejARE    49 


CASINUH/IINE       LVLTtP  DEPTH 


SIOHA-T  DTNDPTH      SNO    VEL       OxrO 


P04      TOT    P 


STD 

00000 

10.62 

32.40 

00.000 

1469.3 

OBS 

00003 

10.62 

32.400 

1469.4 

STO 

00010 

09.70 

32.30 

00.031 

1466.0 

OBS 

00011 

09.23 

32.290 

1464.3 

OSS 

00015 

07.46 

32.310 

1477.6 

OBS 

00019 

Oe.lS 

32.310 

1472.4 

SID 

00020 

05.65 

32.34 

00.05  9 

1470.5 

OBS 

00022 

04.65 

32.390 

1466.5 

DBS 

00026 

04.20 

32.420 

1464. 7 

• 

REFIO      31 

»j55 

>CA^    1973 

BJTDP    00252 

COSSEC 

o:66 

HD4IH      07 

SHIP   EV 

LAT             44 

36. 2N 

OAt                06 

DATA   USE       1 

lONU       049 

02.2a 

riDUR    03.1 

AREA               05 

AIR  TEXP  10. 
■ET  BULb  10. 
BAROHETR  1026. 
CLOUD    T/A 


DIR    HGT  PER           HIND-OIR    21  INST    STD  RECORDER  TEN    i^    1306 

00      0  X              alND-SPD   11  TRACE    OIR                     D  5    iQJitl       2 

SEA  MINO-FOR  DURATION  2    SOUARE    46 

CL/TR  HEATHER      X4  ORIS    Oil   471  1    SbJARE    49 


CASTNUN/IIHt       LVLTTP         DEPTH 


STO 
DBS 
OBS 

STD 
OtS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STD 
3iS 

STO 
JcS 

STO 
OBS 
OSS 

STD 
OSS 
OSS 
OSS 


00000 
000J3 
00007 
00010 

ooou 

D0015 
00019 
0002  0 
00022 
00026 
00030 
00030 
00036 
00050 
00053 
00057 
00075 
00076 
001  00 
00102 
00125 
0J125 
00150 
00152 
00175 
C02  00 
00201 
00209 
00220 


TBNP 

07.60 
07.60 
06.2  5 
05.73 
05.26 
03.33 
02.63 
02.56 
02.14 
01.07 
00.37 
00.27 

-  1.24 

-  1.31 

-  1.34 

-  1.38 

-  1.26 

-  1.25 

-  1.  lb 
-1.17 

-  1.14 
-1.14 

-  O.flO 

-  0.76 

-  0.60 

-  0.20 

-  0.17 

-  0.06 
00.61 


SAL 

32.23 

32.231 

32.199 

32.17 

32.154 

32.291 

32.412 

32.42 

32.492 

32.696 

32.63 

32.646 

33.129 

33.20 

33.202 

33.202 

33.  33 

33.320 

33-  34 

33.337 

33.45 

33.450 

33.54 

33.553 

33.660 

33.62 

33.620 

33.622 

34.060 


SIGHA-T         OVNOPTH      SND    VEL       OXTG 


N03         (103         PH 


25.15 
25.15 
25.33 

25.37 
25.42 
25.72 
25.66 
25.69 
25.96 
26.21 
«6.3d 
£6.36 
2c  .67 
26.72 
26.73 
26.73 
<6.63 
26.63 
26.63 
26.63 
26.92 
It. 42 
26.99 
26.99 
27.07 
27.16 
27.16 
27.16 
27.35 


00.100 

00.132 
00.162 
00.192 
00.219 

00.266 


1476.5 
1476.6 
1472.5 
1470.4 
1466.5 
1460.6 
1457.8 
1457.5 
1455. b 
1451.4 
1446.5 
1446.0 
1441.6 
1441.5 
1441.4 
1441.3 
14..2.4 
1442.4 
1443.2 
1443.2 
1443 .9 
,1  443  .  9 
i446.0 
1446.2 
1447.6 
1450.0 
1450.2 
1450.8 
1454.4 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  Junc^l4  July  1973.— Continued 


S    T   t    T    1    0   N 


xf'ID       il       tii->            in* 

1«73 

SUTOI-    01610           11  R 

TEHI>        10. 

1           OIK 

nOI    PEK          i<|ill>-Olli   21 

coMsec         )in       noM 

n      57 

SMIP    tV 

KIT 

BULC         10. 

,0            00 

0       X            »1N0-SP0   12 

l*t           «t  iH.ttt          0<> 

it 

DATA    USE 

1           aA«QNETt>    1027. 

.9          SEA 

UlNO-fO* 

LOHi     J«<  ««.ta         HOU* 

9t.S 

*«eA 

05          CLOUD   T/A 

CL/TK                       MEATnEO     «4 

CtSTMUM/tixE     iviTrr 

OEfTH 

TEMP 

SAL 

SlliMA-T 

OmOPTx 

SNO  VEL     ooc          r} 

STO 

OJJJO 

07.25 

Jt.3J 

25.28 

00.000 

1476.5 

J-^.i        OiS 

00003 

07.25 

32.300 

25.2a 

1476.6 

Oei 

00007 

07.17 

32.325 

25.31 

1476.3 

STO 

D0015 

06. a7 

32.40 

25.41 

00.026 

<475.3 

on 

ooon 

06.71 

32.433 

25.46 

1474.7 

on 

OOJlt 

06.  oa 

32.506 

25.60 

1472.4 

STD 

OJOJO 

05.92 

32.52 

25.62 

00.051 

1471i8 

on 

00022 

05.51 

32.554 

25.70 

1470.2 

SIB 

00030 

0-.70 

32.74 

<5.94 

00.073 

1467.3 

on 

00030 

04.65 

32.748 

25.95 

1467.1 

oes 

00038 

03.69 

32.472 

26.13 

1464.2 

09S 

00041 

03.26 

32.967 

26.26 

1461.7 

aes 

000<.S 

02.83 

32.950 

26.29 

1459.6 

oes 

ooa<.« 

01.57 

33.070 

26.48 

1454.5 

STO 

00050 

01.55 

33.07 

26.48 

00.110 

1454.5 

oes 

00053 

01.00 

33.062 

26.53 

1452.1 

oes 

000S7 

-    0.56 

33.263 

26.75 

1445.2 

oes 

00  06  J 

-    l.Oi 

33.361 

26.85 

1443.3 

oes 

00072 

-    1.05 

33.471 

26.94 

1 443 . 5 

STO 

00075 

-    1.04 

33.50 

26.96 

00.143 

1443.6 

OSS 

00079 

-    l.Ol 

3^.549 

27.00 

1*43.9 

STD 

00100 

-     0.65 

33.66 

27.06 

00.169 

1446.1 

JoS 

0010.: 

-     O.oJ 

53.6B6 

27.09 

1446.4 

STO 

OOlii 

-    0.14 

33.68 

27.23 

00.192 

1449.1 

:es 

00125 

■     0.13 

33.885 

27.23 

1449.2 

STO 

00150 

00.53 

;».  04 

27.32 

00.212 

i4J2.a 

OSS 

00152 

00.60 

34.060 

27.34 

1453.2 

OBS 

00159 

00.  a  5 

34.134 

27.38 

1454.6 

OIS 

00175 

01.16 

34.230 

27.44 

1456.4 

CIS 

0019a 

02.11 

34.403 

27.51 

1461.2 

STO 

00200 

02.36 

34.43 

27.51 

00.246 

1462.4 

oes 

00205 

02.97 

34.507 

27.52 

<465.2 

oas 

00239 

03.36 

34.62  5 

27.57 

1467.7 

STJ 

00250 

03.43 

34.66 

27.61 

00.274 

1466.1 

oes 

00251 

03.46 

34.663 

27.61 

1466.3 

oes 

0025e 

03.71 

34.720 

27.61 

1469.5 

oes 

oo2ai 

04.00 

34.810 

27.66 

1471.2 

STO 

003  00 

03.94 

34.62 

27.67 

00.298 

1471.3 

oas 

00300 

03.94 

34.617 

27.67 

1471.3 

oas 

00350 

04.20 

34,662 

27.66 

1473.3 

STO 

00«00 

04.16 

34.86 

27.68 

00.344 

1473.9 

oas 

00<.03 

04.16 

34.665 

27.66 

1474.0 

oas 

00«53 

04.13 

34.910 

27.72 

1474.7 

STO 

00500 

04.03 

34.91 

27.73 

00.388 

1475.1 

oes 

00502 

04.03 

34.910 

27.73 

1475.1 

oas 

00552 

04.06 

34.915 

27.73 

1476.1 

STO 

006  00 

03.96 

34.91 

27.74 

00.431 

1476.5 

oas 

00601 

03.96 

34.910 

27.74 

1476.5 

oas 

00651 

03.93 

34.925 

27.76 

1477.2 

STO 

00700 

03.90 

34.92 

27.76 

00.473 

1477.9 

oas 

00700 

03.90 

34.925 

27.76 

1477.9 

oas 

00750 

03.91 

34.930 

27.76 

1478.8 

STO 

ooax 

03.67 

34.93 

27.77 

00.514 

1479.5 

oas 

ooao3 

03.67 

34.935 

27.77 

1479.5 

oas 

00a52 

03.61 

34.920 

27.76 

1460.1 

SIO 

00(00 

03.70 

34.93 

»7.7a 

00.555 

1480.4 

oas 

00902 

03.7 

34.927 

27.78 

1480.4 

oas 

00951 

03.74 

34.935 

27.78 

1481.4 

STO 

01000 

03.72 

34.93 

27.7a 

00.596 

1482.1 

oes 

01001 

03.72 

34.933 

27.78 

1462.2 

STO 

oil  00 

03.69 

34.92 

27.78 

00.638 

1463.7 

oas 

01100 

03.69 

34.920 

27.78 

1483.7 

STO 

01200 

03.66 

34.91 

27.77 

00.682 

1485.3 

oas 

01203 

03.66 

34.911 

27.77 

1465.3 

Oas 

01210 

03.69 

34.915 

27.77 

1485.5 

INST    STO  aECOaOEK  rtH  in    1)06 

T«ACE    DI«  0  9   SUUAKE      2 

OUkATION  Z   SOUAKE    48 

WIS  «11  472  I   iaOA«E   4B 


TOT  t        N02        N03        SI  03 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


illTION    OAT< 


KEFIO      jl  i-ii 

CONSEC  32  66 

LIT            ««  }S.S>I 

L0N(      J«I  3>.7ri 


»£»«    H73 

■OSTn      07 
Ot>  06 


BOTOP    02, it 
JM1I>   EV 
OATt   USE       1 
IKEA  Oi 


tlit  TEMP  10.1 
liET  6ULB  10.1 
BAIkOMETD  1027. S 
CLOOD    T/A 


DID    MGT    PER 

21      0       2 
SEA 
CL/TR 


MINO-OIR   21 
■  INCHSPO    12 
HINO-FOR 
riEAlHER     x« 


INST    sro  KEEOROEII 
TRACE    DIR  0 

DURATION 
ORIt    '>U   «73 


TEN  S3  1S06 
5  SdJARE  2 
2  SOJARc  66 
t   SSJARE    *» 


CASTNUM/TINE      i.«l.TVP        DEPTH 


SICNA-T         OTNOPTn      SNO    VEL       OXfC 


►D*     TOT   f 


N03       SI  03        PH 


»TD 

30333 

0«.*5 

J2.63 

25.17 

00 

.003 

1481.6 

oes 

00333 

oe.65 

32.630 

<.5.37 

1481.6 

oas 

00037 

06.  e6 

32.443 

25.45 

1475.2 

STO 

00013 

O«.05 

12.60 

25.67 

00 

.025 

1472.5 

oes 

00011 

OS. 63 

32.690 

25.80 

1473.7 

CIS 

OOOlt 

03.96 

13.190 

26.37 

1464.6 

STD 

00023 

03.91 

13.19 

26.18 

00 

.045 

1464.4 

ots 

00322 

03.70 

13.203 

26.41 

1461:5 

STO 

00333 

02.65 

13.40 

26.67 

00. 

.060 

1459.4 

DBS 

00033 

02.63 

13.410 

26.67 

1459.5 

oes 

00336 

02.57 

13.430 

26.69 

1459.2 

36S 

00036 

02.09 

33.490 

26.78 

1457.2 

oes 

30061 

01.15 

11.610 

26.94 

1455.3 

06S 

0006« 

00.36 

13.690 

27.05 

1449.9 

ST3 

0033  0 

00.36 

11.71 

27.07 

00. 

.084 

1450.0 

oes 

33053 

00.35 

13.780 

27.13 

1450.1 

OBS 

03072 

-    0.16 

33.813 

27.18 

1448.1 

STO 

0007S 

-   0.32 

33.86 

27.21 

03. 

.107 

1448.9 

oes 

300  76 

00.05 

33.880 

27.22 

1449.2 

oas 

00060 

03.27 

13.690 

27.22 

1450.3 

oes 

333B7 

00.66 

33.980 

27.28 

1451.4 

STO 

00103 

01.37 

14.19 

27.39 

03 

.127 

^456.0 

oes 

30132 

01.54 

14.253 

27.41 

1456.9 

STO 

^i^Zi 

02.29 

14.37 

27.46 

00. 

.143 

1460.7 

06  S 

00123 

02.34 

14.360 

27.47 

1461  .3 

OBS 

33129 

02.71 

14.480 

27.52 

1462.8 

OBS 

001«<> 

03.31 

14.590 

27.55 

1465.8 

STO 

001S3 

03.43 

34.58 

27.54 

00. 

.158 

1466.2 

oes 

33132 

03.43 

34.383 

27.53 

1466.4 

oes 

00156 

03.49 

14.590 

27.51 

1466.7 

oes 

33139 

03.21 

34.560 

2  7.54 

1465.5 

06S 

001A3 

03.15 

54.590 

27.57 

1465.4 

oes 

00167 

03.66 

14.730 

27.63 

1467.9 

3o^ 

33175 

33.76 

34.693 

27.59 

1468.3 

STJ 

00.>3J 

03.88 

34.71 

27.59 

03. 

.186 

1469.3 

Oci 

33731 

05.  e9 

54.710 

27.5V 

1469.3 

.oS 

3  3;"  39 

0.1. SI 

14.730 

;7.60 

1469.6 

C!;S 

0J.'2  3 

04.24 

24.650 

.7.65 

1471.7 

CiS 

30.'2B 

04.37 

54.840 

27. t4 

lH7i.O 

STO 

33250 

04.32 

34.65 

27. t5 

00. 

.211 

1472.1 

OiS 

33251 

04.32 

34.850 

27.65 

1472.1 

OBS 

00278 

04.36 

34.92    P 

27.710 

oes 

03261 

04.65 

34.920 

27.67   • 

1474.1 

STO 

003  03 

04.76 

14.91 

27.65 

00. 

.215 

1474.9 

OBS 

00300 

04.79 

14.910 

27.65 

1475.0 

oes 

03316 

04.67 

14.920 

27.67 

1474.7 

OBS 

00323 

04.05 

14.840 

27.68 

1472.2 

OBS 

00353 

03.87 

14.843 

27.69 

1471.9 

STO 

03403 

03.9  5 

14.85 

27.69 

00. 

282 

1473.0 

ses 

00633 

03.95 

14.850 

27.69 

1473.1 

oes 

03653 

04.31 

54.890 

27.72 

1474.2 

SIJ 

00503 

04.03 

14.91 

27.73 

03. 

,325 

1475.1 

oes 

30502 

04.33 

14.913 

27.73 

1475.1 

OBS 

03552 

03.99 

14.910 

27.74 

1475.8 

STO 

006  33 

03.95 

14.92 

27.75 

03. 

167 

1476.4 

OBS 

33631 

33.93 

14.920 

27.75 

1476.5 

oes 

00651 

03.93 

14,910 

27.76 

1477.2 

STO 

00733 

03.87 

34.92 

27.76 

03. 

409 

1477.8 

oes 

00703 

03.87 

14.920 

27.76 

1477.6 

oes 

00750 

03.84 

14.930 

27.77 

1478.5 

STO 

33603 

03.82 

14.51 

27.77 

03. 

450 

1479.2 

oes 

00B03 

03.82 

14.910 

27.77 

1479.3 

oes 

00B52 

03.84 

14.910 

27.77 

1480.2 

STO 

039  33 

03.82 

14.91 

27.76 

03. 

492 

1483.9 

OBS 

03902 

03.82 

14.910 

27.75 

14BU.9 

DBS 

03951 

03.78 

14.910 

27.76 

1481.6 

STO 

01000 

03.73 

14.91 

2  7.76 

3J. 

516 

1432.2 

DBS 

01331 

03.73 

14.910 

2  7.76 

1462.2 

IIO 

01100 

03.68 

34.92 

27.78 

00. 

579 

1483.6 

OBS 

01100 

03.68 

14.923 

27.78 

1485.6 

STD 

01203 

03.68 

14.92 

27.78 

00. 

62  2 

1485.5 

oes 

01233 

03.68 

14.920 

27.78 

1465.4 

oes 

01206 

03.68 

14.920 

27.78 

1485.4 

••••»••••*••••• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION    DATt 


CONSEC  out 

CAT  1^    3  6      N 

LONG       3%B    ;S       a 


re»« 

1573 

eOTOP    03057            AIR 

TEHP         11.2 

Did    HOT     PER 

KlID-OIR 

21 

■ONTm      07 

Ship  ev 

BET 

BULB         11.2 

21 

0        2 

HlSO-SPO 

11 

OAY 

06 

OAIA    USE 

1           BAItOHETIt    1027.6 

SEA 

HIND-FOR 

nOJ« 

OB. 9 

AKEA 

05           CLOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER 

X4 

LWLTVP 

DEPTH 

IE  HP 

SAL 

SIOHA-T 

OTHDPIH 

SW)    *EL 

o>ro 

ro- 

SID 

oooo: 

oa.35 

32.52 

25.30 

00.000 

1461.0 

sas 

00000 

oe.3  5 

32.516 

25.30 

14B1.0 

oas 

0000} 

oe.33 

32.520 

25.30 

14  81.3 

Das 

00JO7 

07. 6« 

32.Se3 

25.45 

1478.5 

sio 

00010 

o«.3a 

32.59 

25.63 

00.02  5 

1473.6 

06S 

00011 

05.73 

32.611 

25.72 

1471.0 

oas 

OOOIS 

a<>.30 

32.720 

25.97 

1465.3 

STD 

00J20 

02.76 

32.93 

26. 2S 

00.046 

1459.1 

ObS 

00022 

02.02 

S3. 022 

26.41 

1456.0 

SIO 

OOOjJ 

00.7^ 

33.14 

26.59 

0U.062 

14i.0.5 

oas 

0003  0 

i>J.6l 

33.156 

26.61 

1450.0 

oas 

0003<i 

-    0.25 

33.26B 

26.74 

1446.3 

oas 

OOOIB 

-    0.7* 

33.292 

26.78 

1444.1 

oas 

000<1 

-  o.eo 

33.356 

26.84 

1444.0 

SIO 

00050 

-  0.51 

33.47 

26.92 

00.088 

1445.7 

DBS 

00053 

-  o.»o 

33.512 

26.95 

1446.3 

oas 

00072 

00. OB 

33.670 

27.05 

1449.0 

SIO 

00075 

00. 2« 

33.72 

27.  oe 

00.115 

1449.9 

oas 

000  76 

00.31 

33.735 

27.09 

1450.2 

OBS 

ooa«« 

01.  fl 

34.112 

27.29 

1456.3 

SIO 

00100 

02.07 

34.13 

27.29 

00.137 

1459.0 

oas 

00106 

02.92 

34.230 

27.30 

1463.0 

SIO 

00125 

03.25 

34.36 

27.37 

00.156 

1464.9 

oas 

00125 

03.27 

34.360 

27.37 

1465.0 

oes 

001  <iO 

03.76 

34.4e5 

27.42 

1467.5 

STO 

0015J 

0.9.^4 

34.48 

27.45 

00.173 

1466.3 

oas 

00152 

03.39 

34.480 

27.4(1 

1466.1 

OBS 

00175 

03. *5 

34.510 

27.47 

1 466  . 7 

SIO 

00200 

03.29 

34.54 

27.51 

00.204 

1466.5 

oas 

00201 

03.26 

34.538 

27.51 

1466.4 

oas 

0020« 

03.10 

34.530 

27.52 

1465.8 

oas 

0022a 

03.46 

34.608 

27.55 

1467.8 

STO 

002  50 

03.95 

34.75 

27.62 

00.232 

1470.4 

oas 

00251 

03. 9S 

34.763 

27.62 

1470.6 

oas 

00277 

a«.6i 

34.910 

27.67 

1473.9 

OBS 

002a5 

04.63 

34.910 

27.67 

1474.1 

SIO 

00  300 

o«.i; 

34.81 

27.64   • 

00.257 

1472.0 

oes 

003  0« 

04.01 

34.800 

27.65 

1471  .6 

oes 

00312 

03. BB 

34.817 

27.67 

1471.2 

oas 

00319 

04.09 

34.845 

27.68 

1472.3 

OBS 

0033a 

04. IS 

34. 660 

27.68 

1473.0 

oes 

003»0 

04.30 

34.902 

27.69 

1474.1 

SIO 

00«00 

04.31 

34.52 

27.71 

00.303 

1474.6 

oes 

00<.03 

04.30 

34.92^ 

27.71 

1  4  74  .  7 

oas 

00453 

04.  3B 

34.915 

27.70 

1475.6 

STO 

00500 

04.2a 

34.93 

27.72 

00.347 

1476.2 

oas 

00502 

04.2a 

34.930 

27.72 

1476.2 

oas 

00552 

04.23 

34.923 

27.72 

1476.8 

SIO 

006  00 

04.09 

34.92 

27.73 

00.390 

1477.0 

OBS 

00601 

04.09 

34.916 

27.73 

1477.0 

oas 

00651 

04.05 

34.917 

27.74 

1477.7 

SID 

00  700 

03.99 

34.42 

27.74 

00.433 

1478.3 

oes 

00700 

03.99 

34.915 

27.74 

1476.3 

oes 

00750 

03. BB 

34.910 

27.75 

1478.6 

SIO 

OO600 

03. a3 

34. S2 

27.76 

00.476 

1479.3 

oes 

ooao3 

03. B3 

34.916 

27.76 

1479.3 

oas 

aaB52 

03.  a3 

34.910 

27.76 

1460.1 

STO 

0U90O 

03.75 

34.91 

27.76 

00.518 

14g0.6 

oes 

00902 

03.75 

34.94    P 

27.79U 

OBS 

00951 

03. a2 

34.913 

27.76    • 

1461.7 

$10 

01000 

03. 7B 

34.91 

27.76 

00.562 

1482.4 

oas 

01001 

03.  7B 

34.910 

27.76 

1482.4 

STO 

01100 

03.75 

34.92 

27.77 

00.605 

1463.9 

oes 

01100 

03.75 

34.920 

27.77 

1483.9 

SIO 

01200 

03. a2 

34.93 

27.77 

00.649 

1465.9 

oas 

01203 

Oi.ti 

34.933 

27.77 

1486.0 

oas 

01206 

01.79 

34.927 

27.77 

1485.9 

INST    SID   RECORDER  TEX   SO    1306 

TRACE    DIR  D  5    SSJARE      2 

CURAT  ION  ,0  2    SQUARE    48 

ORIS    Oil   474  1    tOJARE    46 


r04      TOT    P-.       N02        N03        S103        PH 
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Table  III.     Observed  oeeano^aphic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  .Tnlv  1973.— Continued 


STATION 


Rif.i       i» 

ojio 

YEj,     1473 

cossEC 

J2?0 

KOIIH        07 

l*T           ♦-. 

i^.SN 

D»r         06 

lONC    t>«a 

a«.s< 

HOJ» 

SOUP    0327^  AIR    TEXP         U.l  OIR    HOT  P€k            alNO-OIl)    20 

SHIP    EV  MET   bULB        11.8  21       0  3             xlhO-SPO   11 

OITA    USE       1  eAnOHETR    1027.;  SEA  HlNO-FOK 

ADEA              05  CLOUD    T/A  CL/TR  ueATHER      X* 


insr    STU  HECOROER  TEN   SO   1306 

TRACE    OIR                     D  }   SOJARE       2 

DURATION  i    SQUARE    tt 

ORIG    «11    47J  1    SQUARE    «e 


CASTNUM/TtME      LVLTtP         OEPTn 


STO 

OBS 

OSS 
sto 

06S 

oes 
OnS 
STO 

Osi 
ObS 

JT3 
Ooi 
06i 
Cbi 

OSS 

OSS 

STD 
OSS 

STO 
06S 

STO 
OBS 

ots 

STO 

OBS 

OSS 

OBS 
ObS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OSS 

STO 
OSS 
DBS 

SID 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OSS 
Ots 

STO 
DBS 
OoS 

SID 

jes 

JfS 

STD 
JBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
DBS 
DBS 

Sto 
OBS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 


OOQCJ 
1)0003 
00007 
00010 
00011 
UOOIS 
00015 
00020 
OJ02t 

U»J30 
00030 
0003'. 
OO036 
00041 
00J«5 
0003  0 
00023 
00075 
00076 
00100 
00102 
00114 
00125 
001<5 
00129 
00133 
00140 
001 M 
0014B 
00150 
00152 
00171 
0017B 
001S2 
001  «S 
00  2  00 
00201 
00205 
00213 
002211 
00250 
00251 
00277 
00300 
00300 
00350 
00400 
00403 
00453 
00491 
005  00 
00517 
OU552 
OJeOJ 
00c  01 
00151 
00700 
00  7  CO 
00750 
OOS  00 
00S03 
00B52 
00900 
00902 
00951 
01000 
01001 
01100 
01100 
111  2  00 
01203 
01210 


TExP 

09.75 
09.75 
09.16 
OS. 95 
OS. BO 
06,31 
06.95 
Oc.73 
05.87 
04.17 

02.79 
02.17 
00.52 

-  0.75 

-  O.SS 

-  0.86 

-  0.85 
00.04 
00.08 
00.58 
00.73 
01.57 
01.90 
01.91 
01.99 
02.50 
02.77 
03.12 
J3.26 
03.39 
03.56 
03.70 
03.27 
03.17 
03.44 
03.58 
0.1.71 
03.98 
04.49 
04. CO 
04.84 
04. B5 
34.84 
04.63 
04.63 
04.96 
04.84 
04.83 
04.73 
04.55 
04.46 
04.31 
04.18 
0...23 
0,.2. 
0i.07 
04.11 
04.11 
03.9  7 
03.90 
03.90 
03.97 
04.05 
04.05 
04.01 
03. SB 
03.88 
03.74 
03.74 
03.76 
03.76 
03.75 


SAL 

32.77 

32.773 

32.690 

32.71 

32.708 

32.669 

32.716 

32.66 

32.617 

3.. 807 

32.92 

i2.9j2 

3J.070 

33. 145 

33.333 

33.337 

33.37 

33.400 

33.69 

33.700 

33.93 

33.968 

34.130 

34.16 

34.170 

34.215 

34.350 

34.390 

34.457 

34.4S0 

34.52 

34.575 

34.570 

34.510 

34.513 

34.655 

34.69 

34.715 

34.725 

34.832 

34.840 

34.86 

34.862 

34.925 

34.93 

34.930 

35.016 

35.02 

35.016 

35.020 

34.480 

■4.56 

34.530 

34.510 

34.53 

3... 535 

34.515 

34.53 

34.930 

34.920 

34.92 

34.923 

34.533 

34.93 

34.927 

34.920 

34.53 

34.927 

34.92 

34.920 

34.93 

34.932 

34.927 


SIOHA-T         OrNOPTM       SNO    VEL       OXTb 


.102        N03        SIOS        Ph 


25. 2B 
25.28 
25.31 
25.36 
25.38 
25.42 
25.65 
25.64 
25.71 
26.05 
.6.25 
26.28 
2<  .44 
20.61 
26.82 
26.82 
26.85 
26.8  7 
27.07 
27. OS 
27.24 
27.25 
27.33 
27.33 
27.34 
27.37 
27.43 
27.44 
2  7.46 
27.47 
27.49 
27.51 
27.50 
27.49 
27.50 
27.59 
27.61 
>7.6l 
27.59 
27.62 
27.61 
27.60 
27.60 
2  7.66 

27.68 
27.68 
27.71 
27.73 
27.73 
27.74 
27.73 
27.73 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.71 
27.74 
27.74 
27.75 
27.76 
27.76 
27.76 
27.74 
27.74 
27.74 
27.76 
27.76 
27.77 
27.77 
^7.78 
27.78 
27.78 


00.027 

00.052 
00.072 


00.102 
00.130 
00 . 1 5  3 

00.173 


00.525 

00.574 
00.617 
00.661 


14S6.6 
1486.7 
14B4.4 
1483.7 
1483.2 
1481.3 
14  7612 
1475.2 
1471  .» 
1465.1 
1455.5 
1459.4 
1456.9 
1445.7 
1444.2 
1443.7 
1443.5 
1444.0 
144S.9 
1449.1 
1452.1 
1452.9 
1457.0 
1458.7 
1458. B 
1459.3 
i46l.8 
1463.1 
1464. S 
1465.5 
1466.1 
1466.9 
1467.8 
1466.0 
1465.7 
1467.3 
1468.0 
1468.6 
1469.8 
1472.2 
1473.2 
1 4  74  .  3 
1474.3 
1474.8 
1474.3 
1474.3 
1476.6 
1477.0 
1477.0 
1477.4 
1477.2 
1477.0 
1476.6 
14  76  .6 
1477.6 
1477.7 
1477. d 
.478. S 
1478. S 
1479.0 
1475.6 
1479.6 
1480.7 
1481.9 
1481  .9 
14S2.5 
1482.8 
1482.8 
1483.9 
1483.9 
1485.7 
1485. 7 
1485.8 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S   T   <    T   I    0   N 


COhSEC  3iil 

LAT  •i^    34.6N 


tUi 

1S75 

eOTor  03666        «u 

TEHP        11. 

.5          OIR    HOT    PER 

MINO-OIR    19 

INST    STO  RECORDER 

TEN   SO   1306 

nohTi 

H     07 

Ship  6v 

HET 

BU16          11. 

.5            00 

0        « 

KIND-SPO   16 

TRACE    OIR                     0 

5    SOUARE      2 

DAr 

06 

OAT*  USE 

1           eAROKETR    1027. 

.8           SEA 

UIND-FOR 

DURATION 

2    SQUARE   64 

HOM 

li.* 

AKU 

05          CtOUD    T/A 

CL/TR 

HEATHER      X6 

ORIS    Oil  676 

1    SOUARE    67 

t»iTr» 

OtPTn 

TtXP 

SAL 

SI6MA-T 

OVNOPTH 

SN3    VEL 

oxro          P06 

TOT   r        «e2        N03 

1103        PH 

STO 

00000 

oe.5S 

32.58 

25.32 

00.000 

1681 .9 

oes 

00003 

01.55 

32.579 

25.32 

1681.9 

oaj 

00007 

06.63 

}2.66e 

25.68 

1673. e 

STO 

OOOIO 

05.25 

32.76 

25.90 

00.02  6 

1669.2 

ots 

00011 

06.73 

32.e0c 

25.99 

1667.2 

oes 

OOOK 

06.05 

32.916 

26.15 

1666.6 

ilO 

00020 

03.80 

32.93 

26. le 

00.066 

1663.5 

OBS 

00022 

03.12 

32.983 

26.29 

1660.8 

oes 

00026 

02.26 

33.129 

26. 6e 

1657.3 

STO 

00030 

01.76 

33.19 

26.57 

00.06  0 

1655.1 

oas 

00030 

01.66 

33.207 

26. 5e 

1656.8 

OiS 

ooo3e 

00.27 

33.697 

26.90 

1669.1 

OdS 

oao«i 

-   0.01 

33.560 

26.95 

1667.9 

STO 

o:)05o 

00.09 

33.66 

27.03 

00.085 

1668.6 

0«S 

00033 

00.13 

33.680 

27.06 

1668.9 

STO 

U007S 

00.61 

33.81 

27.15 

00.110 

1650.7 

33S 

000  7O 

00.62 

33.819 

27.15 

1650.8 

OSS 

00067 

00.51 

33.961 

27.25 

1651.6 

OSS 

00091 

00.96 

36.018 

27. 2e 

1653.7 

STO 

00100 

01.13 

36.08 

27.32 

00.131 

1656. e 

STO 

00125 

01.70 

36.26 

27.62 

00.169 

1658.0 

STO 

00190 

02.33 

36.62 

27.50 

00.165 

1661.6 

oes 

00175 

03.00 

36.567 

27.56 

1666.9 

STO 

00200 

03.76 

56.71 

27.60 

00.193 

1668.8 

oes 

00201 

03.7  7 

36.708 

27.60 

1668.8 

oes 

00205 

03.76 

36.705 

27.60 

1668.8 

ObS 

00217 

06.36 

36.e5e 

27.63 

1672.6 

oes 

00232 

0'>.52 

36.863 

27.63 

1672.6 

STO 

00250  . 

06.  5i 

36.67 

27.66 

oo.2ie 

1673.2 

oes 

00251 

06.58 

36.870 

27.66 

J673.2 

oes 

002  77 

06.66 

36.925 

27.68 

1676.1 

STO 

00300 

06.70 

36.91 

27.66 

00.262 

1676.6 

oes 

00300 

06.70 

36.910 

27.66 

1676.6 

oes 

00350 

06.39 

36.923 

27.70 

1676.2 

STO 

00600 

06.66 

36.93 

27.70 

oo.2«e 

1675.2 

oes 

00603 

06.65 

36.930 

27.70 

1675.3 

oes 

006S3 

06.55 

36.939 

27.70 

1676.5 

STO 

00500 

06.68 

36.93 

27.70 

00.333 

1677.0 

oes 

00502 

06.67 

36.930 

27.70 

1677.0 

oes 

00552 

06. 3i 

36.910 

27.70 

1677.1 

STO 

00600 

06.19 

36.92 

27.72 

00.37e 

1677.5 

oes 

00601 

06.19 

36.920 

27.72 

1677.5 

oes 

00651 

06.16 

36.930 

27.76 

1678.2 

STO 

00700 

06.10 

36.91 

27.73 

00.623 

1678.7 

oes 

00700 

06.10 

36.916 

27.73 

1678.7 

oes 

00750 

06.06 

36.910 

27.73 

1679.6 

STO 

ooeoo 

03.99 

36.93 

27.75 

00.666 

1680.0 

oes 

ooeo3 

03.99 

36.930 

27.75 

1680.0 

oes 

00852 

03.99 

36.930 

27.75 

1680.8 

STO 

00900 

06.00 

36.91 

27.76 

00. ill 

1681.6 

oes 

00902 

06.00 

36.913 

27.76 

1681.7 

oes 

00951 

03.95 

36.916 

27.75 

1682.3 

STO 

01000 

03.92 

36.91 

27.76 

00.55c 

1683.0 

oes 

01001 

03. 9< 

36.910 

27.76 

1683.0 

STO 

01100 

03.01 

36.92 

27.76 

00.601 

1686.2 

oes 

01100 

03.81 

36.920 

27.76 

1686.2 

STO 

012  00 

03.79 

36.92 

27.77 

00.666 

1635.8 

OUS 

01203 

0.1.76 

36.926 

27.77 

1685.7 

OnS 

01206 

0.).  72 

36.932 

27.78 

1665.6 

•»••••••••••••• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


5    I    >    T    I    0    N 


OtrlJ       ii       nil 
LtT  ^'i    2-.2N 


BCMn       07 
DAT  06 

MCuA    1«.6 


BOTOP    03S11 

otT>  use     1 

milk  0» 


<IR    TexP  13.8 

NET  bULiI  13. e 
BIROMETR  lOJt.O 
CLOUD    T/> 


cm    HOT    PER 

«INO-OIR    IS 

IIIST    STD  RECORDER 

TEN   S9    1306 

00       0         X 

«;no-spd  1« 

TRACE    DIR                     0 

9    iMO^S.      2 

SE< 

■IND-fOR 

OURITJON 

2    iQJtRE    «6 

CL/TR 

DEtTHER      >« 

ORU    Oil   «T7 

1    SbUtRE    1,1 

CASTMJx/r IME      L»LTrP         DEPTH 


STD 

OBi 
DBS 

SID 
DBS 
DBS 

SIJ 
OBS 
3bS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
DBS 

oes 

STD 
3BS 
OcS 
OBS 

STD 
OBS 
JuS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OSS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


OOOJO 
OOOJi 
00007 
00010 
00011 
OOOIS 
0002  0 
00022 
000«6 
OOOJO 
00  03  J 
0003^ 
0003B 
00041 

ooo«s 

000«« 

oooso 

000S3 
00075 
00076 
00100 
00102 
00123 
30123 

oouo 

301V< 
00130 
00132 
00163 
00173 

002  00 
00201 
D0220 
00232 
00230 
00751 
00.^56 
00262 
002CC 
30277 
00285 

003  00 
30300 
00  3  08 
03312 
0031( 
00330 
00388 
003S5 

004  00 
00<>03 
00415 
00422 
00426 
00453 
30500 
00302 
30552 
00600 
336  01 
00651 
00700 
03700 
03750 
00755 
03800 
00803 
00852 
00900 
00902 
00931 
01000 
01031 
01100 
31100 
01200 
01203 
S1206 


TIHP 

38.65 
08.8  5 
38.73 
06.6  3 
35.83 
35.13 
04.56 
04. IJ 
03.32 
02.35 
02.23 
01.50 
01.16 
00.50 

-  0.85 

-  1.12 

-  1.13 

-  i.l7 

-  1.05 

-  1.08 

-  0.85 

-  0.81 

-  0.42 

-  0.41 

-  0.03 
30.22 
00.3  7 
00.44 
00.90 
01.13 
01.65 
0.  .68 
01.98 
02.37 
03.02 
01.04 
Ot.09 
03.  4  J 
03.44 
03.95 
04.35 
04.2  5 
04.29 
04.71 
04.74 
04.40 
03.98 
04.09 
04.78 
04.74 
04.70 
04.48 
04.65  I 
04.35 
04.38 
04.35 
04.18  ( 
04.47 
04.40 
04.43 
04.31 
04,33 
04.30 
04.23 
04.28 
04.27 
04.18 
04.09 
03.94 
03.93 
03.81 
03.77 
03.77 
03.69 
03.65 
03.70 
03.73 
03.70 


S«L 

32.30 
32.304 
3<.2B0 
32.23 

32.225 

32.313 

32.44 

32.505 

32.587 

32.75 

32.811 

32.885 

32.552 

33.035 

33.200 

33.199 

33.22 

33.317 

33.47 

33,473 

33.62 

33.641 

33.80 

33.805 

33.650 

33.890 

33.56 

33.960 

34.020 

34.140 

34,22 

34.23U 

34.390 

34.430 

34.56 

34.56- 

J'-.tSO 

34.620 

34.667 

34.72  0 

34.830 

34,82 

34.B20 

34.915 

34.510 

34.852 

34.620 

34.640 

34.527 

34.52 

34.520 

34.927 

34.515 

34.895 

34.666 

34.53 

34.530 

34.934 

34.53 

34.530 

34.520 

34.93 

34.932 

34.527 

34.520 

34.52 

34.930 

34.917 

34.93 

34.930 

34.510 

34.51 

34.910 

34.51 

34.912 

34.51 

34.913 

34. 515 


SISKR-T         DrNDPTH      SNO    VEL       ORTC 


P04     TOT  r 


25.05  0 

25.05 

25.06 

25.31  0 

25.41 

25.56 

25.72  O 
25.62 
25.96 

26.20  01 

26.23 
26.34 
26.41 

26.52 
26.71 
26.72 

26.73  Oi 
26.82 

26.93  Oi 

26.94 

27.05  0< 

27.07 

27.18  Oi 

27.16 
27.23 
27,22 

2  7,27  Oi 

27.26 
27.29 
27.37 

27,35  01 

27.40 
27.51 
27.51 

27.55  01 

27.55 
.7.57 
27.57 

27.59 

27.64 

27.63  0( 

27.63 

27.66 

27.66 

27.65 

27.67 

27.67 

27.66 

27.66  o; 

27,67 

27,70 

27.67e« 

27.69 

27.71 

27.71  o; 

27.73U 

27.70  • 

27.71  0( 
27.71 
27,71 

27.72  OC 
27,72 
27.73 
27.71 

27.72  Ot 

27.73 
27.73 

27.76  OC 

27.76 
27.76 

27.76  OC 
27.76 

27.77  0.; 
27.77 

27.77  00 

27.77 
27.77 


1462.7 
1462.7 
14B2.2 
1474.1 
1470.5 
1468,2 
1466,1 
1464.3 
1461.1 
1457.3 
1456.8 
1453,7 
1452.3 
1449.5 
1*43.4 
1442.4 
1442.4 
1442.4 
1443.4 
1443.4 
1445,1 
1445.4 
1447.7 
1447.8 
1445.5 
1451.1 
1452.0 
1452.4 
1454.7 
1456.1 
1458.9 
1459.1 
1461.0 
1462.9 
14  66.2 
1466.3 
)406.7 
1416.2 
1468.4 
1470.8 
1472.6 
1472.8 
1472.6 
1474.6 
1*75.0 
1473.6 
1472.3 
1473.4 
1476.5 
1476.4 
1476. .> 
1*75.6 

1475.2 
1474,5 
1476,5 

1477.6 
1476.3 
1478.4 
1476. B 
1479.6 
1479,6 
1460,1 
1461.1 
1461.1 
1460. B 
1481.2 
1481.4 
1481.4 
1481.7 
1482.3 
1482.3 
1463.7 
1463.7 
1485.4 
1465.4 
1465.5 
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Table  III.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S    T   <    T    1    0   N 


hins     ii     am 

TEH 

1573 

dOTOP    33«36           lin 

TEMP         13. .> 

Um    HOT    PER           KlNO-OIR   16 

CJNSEC              0253 

HO'^Ti 

n      07 

Snir   E» 

■  EI 

BULB          13.3 

36 

0        2              HINO-SPO   15 

LAT             «4    ;J.4N 

Dtr 

06 

OtTl   USc 

1           BiROHETR   1026.6 

SEA 

HINO-FOR 

lONv      J»d    li).«a 

HSja 

Is. 7 

unit 

05           CLOUO    T/« 

CL/TR                        HEATHER     >4 

CAiTNJM/TlMc 

L«l.I»P 

0£flH 

TtHP 

SAL 

Sl.iBA-1 

OTNOPTn 

SNO  vEi    oxrc         ^a^ 

STO 

0J03J 

Od.65 

32.42 

25.14 

00.000 

1463.3 

J».7 

QSS 

00003 

OB. 69 

32.420 

25.14 

1463.0 

DBS 

00007 

37.09 

32.320 

25.32 

1476.3 

SIS 

OOOiO 

06.60 

32.36 

25.43 

00.02  7 

1474.2 

oes 

00011 

06.33 

32.400 

25.46 

1473.2 

D6S 

ooois 

35.66 

32.433 

25.59 

1470.5 

OSS 

0001« 

05.27 

32.490 

25.66 

1469.1 

SID 

OOO^'O 

05.25 

32.49 

25.66 

00.051 

1464.3 

DoS 

oooi.; 

05.11 

32.510 

25.71 

1460.5 

SID 

0003  0 

04.07 

32.67 

25.55 

30.073 

1464.5 

06S 

00030 

Oo.Ol 

32.660 

25.96 

1464.3 

96i 

0003d 

0.1.20 

32.940 

26.25 

1461.3 

oes 

aoo«i 

02.21 

33.02  0 

26.35 

1457.2 

OSS 

OOO-.! 

01.75 

33.193 

26.56 

1455.4 

DBS 

000«9 

01.33 

33.160 

26.59 

1453.3 

Sit 

00050 

01.19 

33.19 

26.61 

30.108 

1453.3 

DBS 

00053 

00.50 

33.260 

26.71 

1453.4 

oes 

0006B 

-    0.38 

33.490 

26.53 

1446.6 

OiiS 

00072 

-    0.25 

33.553 

26.97 

1447.3 

STD 

O0075 

-    0.63 

33.54 

26.56 

00.140 

1445.7 

OSS 

00076 

-    0.64 

33.543 

26.96 

1445.3 

CcS 

0007S 

-    0.73 

33.660 

27.36 

1445.4 

STD 

00100 

03.32 

5i.»7 

^7.23 

30.165 

1433.6 

oes 

00102 

00.<.1 

33.690 

27.21 

1451.3 

oes 

OclK 

30.64 

34.313 

27.25 

1453 .0 

STO 

00U5 

00. ^^ 

34.34 

27.33 

00.165 

14  54.3 

OcS 

00125 

33.  9o 

34.040 

27.30 

1454.4 

3BS 

00140 

01.^4 

3...15J 

27.41 

1456.1 

OBS 

oou* 

01. 44 

34.225 

27.41 

1457.1 

STO 

00150 

01.63 

34.26 

27.43 

00.234 

1456.1 

ass 

00152 

31.73 

34.266 

27.43 

1456.4 

OBS 

00175 

02.04 

34.374 

27.49 

1460.5 

$10 

00200 

02.43 

34.49 

27.55 

00.234 

1462.7 

OBS 

002J1 

02.45 

34.500 

27.56 

1462.9 

OBS 

0022B 

02.62 

34.565 

27.59 

1464.1 

STO 

00250 

03.00 

34.67 

27.64 

00.260 

1466.3 

OBS 

03251 

03.02 

34.673 

27.64 

1466.4 

OBS 

0025B 

03.17 

54.667 

27.64 

1467.2 

OBS 

00262 

03.47 

34.710 

27.63 

1468.5 

OBS 

00277 

03.63 

34.762 

27.65 

1470.4 

OBS 

00264 

03.75 

34.610 

27.66 

1473.3 

OBS 

00253 

03.51 

34.624 

27.66 

1471.1 

STD 

003  00 

03.76 

34.62 

27.69 

30.263 

1473.6 

OBS 

003  30 

03.77 

34.616 

27.65 

1470.6 

OBS 

00350 

04.15 

34.660 

27.70 

1473.1 

OBS 

00363 

04.35 

34.910 

27.70 

1474.2 

OBS 

00365 

34.02 

34.660 

27.65 

1472.8 

STO 

OOliOO 

04.09 

34.65 

27.71 

00.327 

1473.7 

OBS 

03^33 

34.10 

34.697 

27.72 

1473.6 

OBS 

00<.53 

04.2  7 

34.513 

27.71 

1475.3 

STO 

00530 

04.31 

34.91 

27.70 

00.371 

1476.3 

OBS 

00523 

04.30 

34.910 

27.70 

1477.1 

CBS 

00552 

04.44 

34.937 

27.71 

1477.7 

SIO 

30600 

34.40 

34.93 

27.71 

00.416 

1476.3 

CBS 

30601 

04.40 

34.530 

27.71 

1478.4 

Cos 

00651 

04.32 

34.537 

27.72 

1476.9 

STO 

00700 

04.2^ 

34.52 

27.72 

00.462 

1479.2 

DBS 

00700 

0...22 

34.4..2 

27.72 

1475.2 

CBS 

00750 

0>.5o 

34.913 

27.74 

1479.3 

STD 

OOBOO 

03.90 

34.92 

27.75 

00.506 

1475.6 

OBS 

33633 

03.93 

34.916 

27.75 

1479.6 

DBS 

ooe52 

03.95 

34.930 

27.75 

1460.8 

STO 

00900 

33.53 

34.92 

27.75 

00.550 

1461.3 

OBS 

00532 

33.53 

34.94    P 

27.77« 

CBS 

00951 

03.94 

34.910 

2  7.74   • 

1482. 2 

STO 

01000 

03.94 

34.91 

2  7.74 

00.595 

1483.0 

OBS 

01331 

03.54 

34.913 

27.74 

1463.1 

STO 

01103 

03.54 

34.92 

27.75 

00.640 

1464.7 

oes 

01130 

03.94 

34.920 

27.75 

1464.7 

STO 

012  03 

03.6  7 

34.91 

27.75 

0U.667 

1486.1 

CBS 

01233 

33.66 

34.913 

27.75 

1486.1 

oes 

01236 

03.64 

34.913 

27.76 

•••••••• 

14S6.1 

INST    STD  RECOROCR 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIO.Oll   478 


TEN  S;i  1S06 
5  SilUARE  2 
2  tOUARC  48 
1   >«JAM   48 


^04      TOT   r        N02        N03        tlOl       >H 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 

NOOC    &T1TI0N    a   A   1    t, 


«tflO     il     an          »£»« 

1«73 

bOTOP    03<53           a1« 

TEHP         16.9 

OIR    MGT    PER            <llHi,-Olk    18 

CONitC               0.'««            HONIM      il 

SHIP   £V 

aET 

BUiB          16.9 

17 

1         2              -INO-SPO    17 

l*T           «•   1<.«.M           0*> 

On 

DATt   USE 

1           SAkOKETR    1026.0 

SEA 

KINO-fOR 

lom    }<,»  a    H       i«ua 

W.T 

AKEl 

05          ClOUO   T/« 

CL/TR                       HEATHER     <0 

CJtSTNJIVIIKE       KLTTP 

OE^Tn 

TtBP 

SAL 

SIttNA-T 

OTNDPTM 

SNO    VEL       OXrC              H' 

STC 

00000 

10.33 

32.61 

<5.06 

00.000 

1688.5 

14.7       ats 

00903 

10.33 

32.613 

25.06 

1686.6 

06$ 

00007 

OB.  62 

32.367 

25.15 

1681.2 

STO 

00010 

07.16 

12.39 

25.37 

00.02  8 

1676.6 

DBS 

ooou 

06.69 

32.666 

25.51 

1673.9 

oes 

ooois 

06. Ba 

32.609 

25. 9B 

1667.8 

iti. 

OOJiO 

06.26 

32.96 

26.16 

00.050 

1665.5 

Obi 

00022 

03.96 

33.032 

26.25 

1666.5 

on 

00026 

03.71 

33.123 

26.35 

1663.5 

STO 

00030 

03.32 

33.25 

26.68 

00.067 

1662.1 

oes 

00030 

03.26 

33.265 

26.50 

1661.9 

oes 

000<>« 

00. a5 

33.772 

27.09 

1652.3 

STO 

00050 

00. Bt 

33.77 

27.09 

00.09  3 

1652.2 

oes 

000&3 

00.69 

33.773 

27.10 

1651.6 

o»s 

00057 

00.30 

33.B03 

27.15 

1669.9 

STO 

00075 

00.76 

36.02 

27.29 

00.115 

1652.6 

oes 

0007O 

00.79 

36.026 

27.30 

1652.8 

STO 

00100 

01.60 

36.16 

27.36 

00.136 

1656.1 

OBS 

00102 

01.65 

36.17U 

27.37 

1656.6 

STO 

00125 

01.69 

3«.2  5 

27.62 

00.151 

1657.9 

OSS 

00125 

01.70 

36.256 

27.62 

1658.0 

STO 

00150 

01.96 

36.57 

27.69 

00.167 

1659.7 

OBS 

00152 

01. 9B 

36.376 

27.50 

1659.8 

OBS 

00175 

02.19 

36.6eo 

27.56 

1661 .3 

STO 

00200 

02.61 

36.50 

27.56 

00.196 

1662.7 

OBS 

00201 

02.63 

36.506 

27.56 

1662.6 

OBS 

0022e 

02.66 

36.560 

27.59 

1666.3 

STO 

00250 

02.91 

36.63 

27.62 

00..:22 

1665. B 

OBS 

00251 

02.92 

36.63  5 

27.62 

1665.9 

OBS 

00277 

03.19 

36.727 

27.67 

1667.6 

OSS 

002B5 

03.65 

3^.75  7 

27.67 

1668.9 

DBS 

00247 

03.91 

36.B30 

27.68 

1*71.1 

STO 

00300 

03.90 

36.82 

27.68 

00.266 

1671.1 

OBS 

00300 

03.  B9 

36.B20 

27. 6B 

1671.1 

OBS 

0030e 

03.76 

36.B13 

27.68 

1670.7 

OBS 

00312 

06.22 

36.870 

27.68 

1672.7 

OBS 

00319 

03.99 

36.667 

27.69 

1671.9 

DBS 

0035« 

06.23 

36.913 

27.71 

1673.5 

STO 

004  00 

06.  3B 

36.92 

27.70 

00.291 

1676.9 

CBS 

ao.>03 

06. 3e 

36.920 

27.70 

1675.0 

OBS 

00453 

06.26 

36.913 

27.71 

1675.3 

STO 

00500 

06.15 

36.93 

27.73 

00.336 

1675.6 

OBS 

00502 

06.16 

36.927 

27.73 

1675.6 

OBS 

00552 

03.99 

36.926 

27.75 

1675.8 

STO 

00600 

03.95 

36.93 

27.76 

00.37  5 

1676.5 

OBS 

00601 

03.95 

36.933 

27.76 

1676.5 

OBS 

00651 

03.93 

36.930 

27.76 

1677.2 

STO 

00700 

03. B9 

36.93 

27.76 

00.616 

1677.9 

OBS 

00700 

03. e9 

36.925 

27.76 

1677.9 

OBS 

O0750 

03.  S6 

36.927 

27.77 

1676.5 

STO 

ooeoo 

03.77 

36.93 

27.78 

00.657 

1679.0 

oes 

ooeo3 

03.77 

36.930 

27.78 

1679.1 

OSS 

00852 

03.75 

36.930 

27.  7e 

1*79.8 

STO 

00900 

03.76 

36.92 

27.77 

00.699 

1*83.5 

OBS 

00902 

03.76 

36.920 

27.77 

l*ei>.6 

oes 

00951 

03.76 

36.917 

27.77 

1*81.6 

STO 

01000 

03.71 

36.92 

27.77 

00.56i 

1*62.1 

oes 

01001 

03.71 

36.920 

27.77 

1*62.1 

STO 

01100 

03.71 

36.91 

27.77 

00.566 

1*83.7 

oes 

01100 

03.71 

36.910 

27.77 

1*63.7 

STO 

012  00 

Oj.71 

5-. 92 

27.78 

00.6:7 

1*66.* 

CBS 

01203 

03.71 

36.926 

27.78 

1*65.5 

on 

01210 

03.71 

36.925 

27.78 

1*65.6 

INST    STO   RE^OROCR 
TRACE    DIR  0 

OURaTION 
MIt    fill   679 


P36  TOT  f    .    N02   N03 


TEN  SC  1306 
5  SwJARE  2 
2  SUUARE  68 
1  SSUARE  68 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  TJSCGC  EVERGREEN, 
13  Jun(^14  July  1973.— Continued 


S    T    t    T    I    0   N 


•  EFI^      31       Hii 
IBhitC  J2«» 

LIT  «.•    1«.1N 


>E>< 

l«7j 

60T0P    02655           tifl 

TEMP         12.0 

Oil)    HOT    PER 

•  INO-OIA 

14 

nCDTl 

n      07 

SHIP   EV 

■  ET 

Bulb       12.0 

21 

2        2 

■  IN0-5P0 

16 

oil 

06 

DlTt    USE 

1           e«ROMET«    1025.3 

SEA 

■UNO-FOft 

NOJit 

20.5 

*REt 

05           ClOUO    T/> 

Cl/Tfi 

HtATMEIt 

X4 

Klllf 

Otftrl 

TEKP 

SAL 

SIONA-T 

OVNOPTh 

SNO    VEL 

OXIi 

rO' 

STO 

000:0 

06.64 

32.54 

25.31 

03.030 

1482.2 

J>S 

00033 

08.64 

32.540 

25.31 

1482,3 

$10 

0001  >J 

06.42 

32.61 

25.63 

00.02  5 

1473.6 

oes 

OJOli 

05.07 

32.620 

25.81 

1466.4 

oas 

OOOlt 

04.37 

32.780 

26.01 

1465.7 

SID 

0032  0 

04,31 

32.78 

26.02 

00.04  7 

1465.5 

0>S 

00022 

04.08 

32.630 

26.06 

1464.6 

oes 

00026 

03.62 

32.470 

26.23 

1462.4 

STO 

00333 

03.33 

33.10 

26.34 

03.065 

1460.6 

ots 

0J33J 

02.47 

33,110 

26.40 

1460.4 

oes 

0033* 

02.54 

33.3B3 

26.41 

1458.6 

oes 

0033e 

01.62 

33.230 

26.61 

1454.6 

oes 

00041 

03.11 

35.330 

26.78 

1448.2 

oes 

OOOtS 

-    0.8« 

33.470 

26.93 

1444,2 

oes 

0004! 

-    0.64 

33.530 

26.45 

1444.1 

sto 

O00S3 

-  o.e3 

33.50 

26.96 

00.093 

1444.2 

oes 

000S3 

-    0.74 

33.530 

26.48 

1444.5 

oes 

0006'! 

-    0.54 

33.610 

27.03 

1445.4 

oes 

0306e 

-    0.12 

33.630 

27.00   • 

1447.4 

oes 

00072 

-    0.34 

33.650 

27.05 

1447.0 

STC 

03075 

-    0.04 

33.71 

27.04 

00.114 

1448.5 

oes 

30076 

00.05 

33.730 

27.10 

1444.0 

OSS 

00062 

-    0.07 

33.810 

27.17 

1448.7 

oes 

0001'i 

03.75 

34.013 

27.24 

1453.0 

STO 

00103 

00.74 

34.01 

27.29 

00.141 

14  53.2 

oes 

UU1J2 

00.42 

34.020 

27.26 

1453.8 

OBS 

03113 

01.28 

34.163 

27.37 

1455.7 

OsS 

OOllc 

0<.32 

i4.240 

27.36 

1460.6 

STO 

33123 

02.^5 

34.25 

27.36 

00.160 

1463. 8 

oes 

00123 

02.3  5 

34.250 

27.37 

1460.8 

OoS 

OOl'.O 

02.34 

34.313 

27.43 

1463. J 

STD 

33153 

32.43 

34. J6 

:;.45 

00.177 

;4tl.( 

oes 

OC:52 

02.46 

34.370 

27.45 

1461.4 

OBS 

00167 

02.74 

34.510 

27.54 

1463.6 

oes 

00175 

03,23 

34.560 

27.54 

1465.6 

oes 

001  7t 

03.17 

34.560 

27.54 

1465.7 

OBS 

30186 

03.44 

34.570 

27.52 

1467.2 

st:. 

002  00 

03.55 

34.64 

27.61 

00.206 

1467.8 

oes 

00231 

03.55 

34.703 

27.62 

1467.9 

oes 

00223 

03.54 

34.700 

27.62 

1468.1 

OBS 

0022  * 

04.08 

34.740 

27.54    • 

14  70.5 

oes 

00228 

04.31 

34.720 

27.58 

1470.3 

DBS 

002<>3 

03.81 

34.720 

27.60 

1469.7 

STO 

00230 

04.07 

34.81 

27.65 

00.231 

1471.0 

OBS 

00255 

04.15 

34.640 

27.66 

1471.5 

oes 

00266 

03.43 

34.800 

27.66 

1470.7 

OBS 

00278 

04.31 

34.410 

27.66 

1473.4 

STO 

00300 

04.65 

34.92 

27.67 

00.255 

1474.4 

OBS 

00303 

04.65 

34.923 

27.67 

1474.4 

oes 

00353 

04.34 

34,930 

27.71 

1474.2 

SID 

OO'.OO 

34.47 

34.42 

27.69 

00.300 

1475.3 

OBS 

03433 

04.48 

34.420 

27.64 

1475.4 

oes 

00452 

04.23 

34.410 

27.71 

1475.1 

STO 

30503 

04.31 

34.43 

27.72 

00.345 

1476.3 

oes 

00502 

04.32 

34.430 

27.72 

147c. 4 

oes 

00552 

04.45 

34.430 

27.70 

1477.7 

STO 

00603 

04.22 

34.42 

27.72 

00.36  4 

1477.6 

3BS 

00601 

04.22 

34.420 

27.72 

1477.6 

oes 

00651 

04.24 

34.423 

27.72 

1476.5 

$T0 

00  7  00 

04.16 

34,41 

27.72 

00.434 

1479.0 

OBS 

007C0 

04.16 

34.913 

27.72 

1474.0 

OBS 

00708 

04.12 

34.430 

27.74 

1474.0 

OBS 

00742 

03.83 

34.420 

27.76 

1478.3 

oes 

00753 

03.63 

34.920 

27.76 

1476.4 

STO 

ooeoo 

03.76 

34.93 

27.76 

00.477 

1474.0 

OBS 

ooeo3 

03.76 

34.430 

27.76 

1474.0 

OBS 

03852 

03.76 

34.430 

27.78 

1474.9 

STD 

00400 

03.70 

34.93 

27.78 

00.516 

1460.4 

oes 

03432 

03.73 

34.930 

27.76 

1480.4 

OBS 

00«51 

03.71 

34.930 

27.76 

1461.3 

STO 

01333 

33.68 

34.43 

27.76 

00.55  4 

1482.0 

oes 

31301 

03.68 

34.430 

27.79 

1482.0 

STO 

OUOJ 

03.64 

34.42 

27.76 

00.601 

1483.7 

oes 

01100 

03. o4 

34.420 

27.78 

1483.7 

STO 

01203 

03.72 

34.51 

27.77 

00.645 

1485.3 

oes 

01203 

03.72 

34.410 

27.77 

»485.5 

oes 

01206 

03.72 

34.410 

27.77 

1485.6 

INST    STO  KECOROER  TEN    SO    1306 

TRACE   OIR  0  5   SbJARE      2 

DURATION  2    SOJARE    46 

ORU  Oil   460  1   igjARE   «• 


N03        iI03        tH 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STtTIOS        OiTA 


COhSEC  029o 

lAT  ««   It. IN 

LONG     3«l  «(.Sil 


nt\ 

1572 

BOTDP    01<.13           ilk 

lEHP         13.3 

OIR    HOT    PES           KIND-OIR    17 

INST    STO   RECORDER 

TEN  SO   1306 

HCMl 

-1      07 

SHIP    EV 

«tT 

BULB         13.3 

22 

2        2              UINO-SPD  16 

TRACE    DIR                    D 

5   SQUARE      2 

D« 

Ot 

0<I1   USE 

1           BAROHEIA    1025.7 

SEA 

KINO-FOR 

DURATION 

2   SQUARE   46 

HOUR 

ii.* 

AREA 

05           CLOOO    I/A 

Cl/III 

1                            HEATHER      >4 

ORIS    on   481 

1    iOUARE    *B 

i.»ilrp 

oeriH 

lEUP 

SAL 

SIOHA-T 

OYHUHH 

SNO  VEL     oirc           fa4 

TOT   r        mz        N03 

SI03         FH 

STO 

00000 

07.65 

32.20 

25.15 

00.000 

1*77.9 

OBS 

OOJOi 

07.65 

32.201 

25.15 

1478.0 

oas 

00307 

07.6<> 

32.183 

25.14 

1*78.0 

STD 

00010 

07.50 

32.19 

25.16 

03.02  8 

1477.5 

oe$ 

00011 

07. JO 

32.193 

25.19 

1*76.7 

OBS 

OOOIS 

06.36 

32.379 

25.46 

1*73.3 

on 

00019 

0«.«3 

32.6B4 

25.87 

1*67.9 

JTO 

OOOiO 

04.75 

32.7* 

25.93 

00.05  3 

1*67;3 

OBS 

0002; 

0<>.20 

32.85E 

26.09 

1*65.2 

DBS 

00026 

03.36 

32.9*3 

26.24 

i*ci.e 

SID 

0J030 

02. SB 

32.99 

26.31 

00.072 

1*59.6 

OBS 

OOOjJ 

02.  BO 

32.992 

26.32 

1*59.5 

OBS 

0003S 

01.33 

33.019 

26.46 

1453.2 

OBS 

00041 

00.05 

33.096 

26.59 

1*47.6 

OBS 

oo»*s 

00.15 

33.190 

26.66 

1*48.2 

OBS 

000^9 

-    0.03 

33.166 

26.67 

1447.5 

STO 

OOOS} 

-   0.12 

33.19 

26.67 

00.103 

1447.1 

OBS 

000S3 

-   0.6  3 

33.218 

26.72 

14*4.8 

OBS 

0JJ68 

-    1.1* 

33.330 

26.83 

1442.8 

STO 

J0J7S 

-    1.13 

;3.<.5 

26.93 

00.134 

14*3.1 

OBS 

0OJ76 

-   1.13 

j3.'.71 

26.94 

14*3.2 

SIO 

OJIOJ 

-    0.86 

33.65 

27,07 

00.161 

1445.1 

0»> 

0J102 

-    O.Jl 

33.666 

27.09 

1*45.4 

STD 

00125 

-    0.33 

3i.ei 

:7.1« 

00.184 

14*6.2 

?oi 

00125 

-    .1.32 

3i.810 

27.10 

1**6.2 

STO 

051S0 

00.  :o 

33.99 

27.30 

00.205 

1*51.5 

OSS 

00152 

00.32 

34.015 

27.32 

1*51.9 

OBS 

OOU^ 

00.66 

3*.l<i0 

27.40 

1*53.8 

OBS 

00175 

01.66 

34.300 

27.46 

1456.6 

OBS 

0017B 

02.09 

54.370 

27.48 

1460.7 

STD 

00200 

02.27 

34.36 

27.46 

00.241 

1461.9 

OBS 

00201 

02.33 

34.363 

27.46 

1*62.0 

OBS 

0022B 

o;.«2 

34.545 

27.55 

1465.* 

STO 

00250 

02. Tl 

34.52 

27.55 

00.270 

1*6*. 8 

OBS 

00251 

02.70 

34.520 

27.55 

1*6*. 8 

OBS 

002  77 

02. 6B 

34.570 

27.59 

1*65.2 

STO 

00300 

02.91 

34.66 

27.64 

03.29C 

14t.t.T 

OBS 

00300 

02.92 

34.660 

27.64 

1466.6 

OBS 

00350 

03.71 

34.837 

27.71 

1471  .2 

SIO 

OO'iOJ 

03.92 

34.85 

27.70 

00.343 

1472.9 

OBS 

00<i03 

03.93 

34.853 

27.70 

1473.0 

OBS 

00<.53 

03.99 

34.867 

27.70 

1474.1 

STO 

00500 

0<i.0« 

34.91 

27.73 

00,386 

1476.1 

OBS 

00502 

0<>.0« 

34.910 

27.73 

1*75.2 

OBS 

00552 

03.99 

34,921 

27.75 

1*75.8 

STO 

00600 

03.9* 

34.92 

27.75 

00.428 

1*76.* 

OBS 

OOeol 

03.  t« 

34.920 

27.75 

1*76.* 

OBS 

00651 

03.91 

34.927 

27.76 

1*77.1 

Hi 

00  700 

03.86 

34.92 

27.76 

00.469 

1*77.7 

OBS 

00700 

03.86 

34.922 

27.76 

1*77.7 

OBS 

00750 

03.84 

34.930 

27.77 

1*76.5 

SIO 

OOBOO 

03.77 

34.93 

27.76 

00.510 

1*79.0 

OBS 

00603 

03.7  7 

34.930 

27.78 

1*79.1 

OBS 

00B52 

03.76 

34.930 

27.78 

1*79.9 

$10 

ootoo 

03.71 

34.92 

27.76 

00.551 

1*80.* 

OBS 

00902 

03.71 

34.923 

27.78 

1*80.5 

OBS 

00951 

03.76 

34.930 

27.78 

1*61.5 

$10 

01000 

03.71 

34.93 

27.79 

00.592 

1*62.1 

OBS 

01001 

03.71 

34.93  5 

27.79 

1*82.1 

STO 

01100 

03.73 

34.93 

27.78 

00.634 

1*83.9 

OBS 

01100 

03.73 

34.934 

27.78 

1*63.9 

SIO 

01200 

03.72 

34.93 

27.78 

00.677 

1*85.5 

OBS 

01203 

03.72 

34.930 

27.78 

1*85.5 

OBS 

01206 

03.7  7 

34.930 

27.78 

•«**6«6» 

1*85.8 

6 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


S     T    >    T    I    0    h 


cohscc         om 

LIT  <>    19. «N 

CiSTNUN/r inf       IVLltP 


»l»» 

lS7j 

BOILf    UJil 

<            <IS 

lEHP        13.9 

om  MtT  ftn 

mno-Difc  20 

HONTn      07 

inlf   EV 

IrET 

BULB         13.8 

25 

1        3 

KINO-SPO    15 

0»\r 

07 

0*T<   USE 

1           BABOHETK    102*. 2 

SEA 

UlNO-FOR 

MOult 

00.1 

AREA             05           CLOUO   T/t 

Cl/TII 

kEATMER       «4 

.»4.I»P 

DfrTn 

TEKP 

i>L 

SI^HA-T 

OTNOPTm 

SNO    VEL 

0111,               PO' 

STO 

000  00 

11.05 

32. jO 

24.69 

00.000 

1490.7 

ObS 

00003 

11.05 

32.300 

24.69 

149J.8 

ats 

OOiOl 

0S.B5 

ll.iH 

25.04 

1462.6 

STO 

00010 

07.22 

32.20 

25.21 

00.030 

1476.4 

oes 

00011 

Ot.*t 

32.160 

25.28 

1473.4 

OBS 

OOOIS 

05.07 

3. .0*7 

25.38 

1417.7 

JIO 

000^0 

02.  «5 

32.35 

25.80 

00.055 

14»>,1 

OBS 

0002^ 

01.76 

32.536 

26.04 

1444.2 

OS 

00026 

00.21 

32.825 

26.36 

1447.7 

$10 

00930 

-    0.61 

32.96 

26.51 

00.074 

1444.1 

OBS 

00030 

-   0.70 

32.962 

26.53 

1443.8 

OBS 

0003  « 

-    1.0» 

33.095 

26.63 

2442.2 

sro 

oooso 

-   1.21 

3... 12 

26.66 

00.103 

1441.9 

OBS 

000S3 

-   1.23 

33.126 

26.67 

1441.9 

lie 

0007) 

-    1.36 

33.19 

26.  T2 

00.137 

1441.7 

OBS 

000  7e 

-    1.36 

33.192 

26.72 

1441.7 

iTO 

00100 

-    1.2« 

33.30 

26.80 

00.169 

1442.6 

OBS 

00102 

-    1.2B 

33.306 

26.81 

1442.7 

STO 

0012S 

-   1.12 

33.41 

26.69 

00.199 

1443.9 

OBS 

0012S 

-   1.12 

33.410 

26.89 

1444.0 

JTO 

OOISO 

-   1.03 

33.45 

26.92 

00.228 

1444.9 

OSS 

001S2 

-    1.01 

33.460 

26.93 

1445.0 

OBS 

00175 

-   0.80 

33.540 

26.96 

1446.5 

STO 

002  00 

-   0.6« 

33.54 

26.96 

00.263 

1447.6 

OBS 

0J20S 

-    0.61 

33.633 

27.05 

1448.0 

OBS 

00213 

-    0.22 

33.610 

27.18 

1450.1 

OBS 

0022B 

00. 6B 

34.150 

27.39 

1454.9 

OBS 

00232 

01.13 

34.19B 

27.41 

1457.1 

OBS 

002*3 

01.59 

34.355 

27.51 

1459.6 

STO 

002SO 

02.00 

34.42 

27.53 

00.32  5 

1461.6 

OBS 

00251 

02.1 

34.434 

27.53 

1462.1 

• 

INST    STO  DECOROEA  TEN   H    1306 

TRACE    OIR                   0  5    SQUARE      i 

Duration  2  soutRE  4B 

MU   Pll   482  1    SOJARE   4< 

TOT   »  *  NOi        N03  5103        fH 


RErlO       31       8353 
CONSEC  0298 

LAT  4<    19. 9h 

LONO       049    IS.ia 


TEA*    1973 

BJIOP    00054 

AIR    TEKP          14.0 

OIR    HOT    PER 

•INO-OIR    20 

INST    STO   RECORDER 

TEN   SU    1306 

NCNTn      07 

SHIP   EV 

NET    BULB          14.0 

25       13 

HIND-SPD    18 

TRACE    OIR                       0 

5    SOUARE      2 

OAr          07 

oata  use     1 

BAROHETR    1013.5 

SEA 

HINO-fOR 

DURATION 

2    SOJARE    48 

HOUR    01.5 

AREA             05 

CLOJO    T/A 

CL/TR 

HEATHER      X4 

GRIG   £11   483 

1    SQUARE    49 

CASTNUN/t INE       LVLTTP 


SISNA-T         OTNOPTH       SNO    VEC       OXTG 


P04      TOT   P        N02        N03        S103        PH 


STO 

00000 

12.03 

24.52 

00, 

,000 

1494.2 

OBS 

00003 

12.03 

32.310 

24.52 

1494.3 

OBS 

00007 

10.40 

32.070 

24.62 

1488.2 

STO 

00010 

06.93 

25.29 

00, 

.031 

1475.3 

OBS 

00011 

05.44 

32.330 

25.53 

1469.5 

OBS 

00019 

04.22 

32.450 

25.76 

1464.7 

STO 

00020 

04.11 

25.76 

00, 

.055 

1464.2 

OBS 

00022 

03.82 

32.'480 

25.62 

1463.1 

OBS 

00026 

00.86 

3^.670 

26.20 

1450.4 

STO 

00030 

00.09 

26.41 

00. 

074 

1447.3 

OBS 

00030 

00.03 

32'.890 

<6.43 

1447.0 

OBS 

00034 

00.00 

32.880 

26.42 

1446.9 

OBS 

00045 

00.02 

32.870 

26.41 

•  ■••a 

1447.2 

• 

REPIO      31       8j3} 
CONSEC  0299 

CAT  4.>    04. 3N 

LONC      049   16. 2> 


CASTNUN/TIME       IVCTTP 


»m 

1973 

BOIDP    OOJ 

162 

AIR 

TEHP         13.1 

DIk    HOT    PER 

K1>IO-01» 

18 

NJ1TH      07 

Ship  EV 

aET 

BULB         13.1 

25 

2        2 

■  I10-SPO 

u 

OAT 

07 

DATA    USE 

1 

BAROHETR    1023.2 

SEA 

MINO-fOR 

tOUR 

03.1 

AREA 

05 

CLOUO    T/A 

Ct/IR 

■EAThER 

X.. 

.»CTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

$1GHA-I 

OTNOPTH 

SNO    VEL 

OATO 

PO 

STO 

00000 

11.78 

32.31 

00.000 

1493.3 

OBS 

00003 

11.78 

32.306 

1493.4 

OBS 

00007 

09.42 

32.239 

1484.8 

SID 

00010 

08.14 

32.34 

00.031 

1460.2 

OBS 

00011 

07.50 

32.378 

1477.8 

OBS 

00015 

0O.12 

32.366 

1472.3 

STO 

00020 

03.79 

32.50 

00.056 

1462.9 

DBS 

0002< 

02.36 

32.622 

1457;i 

OBS 

00026 

00.41 

32.847 

1446.6 

STO 

00030 

00.29 

32.86 

00.075 

1448.1 

OSS 

00030 

00.27 

32.857 

1446.1 

SIO 

0J050 

00. IS 

ii.»i 

00.108 

1448.0 

DBS 

00053 

no.  17 

32.850 

1446.0 

• 

INST    STO   RECORDER  TEN   SO   1394 

TRACE   DIR  0  5   SyUARE      2 

DURATION  2    SOJARE     48 

ORIC    Oil   484  1    SOJtIE    49 
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Table  III. 


Obsen'ed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


SI«T1JN         OAT 


CONSE:  J3JJ 

LIT  «,    Oi.ilt 

LOHi     j««  Oi     n 


»£«>    U7i  iOTOP    00267  il(,    IJMP        Ji.b 

KONTH      J7  SHIP   {»  aET    6UL6         li.B 

OAr  07  DATA    USE       1  BARGHEIa    1023. 0 

HDJH    3«.S  AIIEA  05  CLDUO    T/A 


HR    MGT    P£« 

23      2        i 
SEA 
CL/T« 


■lINt-OlR    15 
«JND-SPO   20 
MINO-FOA 
UEATHEI)      XI, 


CASTIUJt/IIKE      iwi.T»P        OEPIM 


STO 
06S 

oas 

STO 
03S 

OBS 
OSS 

STO 
OdS 

oes 

STO 
OSS 

on 

sto 

OSS 

oas 

ST^ 

oas 

STO 

oas 

STO 

oas 

STO 

oas 

oas 

STO 
03S 

oas 

Obi 


00000 
00003 
00007 
00010 

ooou 

00015 

aooi« 

00020 
00022 
00026 
00030 
00030 
0003  4 
00050 
00053 

0006a 

00075 
00076 

00100 

00102 
00125 
00125 
00150 
00152 
00175 
00200 
00201 
0022a 
002«3 


TEMP 

Oi.«<i 
OS.i« 

oe.ot 

05. to 
05.11 
0^1.68 
03.43 
03.2a 
02.  5<. 
00.77 
00.20 

00. o« 

-  0.97 

-  1.20 

-  l.2« 

-  l.5» 

-  1.35 

-  1.3S 

-  1.3* 

-  1.34 

-  0.S5 

-  0.9* 

-  0.7a 

■  0.76 
•  0.52 
'  0.44 
'    0.43 

o.2e 

0.06 


SAl 

32.34 

32.343 

32.192 

32.30 

32.360 

32.450 

32.458 

32.4a 

32.564 

32.745 

32.76 

32.758 

33.012 

32.95 

32.990 

33.126 

33.13 

33.129 

33.17 

33.190 

33.47 

33.476 

33.54 

33.547 

33.686 

33.68 

33.662 

33.764 

33.830 


24.91 

24.41 

25.09 

25.46 

25.60 

25.75 

25.84 

25.88 

26.01 

26.27 

26.31 

26.32 

26.56 

26.56 

26.55 

26.67 

26.67 

26.67 

26.70 

26.72 

26.93 

26.94 

26.98 

26.99 

27.09 

2  7.08 

27.08 

27.14 

27.19 


00.000 
00.028 

00.051 

00.071 

00.103 

00.138 
00.172 
00.203 
00.231 

00.282 


1486.8 

1486.8 

1479.5 

1471.3 

1468.1 

1466.6 

1461.3 

1460  .'7 

1457.7 

1450.1 

1447.6 

1447.1 

1442.6 

1441.8 

1441.6 

1441.3 

1441.6 

1*41.7 

1442.2 

1442.2 

1*44.8 

1**4.9 

1**6.1 

1**6.3 

1448.0 

1446.7 

1448.6 

1*50.1 

1*51.* 


INST    STO  REtORDER  T£N    Si    1306 

TRACE    OIR  0  5    SQUARE       2 

DURATION  2    SOUARE    *8 

0«IC   Oil  *85  1   SOJARE    *S 


SIGMA-T         DYNOPTn      SNO    VEL       0«r0 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STATION 


kiHi      il  tin 

CONSEC  3301 

LtT           ««  ;S      N 

CONw      .}««  <>l      d 


TE4«    l«7j  BOTOP    01701  <I»   TEMP         11.0  0I«    HCT  PEA           aIND-DID  21 

nOxTn     07  Ship  EV  aET    BULB        11.0            2S      1  3  HINO-SPO  IS 

or           07  OtTA   USE      1  BtaOHET*   1023. «  SEA  alNO-FOA 

HOUR    05. t  AREA             05  CLOUD    T/A  CL/TR  WEATHER  >« 


INST    STD  RECORDER  TEN   SO   lj06 

TRACE    DIR                     0  i   SbUARE      2 

DURATION  2    SQUARE    41 

OKU  till   «Bt  1    SQUARE   *( 


CASTNja/iiic     i.»lT»p      depth 


STC 
OBS 
DBS 

STO 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STC 
OSS 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
CBS 
OBS 

STC< 
OSS 

STO 
OBS 
DBS 

STD 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 
OBS 
OsS 

STO 
OBS 
JBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 

oes 

OBS 
STO 

OBS 

oes 

STO 

OBS 
OBS 

STC 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


00000 
00003 
00007 
00010 
00011 
0J015 
0001« 
00  0^0 
000^^ 
00026 
00030 
00030 
0003S 
000<<5 
0004« 
00050 
00053 
00057 
00075 
00076 
Oim 
00i02 
OOli* 
00125 
0012S 
001<><> 
OOiSO 
OOKB 
00200 
00250 
00258 
00270 
00277 
00300 
Oo.>00 
003c5 
003eB 

00  too 

OOoll 
00«56 
00500 
00510 
00555 

ooeoo 

00605 
00656 
00700 
00  7  00 
00750 
00  BOO 
OOB03 
00652 
OOtOO 
00f02 
00451 
01000 
01001 
01100 
01100 
0ilf9 


TEMP 

07. ".j 
07. «3 
07. «5 
06.93 
06.63 
05.6  0 
05.50 
Oil. 96 
03.65 
03.31 
03.16 
03.  0« 
00.66 

-  0.0* 

-  0.65 

-  0.73 

-  1.06 

-  1.13 

-  1.00 

-  o.ss 

-  O.ii 

-  0.66 

-  0.52 

-  0.40 

-  0.33 
00.05 
00.2  7 
01. 7i 
01.72 
02.03 
02.09 
02.<.5 
02.50 
02.71 
02.72 

03.2  5 

03.3  5 
03.50 
03.61 
03.70 
03.74 
03.61 
03.6  6 
03.66 
03.66 
03.  6<. 
03.65 
03. (5 
03.62 
03.76 
03.76 
03.75 
03.70 
03.70 
03.70 
03.71 
03.71 
03.72 
03.72 
03.71 


SAL 

32.26 

32.279 

32.277 

32.29 

32.295 

32.520 

32.600 

32.72 

32.4<t0 

32.435 

33.00 

33.005 

33. U2 

33.193 

33.294 

33.  30 

33.336 

33.369 

33.62 

33.530 

33.62 

33.635 

33.6B7 

35.76 

33.610 

33.660 

33.52 

34.220 

34.22 

34.34 

34.360 

34.510 

34.500 

34.57 

J4.570 

54.700 

34.720 

34.78 

34. 830 

34.66  0 

34.69 

34.84    P 

34.510 

34.91 

34.410 

34.420 

34.52 

34.924 

34.525 

34.53 

34.530 

34.930 

34.91 

34.410 

34.930 

34.44 

34.440 

34.93 

34.927 

34.934 


SIGMA-T        DVNDPTh     SNO   «EL      Oxrc 


P04      TOT    P 


25.24 
25.24 
25.24 
25.32 
25.36 

25.64 

25.74 

25.90 

26.19 

26.23 

26.30 

26.31 

26.59 

26.67 

26.78 

26.79 

26.83 

26.86 

26.48 

26.96 

27.06 

27.06 

27.04 

27.16 

27.18 

27.22 

27.24 

27. 3« 

27.39 

27.46 

27.47 

27.56 

27.55 

27.59 

27.59 

27.64 

27.65 

27.69 

27.71 

27.73 

27.74 

27.70i» 

27.75 

27.75 

27.75 

27.76 

27.76 

27.76 

27.77 

27.78 

27.76 

27.76 

27.77 

27.77 

27.76 

27.74 

27.79 

27.76 

27.78 

27.79 


00.000 
DO.  02  7 

00.051 


00.130 
00.156 


00.240 
00.273 


1477.2 
1477.2 
1477.4 
1475.4 
1474.2 
1471.2 
1470.2 
1466.1 
1463. B 
1461  .6 
i461.1 
1460.6 
1450.4 
1447.4 
1444.7 
1444.4 
1442.9 
1442.7 
1443.9 
1443.9 
1444.8 
1445.1 
1447.0 
1447. B 
1448.3 
1450.4 
1451.5 
1454.2 
1459.3 
1461.6 
1462.0 
1464.0 
1464.3 
1465.7 
1465.6 
14(9.3 
1470.1 
1471.0 
1471.8 
1472.4 
1474.1 

1475.4 
1476.1 
1476.2 
1476.9 
1477.7 
1477.7 
1476.4 
1479.0 
1474.0 
1479.8 
1480.4 
1460.4 
1461.3 
1482.1 
1482.1 
1463.6 
1483.6 
1485.4 
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Table  III.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973. — Continued 


s  r  >  T  I  0  N 


CONtCC  J302 

t*T  ««   3<.2N 


>{«« 

ItTJ 

IJTOP    02i 

91           6I« 

TENP         12.1           DID    HOT    PER           alNO-Ola   21 

INST    STO  *ECO«OER 

TEN   SO    1306 

NOMTh     07 

SHIP   EX 

KET 

IUI.I        12.1             27 

3        3            alND-SPD  20 

TliCE   oia                  0 

9   SOUtRE      2 

6»t 

07 

OATi   USE 

1          ItKOMETH 

SEt 

HlND-FOa 

OuaiTION 

2   SSJtRE    61 

MOU* 

07.7 

!>£« 

05          CLOUD   T/t 

CL/TK                       NEaTHE*      X6 

ORIS    Oil   617 

1   SauaRE   68 

lUlTf 

OErTH 

TEUP 

SIL 

SIOHi-T 

OTNOPTM 

SND  VEL     Mrs          Pa6 

TOT   P       N02       Na3       s: 

103       PH 

sro 

00033 

01.17 

32.51 

25.32 

00.000 

16S0.3 

Mi 

00000 

01.17 

32.910 

29.32 

1610.3 

%10 

00010 

01.06 

J2.51 

25.33 

00.  02  7 

1660.1 

OiS 

00010 

Oi.06 

32.510 

29.33 

1610.1 

STO 

00020 

05.72 

32.62 

29.97 

00.092 

1673.9 

OH 

00020 

03,72 

32.623 

25.57 

1670.9 

STO 

00030 

06.12 

33.10 

26.06 

03.076 

1673.5 

0»i 

00J30 

06.12 

33.100 

26.06 

1673  .'5 

STO 

OOOSO 

-    0.61 

33.51 

26.96 

00.105 

1666.9 

OSS 

00050 

-    0.61 

33.510 

26.96 

1666.9 

OIS 

00060 

-  0.10 

33.590 

27.02 

1666.6 

STO 

0007S 

•   0.13 

33.12 

27.11 

00.130 

166S.3 

OIS 

0007S 

-  0.13 

33.120 

27.11 

1661.3 

STO 

00100 

00.60 

36.06 

27.33 

00.190 

1651.6 

OIS 

00100 

00.60 

36.060 

27.33 

1651.6 

STO 

00125 

01.59 

36. 2  e 

27.63 

oo.ita 

1657.5 

OIS 

00125 

01.59 

36.260 

27.63 

1697.9 

STO 

00150 

02.61 

36.63 

27.50 

00.116 

1662.1 

OIS 

00150 

02.61 

36.630 

27.50 

1662.1 

OIS 

00175 

02.92 

36.960 

27.55 

1666.9 

STO 

002  00 

03.01 

36.59 

27.57 

00.212 

1665.7 

OIS 

002  00 

03.01 

36.590 

27.57 

1669.7 

OIS 

00215 

02.16 

36.570 

27.51 

1666.9 

OIS 

00225 

02.15 

36.590 

27.99 

1665.1 

STO 

00250 

02.  aa 

36.60 

27.60 

00.239 

1665.7 

OIS 

00250 

02.11 

36.600 

27.60 

1669.7 

OIS 

00275 

02.91 

36.630 

27.61 

1666.5 

STD 

00300 

03.15 

36.67 

27.63 

00.266 

1667.7 

OIS 

00300 

03.15 

36.670 

27.63 

1667.7 

OIS 

00340 

03.17 

36.760 

27.63 

1671.6 

OIS 

00350 

03.72 

36.730 

27.62 

1671.1 

OIS 

00395 

03.61 

36.750 

27.66 

1671.0 

OIS 

00379 

0:'.«7 

36.190 

27.69 

1672.7 

ST3 

00«00 

06.05 

36.17 

27.70 

00.311 

1673.5 

OIS 

00«00 

06.05 

36.170 

27.70 

1673.5 

OIS 

00450 

06.36 

36.920 

27.71 

1675.6 

STO 

005  00 

06.12 

36.90 

27.72 

00.399 

1675.5 

OIS 

00500 

06.12 

36.900 

27.72 

1675.5 

OIS 

00550 

06.12 

36.910 

27.72 

1676.3 

STO 

006  00 

06.06 

36.91 

27.73 

00.399 

1676.1 

OIS 

ootoo 

06.06 

36.910 

27.73 

1676.1 

OIS 

00650 

03.99 

36.910 

27.76 

1677.6 

STO 

00700 

06.13 

36.93 

27.76 

00.662 

1671.9 

OIS 

00700 

06.13 

36.930 

27.76 

1671.9 

OIS 

00750 

03.91 

36.900 

27.76 

1678.7 

STO 

OOSOO 

03.17 

36.90 

27.76 

00.686 

1679.6 

oes 

ootoo 

03. a7 

36.900 

27.76 

1679.6 

OiS 

00150 

03.16 

36.900 

27.76 

1683.2 

STO 

00900 

03.77 

36.90 

27.75 

00.930 

1660.6 

OIS 

00900 

03.77 

36.900 

27.75 

1660.6 

OcS 

00950 

03.76 

36.900 

27.  7t 

1661.3 

STO 

01000 

03.76 

36.90 

27.76 

00.973 

1662.2 

OIS 

31000 

03.76 

3...900 

27. 7t 

1682.2 

STD 

01100 

03.70 

36.90 

27.76 

00.616 

1683.7 

OIS 

01130 

03.70 

36.900 

27.76 

1683.7 

STO 

01200 

03.70 

36.91 

27.77 

00.662 

1665.6 

OIS 

01230 

03.70 

36.910 

27.77 

1665.6 

OIS 

01210 

03.73 

36.910 

27.77 

•  6  666I 

1615.5 

V6666  66  666 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STtTION       DATA 


AEFIJ      31      8ji3           tea; 

it!  3 

BJTDi>   03255 

AIR   TENP         13.0 

OIK    HGT    PER 

MIID-OIR    17 

INST    SID   RECORDER 

TEN  SO   1306 

CONStC             03J3           NO^IT^ 

I      07 

SHIP   EV 

<ET   eULB         13.0 

22 

3         4 

KINO-SPO   13 

TRACE    OIR                    0 

J   SQUARE      2 

LAT            *«    Oi,i.H            OAY 

07 

DATA    USE       1 

BAAOXETA    1023.2 

SEA 

UINO-FOR 

DURATION 

2    SbUARE    *t 

LONG      J«i   2  3      M           nOJA 

0«.6 

AREA               05 

CLOUD 

T/A 

CL/IR 

■EATHER      «4 

ORic  «ii  tae 

1   SSUARE    41 

CASr^J•l/Il><E      1.V1.TVP 

OEPIn 

lEHP 

SAL 

SIGMA-I 

OVNOPTH 

SNO    VEL 

0«»S              P04 

TOT    P        I02         N03 

$103        PN 

STO 

OOODJ 

09.37 

32.67 

25.26 

00.000 

1485.1 

39. e      aes 

00003 

09.37 

32.670 

25.26 

1465.1 

oes 

00007 

09.33 

32.650 

25.25 

1485.0 

STD 

00010 

08.96 

32.56 

25.23 

00.027 

1483.5 

OBS 

00011 

08.60 

32.540 

25.26 

1462.2 

OBS 

00019 

04.68 

32.970 

26.10 

1466.1 

SID 

00020 

04.71 

33.02 

26.16 

00.050 

1467,5 

OBS 

00022 

04.40 

33.140 

26.29 

1466.4 

oes 

00026 

04.35 

33.210 

26.35 

1466.4 

SIO 

00030 

04.09 

33.25 

26.41 

00.066 

1465.4 

OSS 

00030 

04.04 

33.260 

26.42 

1465.2 

oes 

0003* 

03.39 

33.410 

26.60 

1462 . 7 

DBS 

00036 

03.09 

33.420 

26.64 

1461.5 

DBS 

DOO<.S 

01.50 

33.540 

26.86 

1454.8 

src 

0003  0 

0.1.02 

33.54 

26.69 

00.09  6 

1452.7 

oes 

00053 

00.73 

33.540 

26.91 

1451.5 

oes 

00057 

00.45 

33.740 

27.09 

1453.5 

DBS 

00072 

00.41 

33.910 

27.23 

1450.8 

STO 

00075 

00.46 

33.97 

27.27 

00.121 

1451.2 

DBS 

oooeo 

00.71 

34.04  0 

27.31 

1452.5 

oes 

O0OS3 

01.05 

34.050 

27.30 

1454.1 

STO 

00100 

01.49 

34.22 

27.41 

00.139 

1456.6 

oes 

00102 

01.63 

34.250 

27.42 

1457.3 

oes 

00110 

02.12 

34. .940 

27.46 

1459.7 

STD 

00125 

02.39 

34.36 

27.45 

00.156 

1461.1 

CBS 

00125 

02.40 

34.360 

27.45 

1461.2 

oes 

00133 

02.20 

34.380 

27.48 

1460.5 

06S 

001<.D 

02.54 

34.J90 

27.46 

1462.1 

OSS 

ooi<>e 

02.32 

34.400 

27.49 

1461.3 

STO 

00150 

02.33 

34.45 

27.52 

00.171 

1461.4 

oes 

00152 

02.40 

34.49  0 

27.55 

1461.8 

oes 

00156 

02.68 

34.520 

27.55 

1463.1 

OSS 

00163 

02.60 

34.520 

27.56 

1462.9 

DBS 

00175 

02.66 

34.510 

27.55 

1463.4 

DBS 

ooise 

02.61 

34.530 

27.57 

1463.5 

STD 

002  00 

02.76 

34.56 

27.58 

00.199 

1464.2 

OBS 

00201 

02.87 

34.580 

27.56 

1464.6 

OBS 

00213 

03.19 

34.590 

27.56 

1466.4 

OBS 

00217 

02.93 

34.580 

27.56 

1465.3 

OBS 

00220 

02.92 

34.640 

27.63 

1465.4 

DBS 

00228 

03.29 

34.730 

27.66 

1467.2 

STD 

00250 

03.57 

34.79 

27.66 

00.223 

1466.9 

OBS 

002  51 

03.59 

34.790 

27.68 

1469.0 

OBS 

a027S 

04.24 

34.670 

27.66 

1472.3 

DBS 

0028S 

04.33 

34.870 

27.67 

1472.8 

OBS 

00297 

04.05 

34.650 

27.66 

1471.8 

SID 

00300 

04.11 

34.66 

27.66 

00.246 

1472.0 

OBS 

00304 

04.18 

34.670 

27.69 

1472.5 

OBS 

00350 

04.2  9 

34.670 

27.67 

1473.7 

SIO 

OOtOO 

04.51 

34.93 

27.69 

00.291 

1475.5 

OBS 

00403 

04.53 

34.930 

27.69 

1476.6 

OBS 

00453 

04.18 

34.930 

27.73 

1475.0 

SIO 

00500 

04.09 

34.92 

27.73 

00.335 

1475.4 

OBS 

00502 

04.09 

34.920 

27.73 

1475.4 

ObS 

00552 

04.05 

34.920 

27.74 

1476.1 

SID 

00600 

04.03 

34.92 

27.74 

00.377 

1476.6 

OBS 

00601 

04.03 

34.920 

27.74 

1476.6 

oes 

00651 

03.99 

34.930 

27.75 

1477.5 

SIO 

00700 

03.91 

34.92 

27.75 

00.419 

1477.9 

oes 

007  00 

03.91 

34.920 

27.75 

1477.9 

OBS 

00750 

03.90 

34.930 

27.76 

1478.7 

SID 

00800 

03.92 

34.93 

27.76 

00.461 

1479.6 

OBS 

00603 

03.92 

34.930 

27.76 

1479.7 

OBS 

00852 

03.86 

34.930 

27.77 

1460.3 

SID 

00900 

03.83 

34.93 

27.77 

00.503 

1480.9 

oes 

00902 

03.83 

34.930 

27.77 

1481 .0 

03S 

00951 

03.63 

34.530 

27.77 

1461.6 

STD 

01000 

03.  o4 

34.93 

27.77 

00.546 

1462.6 

36S 

01001 

03.84 

34.930 

27.77 

14B2.7 

STD 

01100 

03.80 

34.44 

27.78 

00.569 

1404.2 

ObS 

Clio.' 

03.30 

34.940 

27.76 

1404.2 

STD 

012X1 

03.73 

34.  9 J 

27.76 

00.632 

1465.5 

Zci 

01203 

03.73 

34.930 

27.76 

1465.6 

3BS 

OUIO 

03.72 

34.  S3  0 

27.76 

••••••••• 

1485.7 

• 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
13  June-14  July  1973.— Continued 


STtTlON   Dtri 


Htnz      ii      iiSj           »t«» 

1S73 

BOIDP    J3; 

lie       AIR 

lENP         12. 

,5           OIR 

HGI    PER           alUD-DlR   2* 

CONStC              OiC           HOM 

n     07 

SHIP   EV 

HE! 

BULe        12. 

.5             19 

2        3             KIND-SPO   20 

l«T           ««    07. 7N           OAT 

07 

OAIt   USE 

I          BASOKEIB    1023. 

.0          SEA 

NINO-FO* 

lONi      J'ii   97.  •<           HOuH 

12.5 

AREA 

05            CLOUD    I/A 

CL/m                        LEATHER      >* 

CASTiaUN/rMc       LKLTVP 

OtPlH 

TEHP 

SAL 

SliHA-T 

0»N0PIH 

SNO   VEL      OArC             fO' 

SIO 

00000 

06.  «6 

32.51 

25.20 

00. 000 

1*63.* 

12. s      oas 

0O0J3 

OS. 96 

32.510 

25.20 

1*83.5 

oes 

00007 

06.55 

32.*10 

25.16 

1*81.8 

SID 

00010 

06.22 

32.32 

25.16 

00.028 

1*80.5 

OSS 

00011 

07.91 

32.300 

25.19 

1*79.2 

□es 

0001« 

0*.69 

32.560 

25.60 

1*66.6 

SID 

000^0 

0*.57 

32.63 

25.87 

00.053 

1*66.* 

ass 

00022 

0*.05 

32.790 

26.05 

1*6* -.5 

oes 

00020 

02.95 

32.930 

26.26 

1*60.0 

STO 

00030 

01.63 

33.06 

26. *7 

00.071 

1*5*. 5 

oes 

00030 

01. *9 

33.070 

26.  *9 

1*53.9 

DBS 

0003i) 

-    0.52 

33.230 

26.72 

1**5.1 

oes 

OOO^l 

-    0.97 

33.300 

2O.S0 

1**3.1 

08S 

000*4 

-    1.18 

33.350 

2  6.8* 

1**2.3 

STO 

OOOSO 

-    1.17 

33.35 

26.6* 

JO. 099 

1**2.* 

DBS 

003S3 

-    1.1* 

33.350 

26. S* 

1**2.6 

SIO 

0007S 

-    0.99 

33.55 

27.00 

00.128 

1**3.9 

oes 

00076 

-    0.96 

33.560 

27.01 

1***.0 

SIO 

00100 

-    0.70 

33.67 

27.09 

00.153 

1**5.9 

DBS 

00102 

-    0.O5 

33.690 

27.10 

1**6.2 

SIO 

00125 

-    0.16 

33.67 

27.22 

00.176 

1**9.0 

OSS 

00125 

-    0.15 

33.670 

27.22 

1**9.1 

oes 

00137 

00.10 

33.900 

27.2* 

1*50.5 

oes 

001*0 

01.09 

3*. 130 

27.36 

1*55.3 

OSS 

ooi*e 

03.61 

34.*00 

27.37 

1*66.8 

SIO 

00150 

0,.02 

3*.*6 

27.36 

00.196 

1*66.7 

SoS 

00152 

0*.55 

3*. 550 

27.39 

1*71.1 

OcS 

OOlSe 

05.36 

3*. 700 

27. *1 

147*. 7 

oes 

00171 

0,.70 

31.560 

27. *0 

1472.0 

ObS 

001  75 

a*.52 

3*. 550 

27.39 

1*71  .3 

OBS 

03179 

0*.23 

3-.S0O 

27.39 

1*70.1 

SIO 

0020O 

0...30 

3*. 56 

27.** 

00.231 

1*70.9 

oes 

00201 

0*.3« 

3*. 590 

27. *5 

1*71.1 

Osi 

03204 

0..5* 

3*. 6*0 

27. *6 

1*72.1 

OSS 

00220 

05.2  9 

3*. 760 

27. *7 

1*75.5 

oes 

00226 

05.35 

3*.eoo 

27.50 

1*75.9 

OBS 

00232 

05.37 

3*.eeo 

27.56 

1*76.2 

OSS 

00236 

05.67 

3*.930 

27.56 

1477.5 

SIO 

00250 

05.75 

3*.93 

27.55 

00.262 

1*76.1 

OBS 

002  51 

05.76 

3*. 930 

27.55 

1*76.1 

oes 

00270 

05.35 

3*. 900 

27.56 

1*76.8 

oes 

00276 

05.25 

3*. 660 

27.57 

1*76.5 

SIO 

00300 

o*.9e 

34.67 

27.60 

00.290 

1*75.7 

OSS 

00300 

04.97 

3*. 870 

27.60 

1*75.7 

oes 

00350 

0*.99 

3*. 920 

27.63 

1*76.6 

SIC 

00*00 

0*.92 

3*.  93 

27.65 

00.3*2 

1*77.2 

oes 

00*03 

0*.92 

3*. 930 

27.65 

1*77.2 

oes 

00*53 

0*.e5 

3*.9*0 

27.67 

1*77.6 

SIO 

005  00 

0*.72 

3*.  9* 

27.66 

00.390 

1*78.0 

oes 

00502 

0*.71 

3*. 9*0 

27.66 

1*76.0 

oes 

00552 

a*.6* 

3*. 9*0 

27.69 

1*7S.S 

SID 

ootoo 

0*.t2 

3*.  9* 

27.69 

oa.*38 

1*79.3 

SID 

00700 

a*.*6 

3*.  9* 

27.71 

0a.*66 

1*80.3 

oes 

00750 

0*.32 

3*. 9*0 

27.73 

1*60.5 

SIO 

ooeoo 

0*.09 

3*. 93 

27.75 

00.531 

1*60.* 

oes 

OOS*i 

03.  9i 

3*. 930 

27.76 

1*60.* 

SID 

oosoo 

03. S6 

3*. 93 

27.76 

00.57* 

1*81.1 

STD 

01000 

03.63 

3*. 92 

27.76 

00.617 

1*62.6 

STO 

OilOO 

03. SI 

3*.  92 

27.76 

00.661 

1*6*. 2 

OBS 

01100 

03.61 

3*. 920 

27.76 

1*6*. 2 

STO 

01200 

03.61 

3*.  9* 

27.78 

00. 706 

1*65.9 

OBS 

0121* 

03.61 

3*. 9*0 

27.76 

1*66.1 

INST    STO  RECORDER  TEN   i'j   1306 

TRACE   OIR  0  i   SQUARE      2 

DURATION  2   SSJARE    «e 

0*10    oil   *69  1   SOJARE    *e 
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Table  III.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  EVERGREEN, 
IS  Jun^l4  July  1973.— Continued 


STtTION        OlTt 


Hm      31      (iii 

»JH 

157i 

SOTDP    Oicia           111) 

T  c  HP         i  *  .  i 

}       om  1 

H(iT    .'Ek            alND-OlR    18 

CCNSEc             JJOS 

MONTH      0  7 

SHIP    iV 

aET 

6ULB         14.0              16 

2         2               mHO-SPO    14 

l.*T           ta   05. 3N 

Oi> 

07 

DtTi    US£ 

1           eidOHETK   1022.6          SE« 

aIND-FOR 

IONS     J%>   5«.Sa 

HOja 

U.S 

AkEA 

05          CLOUO    T/« 

CL/Te                          NEITHER      X4 

CASTNUM/I IME 

l»LTYP 

OJPTH 

TEMP 

Slk. 

SISHA-T 

DTNOPTh 

itU    Vol       0»C              PO' 

STO 

OSOOJ 

10.55 

.>2.66 

25.06 

00.000 

i4d'>.* 

l«.f 

on 

J0JJ3 

10.55 

32.660 

25.06 

l*ak.:> 

STO 

00010 

10.51 

33.20 

25.46 

00.02  7 

1*90.1 

06$ 

oooi« 

10. *5 

33.650 

25.64 

l*y0.6 

STO 

00020 

10.3* 

33.66 

25.69 

00.050 

1*90.2 

oes 

mzi 

M.i2 

33.720 

25.95 

x*do.o 

OBS 

OOO^e 

09.12 

33.O50 

26.06 

1*95.8 

STO 

00030 

06.00 

33.53 

26.15 

00.070 

1*61.5 

OtS 

00030 

07. 6« 

33.530 

26.17 

1*60.9 

MS 

0003« 

06.06 

33.560 

26.44 

1*7*. 1 

OtS 

ooa4« 

09.05 

3*. 650 

26.65 

1467.4 

SID 

00050 

06.57 

3*. 65 

26.67 

00.101 

1487.0 

OtS 

00053 

06.<>6 

3*. 660 

26.96 

1465.1 

OSS 

0006S 

OS. 37 

3*. 7*0 

27.03 

1465.1 

OiS 

00072 

06.16 

3*. 720 

27.05 

1464.4 

STO 

00075 

06.16 

3*.  72 

27.05 

00.129 

1464.5 

OSS 

00076 

06.16 

3*. 720 

27.05 

1464.5 

OSS 

00067 

06.09 

3*. 720 

27.06 

1464.3 

CBS 

000«5 

07.36 

3*. 560 

27.06 

1461.5 

STO 

00100 

a7.<>2 

3*. 6* 

27.10 

00.155 

1461.9 

OSS 

00102 

07.<i5 

3*.670 

27.12 

1462.1 

OSS 

OOil* 

07.5* 

3*.720 

27.14 

1462.7 

STO 

00125 

07.3* 

3*. 70 

27.15 

00.179 

14B2.0 

36  S 

00125 

07.19 

3*. 690 

27.17 

1461.5 

OSS 

00137 

06.63 

3*.6S0 

27.21 

1460.2 

STO 

00150 

07.16 

3*.  7* 

27.21 

00.202 

1461.8 

OtS 

00152 

07.1! 

3*.T50 

27.22 

1462.0 

OSS 

00175 

07.05 

3*. 770 

27.25 

1462.0 

OSS 

00156 

06.61 

3*. 7*0 

27.26 

1481.2 

STO 

002  00 

06.73 

3*. 7* 

27.27 

00.245 

1460.9 

OSS 

00201 

06.67 

3*. 7*0 

27. ie 

1460.7 

OSS 

00232 

06. *5 

36.6*0 

27.39 

1460.5 

OtS 

002«7 

06.5* 

3*. 500 

27.42 

1461.2 

STO 

00250 

06.3* 

3*.  66 

27.42 

00.263 

1460.4 

OSS 

00251 

06. ;7 

3*. 850 

27.42 

1460.1 

OSS 

00266 

06.33 

3*. 660 

27.42 

1460.6 

OSS 

O027* 

05.63 

34.730 

27.41 

1477.7 

OtS 

00276 

05.56 

3*. 800 

27.47 

1477.6 

OSS 

00281 

05.60 

3*. 600 

27.47 

1477.6 

STO 

00300 

06.*.) 

34.55 

27.46 

00.316 

14S1.7 

OSS 

00300 

06. *5 

34.950 

27.46 

1461.6 

OSS 

00  30* 

06.5* 

34.950 

27.46 

1462.2 

OSS 

00316 

06.37 

3*. 9*0 

27.46 

1461.7 

OSS 

00331 

05.62 

3*. 900 

27.54 

1476.9 

OtS 

00335 

05.72 

3*. 910 

27.54 

1475.3 

OSS 

00350 

05.57 

3*.520 

27.57 

1475.0 

06S 

0;3»2 

05.92 

3*. 96  0 

27.57 

1461. < 

STO 

00*00 

05.66 

3*. 97 

27.59 

00.379 

1460.3 

3=5 

.10<.03 

05.56 

34.960 

27.60 

14U0.0 

OiS 

00*53 

05.05 

3-.. 540 

27.6* 

1478.6 

STO 

005  0.) 

0*.95 

3*.  54 

27.66 

00.432 

1475.0 

CSS 

00502 

0*.5* 

34.540 

27.66 

1479.0 

oes 

00552 

0*.76 

34.94  0 

27.67 

1*79.1 

STO 

00600 

0*.62 

34.54 

27.69 

00.462 

1475.3 

OSS 

00601 

0*.62 

34.940 

27.69 

1479.3 

oes 

00651 

0*.5i 

34.93  0 

27.70 

1479.6 

STO 

00700 

0*.*0 

3*.  93 

27.71 

00.52  9 

1460.0 

OSS 

00700' 

0*.*0 

34.930 

27.71 

1480.0 

oes 

00750 

0*.33 

34.940 

27.72 

1460.5 

STO 

00600 

0*.26 

34.93 

27.73 

00.576 

1461.1 

oes 

00603 

04.25 

34.930 

27.73 

1481.1 

oes 

00652 

0*.13 

34.520 

27.73 

1461.4 

STO 

00500 

0*.  09 

34.93 

27.74 

00.621 

1462.0 

oes 

00902 

0*.0t 

34.930 

27.74 

1462.1 

oes 

00«5t 

o*.o* 

34.520 

27.74 

1462.7 

STO 

01000 

03.97 

34.55 

27.77 

00.665 

1463.2 

oes 

01001 

03.9  7 

34.550 

27.77 

1483.2 

STO 

01100 

03.67 

34.9* 

27.77 

00.709 

1464.5 

oes 

01100 

03.67 

34.540 

27.77 

1464.5 

oes 

01153 

03.62 

34.940 

27.76 

1465.1 

$10 

01200 

03.65 

34.92 

27.76 

00.754 

1486.0 

oes 

01203 

03.65 

34.520 

27.76 

1486.1 

oes 

01210 

03.65 

34.930 

27.77 
mmmmmt 

»••••••••< 

1466.2 

t 

INST    STO    RECOkOER 
TRtCE    OIR  0 

DURtTlON 
OklG    Oil   490 


P04      TOT    P        N02 


TEN  Si  1306 
5  SOJtRE  2 
2  SOUtRE  46 
1   SOOtRE    47 
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Table  IV.    Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  CAMPBELL  (A4-27) 

29  January-2  February  1973. 


NOOC    STATION    01T> 
tdCHlVE    LISTING 


•  EMD     11      21<i 
CONSEC  OJOl 

l*T  37   21      N 

LONS      050  21.Sa 


NOSTn     01 
on  31 

MOJR    iZ,i 


SOIOf    0S2<iS 
SHIP  CK 
Dili   USE      1 
tKEi  OS 


AID  TENP  15.0 
■ET  SJie  12.0 
BXtOMETR  102S.6 
CLOUD    T/A         «/6 


CM    hGT    PER 

24      6        « 
SEA 
CL/T« 


KINO-OIA  03 

UIND-SPO  0* 
MIN0-F08 

KEATrlEI)  HI 


INST    NANSEN    CAST 
TKACE    OIK 
DURATION 
ORIG  .-A*  027 


TEM  S3  1207 
9  SSUARE  i 
2  SQUARE  »0 
1    SSUARE    70 


CASTNUI/TIliE      lvlTYP 


SIGXA-T         OTNOPTm       SND    VEL       OXTG 


TOT   P    .  N02 


SID 

00000 

IB. 25 

36.40 

26.30 

00. 

.000 

1516.4 

22.2 

OBS 

00000 

IB. 25 

36.401 

26.30 

1516.4 

$10 

00010 

IB. 25 

36.40 

26.30 

00. 

.017 

1519.1 

STC. 

OOOiO 

ie.2t 

3(.40 

26.30 

00. 

,05  5 

1514.2 

li.l 

OSS 

00025 

IB. 20 

36.403 

26.30 

1619.3 

SIO 

00030 

18.25 

36.40 

26.30 

00. 

052 

15 14. -4 

STO 

00050 

IB. 21 

36.40 

26.31 

00. 

.06  7 

1514.6 

ii.i 

oes 

00050 

16.21 

36.347 

26.31 

1614.6 

STO 

00075 

16.13 

36.36 

26.31 

00. 

.131 

1514.6 

22... 

oas 

SIO 

00075 
00100 

16.13 
16.03 

36.362 

26.31 

1514.6 

a. 2 

OBS 
SIO 
STO 

00100 
00125 
D0150 

IB. 03 
IB. 03 

16.03 

22.2 

OBS 

SID 

00150 
00200 

16.03 
17.64 

22.2 

oes 

SIO 
SIO 

100205 

002  50 

003  00 

17.63 
17.74 
17.75 

:2.z 

oes 

SIO 

00305 
00400 

17.75 
17.16 

22.2 

oes 
SIO 

TOOiOS 
00  500 

17.12 
15. «» 

iiii 

OBS 
SIO 

00510 

00  too 

15.66 

14.60 

22.2 

oes 

STO 
STO 

100610 
00700 
00  BOO 

14.44 
12.35 
10.47 

22.2 

oes 

STO 

SID 

T0061J 

ao«oo 

01000 

10.31 
09.26 
06.21 

22.2 

OBS 

101015 

06.06 

U.i 

oes 

STO 

01525 
01750 

34.441 
34.44 

00.6 

OBS 

I01i3B 

04.01 

$70 

02  000 

03.46 

34.44 

27.60 

1500.0 

0J.6 

OBS 

102425 

03.63 

SIO 

02500 

03.5  7 

34.46 

i7.64 

1506.4 

00.6 

oes 

T02914 

03.25 

STO 

03000 

03.14 

34.46 

27.67 

1613.9 

00. e 

oes 

103*23 

02.66 

34.477 

27.40 

•••• 

1519.9 

> 

REflO      il      2142 

»Ei« 

ISI^ 

BOTOP    052 

37           AIR 

TENP         15.5 

OIR    HOT     PER 

KHO-OIR 

33 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SO   1207 

CGNSEC             000. 

ncm 

n      02 

SnlP   C" 

XEI 

BULB         13.0 

24 

3         4 

hind-spd 

25 

TRACE    OIR 

5    SyUARE      3 

lAT           37   49      N 

DAT 

01 

DATA   USE 

1          BAROHEIR   1025.2 

SEA 

MlNO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE    60 

I.On:      050   2  0      M 

MOJR 

05.3 

AREA 

05           CLOUD    T/A         3/1 

Cl/IR 

MEAIHER 

>1 

ORlfr     A4   027 

1   SOJARE    70 

CASI'tuH/IlnE 

LHHP 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

$ISNA-T 

o»ndptm 

SNO    VEL 

aire 

P04 

TOT   P  k   Na2        N03 

$103        PM 

STO 

00000 

16.06 

36.42 

26.36 

00.000 

1516.4 

05.3 

oes 

OOOOO 

16.06 

36.424 

26.35 

1616.4 

SID 

00010 

16.06 

36.42 

26.36 

00.017 

1516.6 

SID 

0002  0 

16.04 

36.42 

26.35 

00.034 

1516.6 

05.3 

DBS 

00021 

16.04 

36.42  0 

26.35 

1516.6 

SIO 

00030 

16.04 

36.42 

26.35 

00.050 

1516.9 

05.3 

oes 

O0034 

16.04 

3t.41e 

26.35 

1614.1 

SIO 

00050 

16.06 

36.42 

26.36 

00.06  4 

1519i3 

05.3 

oes 

00062 

16.06 

36.421 

26.36 

1514.4 

SID 

00075 

16.06 

36.42 

26.35 

00.127 

1619.7 

05.3 

OBS 

00061 

16.06 

36.415 

26.35 

1514.7 

SID 

DO  100 

16.06 

36.42 

26.35 

00.170 

1520.1 

SID 

00125 

16.06 

36.42 

26.35 

00.213 

1520.5 

05.3 

OpS 

00125 

16.06 

36.416 

26.36 

1520.6 

SIO 

00150 

16.10 

36.42 

26.35 

00.256 

1520.9 

05.3 

OBS 

T00170 

16.10 

36.416 

26.35 

1621.3 

SIO 

00200 

16.06 

36.42 

26.36 

00.343 

1521.7 

SID 

0D250 

16.02 

36.43 

26.36 

00.43  0 

1622.4 

05.3 

DBS 

00260 

16.02 

36.431 

26.36 

1522.6 

SIO 

003  00 

16.02 

36.43 

26.36 

00.516 

1623.2 

05.3 

OBS 

00352 

16.03 

36.425 

20.37 

1524.1 

SID 

00400 

17.56 

36.43 

26.46 

00.690 

1523.5 

05.3 

OBS 

0044  5 

17.14 

36.426 

26.66 

1523.1 

$10 

00500 

16.60 

36.35 

26.62 

00.65  5 

1522.8 

05.3 

OBS 

T00536 

16.46 

36.293 

26.65 

1522.4 

SIC 

OOtOJ 

16.05 

36.21 

26.68 

01.013 

1622.0 

SIO 

00700 

14.92 

36.02 

26.74 

01.165 

1514.9 

SIO 

00600 

13.26 

35.77 

26.95 

01.306 

1516.6 

05.3 

OBS 

100626 

12.74 

35.647 

27.00 

1514.4 

SIO 

0090D 

10.94 

35.45 

27.15 

01.426 

1609.1 

05.3 

DBS 

T00435 

10.17 

35.34c 

27.21 

1606.8 

05.3 

oes 

101451 

04.67 

35.042 

27.74 

1494.6 

• 
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Table  IV.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  CAMPBELL   (A4-27) 
29  January-2  February  1973.— Continued 


NOOC         STiTION        0   i.  1    t 


kino 
CONS EC 
1.AT 

lok:     0 


2i->; 

>t»^ 

1973 

bOIOP    05172 

Ala 

TEMP         14.4 

OIK    Mtl    PEK 

KKIO-DIII 

27 

INST    NANSEN    CAST 

TEN   SO   1207 

0003 

MOST 

n      02 

SHIP   CH 

DEI 

BULB        12.5 

2T 

3        2 

KINO-SPO 

25 

TRACE    DIR 

5  SOUARE      3 

2i     n 

OAT 

01 

Otil   USE      1 

BmOnEIR    1021.0 

SE> 

UlND-fOR 

DURATION 

2    SaoARE    BO 

la      a 

MOUl 

09.5 

tRcA             05 

CLOUO   T/t        }/5 

Cl/TK 

■EIThEA 

X8 

ORU.  14   02  7 

1    SODARE    80 

IIHt 

IVITYP 

DtPIM 

lEKP 

S«l 

SIGMt-T 

OYMOPIH 

SNO    VEl 

ooa 

P04 

TOT   P*     N02         N03 

iI03        PH 

STD 

OOJOO 

17.51 

36. -.2 

26.40 

00.000 

1517.9 

Oi.S 

06S 

00000 

17.91 

36. «22 

26.40 

1517.9 

SIO 

00010 

IT. 95 

36.42 

26.39 

00.016 

151B.2 

Oi.i 

OSS 

00019 

17.97 

sro 

00020 

17.97 

36. »2 

26.39 

00.033 

1518.4 

SIO 

00030 

11.96 

36.<.2 

26.39 

00.050 

1518.6 

09. S 

OdS 

0003  7 

17.96 

36.«23 

.6.39 

1518,7 

SID 

OOOiO 

17.95 

36. »1 

26. 3B 

00.08  3 

1518.9 

0«.5 

JBS 

000  55 

17.95 

36. •.12 

26. 3B 

151B.9 

Oi.5 

OBS 

00073 

17.96 

36.<>16 

26. 3B 

1519.3 

STD 

00073 

17.96 

36.42 

26. 3B 

00.125 

1519.3 

$10 

00100 

17.97 

16.*1 

26.  3B 

00.167 

1519.8 

Oi.5 

3BS 

00109 

IT. 9a 

36.«1« 

26. 3B 

1519.9 

SID 

00125 

IT. 99 

36.41 

26.37 

00.209 

152Q.2 

3j.i 

OBS 

I001t3 

la.oo 

16.414 

26.2  7 

1920.5 

STD 

00150 

la.oo 

36.41 

26.37 

00.252 

1520.6 

SIO 

002  00 

IT. 99 

36.42 

26. 3B 

00.338 

1521.4 

0-S.3 

OSS 

00210 

IT. 99 

36.416 

26. 3B 

1521.6 

SID 

00250 

1T.9B 

36.39 

26.36 

00.425 

1522.2 

09.5 

OBS 

T00253 

17.98 

36.390 

26.36 

1522.3 

SIO 

00300 

17.77 

36.39 

26.41 

00.513 

1522.4 

09. S 

OBS 

0033  5 

17.6a 

36.402 

26.44 

1522.7 

09.5 

OiS 

100392 

17.67 

36.436 

26.47 

1623.7 

SID 

ootoo 

17.67 

36.43 

26.47 

00.684 

1523. B 

SIO 

00500 

17.61 

36.42 

26.47 

00.856 

1525.3 

09.  i 

OBS 
STO 

T00517 
00600 

17.60 

36.419 
36.32 

26. 4T 

1525.5 

09.5 

OBS 
SID 
SIO 
STO 
SIO 

006<>5 
00700 
OOSOO 
00900 
01000 

36.254 
36.15 
35.93 
35.65 

35.31 

09.5 

oas 

T01013 

o:.37 

35.257 

2T.2B 

1505.1 

•••«•••••*••••• 


RcPK      31      li-i 
CONSEC  :>00, 

LIT  39   :o      N 

LONG      050  21      • 


TEA)  1973 
NO>iTh  02 
OAI  02 

NOJi    11.7 


BOIDP    05216 
SHIP   CM 
DATA   USE       1 
AREA  05 


AIR  TEHP  06.6 
•EI  BULB  03.6 
BAROKETR  1038.5 
CLOUD   I/A         l/T 


DIR   HOT    PER 

32      5       4 
SEA 
CL/TR 


UIVD-DIR    30 
■IND-SPD    15 
MINO-POR 
NbATHER      XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIO      A4  027 


TEN  SO  1207 
9  iUUARE  3 
2  SQJARE  80 
1    SOJARE    90 


CASlNJN/IlNc      LVLlIP         DEPTH 


STO 

OBS 

SIO 

SIO 
OBS 

SIO 
OBS 

SIO 
OBS 

SIO 

OBS 

:io 

SID 
OBS 

SID 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
00024 
00030 

00044 

00050 
00068 
00075 
00089 
00100 
00123 
00134 
00150 
00180 


TEMP 

19.07 
19.07 
19. li 
19.13 
19.13 
19.12 
19.10 
19.07 
ia.91 
18.80 
18.63 
18.62 
18.50 
18.43 
18.25 
17.76 


SAL 

30.34 

36.344 

36.35 

30.35 

36.349 

36.35 

36.352 

36.34 

36.316 

36.32 

36.326 

36.34 

36.37 

36.376 

36.35 

36.235 


si:ha-t      otnopth    sno  vel     oxrc 


PJ4     tot  P^  Na2 


1521. 
1521. 


00.020 
00.040 


00.19T 
00.244 


521.4 
521.6 
521.  T 
521.8 
522.0 
521.9 
521.8 
521.6 
521.3 
521.5 
521.6 
521.6 
521.3 
520.3 


•••••••••••«••• 
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Table  IV.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  CAMPBELL  (A4r-27) 
29  January-2  February  1973.— Continued 

NODI.        ST*1I0N        OiTi 


UH9    ji    lii^ 

tm 

lili 

SOTOP   Oiiit          Alk 

TEMP        05.6 

OIK    HOT    PER 

miaD-oiit 

29 

IhST    NANSEN    CAST 

TEN  SO   1237 

CONIiC            OOOS 

UMTH     32 

Siil>  CD 

MET 

Suie        03.6 

31 

9       5 

KINO-SPO 

30 

TRACE    OIR 

5   SOUARE      3 

i*T          )«   so     II 

D«T 

02 

06T6  use 

1          SAKONETR   lOSt.O 

SE« 

■INO-FOK 

DURATION 

2    SQUARE    60 

iOM     0»0   >«     « 

•au< 

13.3 

ULtk 

OS          ClOUO   T/«        6/6 

CL/IP 

MEATHED 

«1 

ORIS   ,A4   027 

1    SQUARE    90 

C4STIWI«/T|!«c 

KiTrr 

OE'TH 

TEltP 

SAL 

SISM6-T 

OmOPTH 

SNO    VEL 

OIITG 

Pa4 

TCI   »  •   M02        N03 

$103        PH 

STO 

00000 

13.07 

35.25 

26.55 

00.000 

1501.* 

; 

It.t 

01  s 

00000 

13.07 

33.251 

26.59 

1531.4 

»to 

00310 

13.10 

33.25 

26.59 

00.015 

1501.7 

no 

00020 

13.11 

35.23 

26.59 

00.029 

1501.9 

1».> 

01  s 

03320 

13.11 

35.25« 

26.59 

1501.9 

STO 

00330 

13.11 

35.25 

26.56 

00. 0*6 

1502.0 

IS.i 

OiS 

30331 

13.11 

35.253 

26.56 

1532.2 

STO 

03333 

13.11 

35.25 

26.56 

00.073 

1502;* 

IS.l 

OSS 

03362 

13.13 

35.25t 

26.56 

1502.6 

STO 

03373 

13.17 

35.26 

26.39 

00.113 

1503.3 

!».> 

OSS 

oooso 

13.1a 

35.262 

26.59 

1503.1 

STO 

00103 

13.23 

35.33 

26.60 

03.167 

1503.5 

t5.j 

OSS 

00120 
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1666.2 

06$ 

T01026 

06.16 

3  5.006 

27.60 

1664.6 

•«•••••••••«•*• 
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Table  IV.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  CAMPBELL   (A4-27) 
29  January-2  February  1973.— Continued 


NODC  STITION         0<T1 


KtFu    ji    :.-i 

1EX 

1.7J 

BJIJP    0.1 

-.i           «l« 

TEXP        02.2 

Ollt    n 

lOT    PER 

«lNi)-JIk 

U 

INST    NtliSEN    CIST 

TEN   Su   1307 

cohsec         Jjii 

HJMI 

1      02 

Snip  CM 

NET 

bULB         01.5 

30 

5        3 

Dlhu-SrO 

06 

T«»L£   Dl« 

5    SjUtRE       1 

KT           *i    33      N 

0«t 

03 

0.iT;t  us: 

1          atluxETR   1033.3 

SE* 

IIINO-FJI) 

OOttATiON 

2   SOUtKE    20 

LONS      OSO  JO.ia 

H0J< 

11. • 

*KC< 

OS          CLOUD   T/1        */6 

CL/TR 

HEtTHEK 

«1 

0>1C    _*4  027 

1   SUUtRE    20 

CtSTNUt/TIME 

in.t«» 

OCPI" 

Tt«P 

StL 

SISM-T 

OTNOPIM 

SNO    «EL 

Oxri; 

»04 

tOT   »  «    MU        N03 

S10»          PM 

$T0 

DOOM 

00.01 

33.22 

00.000 

1446.9 

* 

li.t 

9as 

00000 

00.01 

33.<16 

1446.9 

sro 

00010 

00.01 

33.21 

00.014 

JIO 

00020 

00.01 

13.21 

00.02  7 

STO 

00030 

00.01 

33.21 

00.041 

li.i 

oes 

00030 

00.01 

33.210 

$10 

JOOJO 

00.11 

33.37 

00.06  7 

11. t 

Obi 

00053 

00.12 

3.1.419 

itO 

00073 

00.03 

33.64 

00.096 

11. d 

OBi 

00083 

-    0.01 

33.734 

Sti) 

00100 

00.  «4 

33.83 

00.120 

11. < 

DBS 

00110 

00.71 

33.913 

SIC 

00123 

oo.sa 

33.98 

00.142 

SIO 

00130 

01.46 

34.11 

00.162 

11. • 

oai 

oou< 

Oi.Tj 

34.1B2 

STO 

00200 

02.31 

34.40 

00.196 

11. < 

36S 

TJ021« 

02. ae 

34.506 

STO 

00230 

03.32 

34.65 

00.226 

STO 

003  00 

04.23 

34.82 

00.251 

11. a 

OBS 

0032S 

0'..«7 

34.888 

STO 

ootoo 

0«.30 

34.90 

00.296 

11. • 

06S 

T00*3t 

04.21 

34.906 

STO 

00300 

04.07 

34.91 

00.342 

11. a 

oes 

003«9 

04.00 

34.918 

STO 

ootoo 

04.00 

34.92 

00.3B4 

11. t 

3es 

TOOeSB 

04.00 

34.923 

STO 

00700 

03. ta 

34.92 

00.426 

STO 

OOdOO 

03.94 

34.92 

00.469 

STO 

00900 

03.  a9 

34.92 

00.512 

11. a 

DBS 

T009B3 

03.  as 

34.924 

STO 

01000' 

03.  a4 

34.92 

00.556 

1482.6 

STO 

01100 

03.79 

34.92 

00.599 

1484.1 

11. • 

OBS 

101102 

03.79 

34.425 

1484.1 

11. a 

3BS 

T0i651 

03.71 

34.954 

27.80 

1493.1 

••••••••••••«•• 


llEflO      31      2142 
COhSEC  0012 

ml  42   40     N 

LONi      050   2  0      ■ 


1HK  1973 
nOlTH  02 
Dir  03 

MOja  ij.a 


BOIOP    01737 
SHIP   CM 
DtTi   USE      1 
AHltk  05 


IIR  TEMP  02.2 
MET  BULB  01.5 
BtftOMETR  1033.5 
CLOUD    T/A         4/8 


DID    HCT    PER 

30      6        3 
SEA 
CL/TR 


NlXD-Ollt    17 
•INO-SPD   08 
HIND-FOR 
HEATHER     «2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE   OIR 
DURATION 
ORIS     *4   027 


TEN  S;i  1307 
i  SOJARE  1 
2  SOJARE  20 
1   SOJARE    20 


CaSTnum/TImE      LVLTTP        DEPTH 


5I0MA-T         OTNOPTH       SNO    VEL       OXVS 


P04      TOT   P  «    HOi 


STD 

00000 

-    1.21 

32. S4 

26.43 

00.000 

1440.7 

OBS 

00000 

-    1.21 

32.842 

26.43 

1440.7 

STD 

00010 

-   1.21 

32.85 

26.44 

00.016 

1440. B 

STO 

00020 

-    1.22 

32.85 

26.44 

00.032 

1441 .0 

OBS 

OO025 

-   1.22 

32.85. 

26.44 

1441.0 

STO 

00030 

-   1.31 

32.89 

26.48 

00.048 

1440.8 

STD 

00090 

-    1.54 

33.02 

26.59 

00.078 

1440.2 

OBS 

00050 

-     1.54 

33.025 

26.59 

1440:2 

STO 

00075 

-   1.50 

33.10 

26.65 

00.113 

1440.9 

OBS 

OO075 

-   1.50 

33.105 

26.65 

1440.9 

STD 

00100 

-    1.43 

33.17 

26.71 

00.148 

1441.7 

OBS 

00101 

-   1.43 

33.176 

26.71 

1441.8 

STO 

00125 

-    1.42 

33.23 

26.76 

00.180 

1442.3 

STO 

00150 

-     1.40 

33.29 

26. bO 

00.212 

1442.9 

DBS 

00151 

-    1.40 

33.296 

26. SI 

1442.9 

SID 

002  00 

-    1.28 

33.39 

26.88 

00.272 

1444.4 

OBS 

T00207 

-   1.20 

33.417 

26.90 

1444.9 

STO 

00250 

00.21 

33.83 

27.17 

00.324 

1452.7 

STO 

00300 

01.52 

34.20 

27.39 

00.364 

1460.0 

OBS 

00307 

01.68 

34.240 

27.41 

1460.9 

STO 

004  00 

03.09 

34.58 

27.56 

00.426 

1469.0 

oes 

T00408 

03.18 

34.600 

27.57 

1469.6 

STD 

00500 

03.90 

34.78 

27.64 

00.482 

14  74.4 

OBS 

00514 

03.97 

34.793 

27.65 

1474.9 

STC 

00600 

04.11 

34.82 

27.66 

00.532 

1477.0 

OBS 

T00615 

04.13 

34.829 

27.66 

1477.3 

STD 

00700 

04.13 

34.85 

27.68 

00.582 

1478.7 

STO 

008  00 

04.11 

34.87 

27.70 

00.631 

1480.3 

OBS 

700817 

04.10 

»4.875 

27.70 

1480.6 

STJ 

00900 

04.06 

34.88 

27.71 

00.680 

1481. 8 

STO 

01000 

(K.Ol 

34.88 

27.71 

00.728 

1483.3 

OBS 

T01023 

04.00 

34.886 

27.72 

1483. 6 

oas 

701538 

03.73 

34.921 

27.77 

1491.2 

»•••••••••••••• 
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Table  IV.     Observed  oceanographic  data  occupied 
29  January-2  February  1973 


by  USCGC  CAMPBELL   (A4-27) 
— Continued 


S    T    1    r    1    0    N 


HEfio    .-;    ii-i 

\tt.i 

i«7j 

•OTOf    0JJj2 

im 

TE«I>         Oj.6 

CIS    HOT    Pit 

alN0-DI8 

19 

II.5T    NAUEIi    CAST 

TEX  sw  i: 

>07 

COMStC            JJU 

H0\T 

n      02 

SrtlP    CH 

NtT 

BULB         02.4 

19 

2        2 

WIND-SPO 

12 

TRACE    OIR 

S    SOUARE 

1 

ItT            -i    iJ      N 

Oil 

03 

DAlt   JS£       1 

BAdOHETR    1029.7 

SEl 

BIND-FOS 

DURATION 

2    SOJARE 

20 

LDN(      JSO   19      ■> 

mojh 

16.7 

AREl             05 

ClOOD    T/»         4/6 

CL/m 

UEtTHER 

«2 

OR  10    _A4   02  7 

1    SdJARE 

20 

CiiINu«/tl<E 

IWLTtP 

OtPIn 

Xl«P 

SIL 

SlUHA-T 

OTNOPTx 

SKO    VtL 

OXIb 

P04 

TDI    e  '    N02         K03 

Sia3       tn 

SIu 

000  ou 

-    0.35 

32. to 

26.21 

00.000 

1444.3 

1».7 

OiS 

00000 

-    O.jS 

32.59  7 

26.21 

1444.3 

Sit 

00010 

-  o.*; 

32.61 

26.22 

00.016 

1444.2 

STO 

00020 

-    0.49 

32.63 

26.24 

00.036 

1444.0 

U.7 

oes 

00025 

-    0.53 

32.637 

26.25 

1444.0 

STO 

00030 

-  o.no 

32.75 

26.35 

00.053 

14,2.9 

Sir 

0005J 

-   1.5; 

32.05 

26.61 

00.065 

1440.4 

l«.7 

OBi 

ooo:>o 

-  l.ii 

33.054 

26.61 

1440.4 

StD 

00075 

-    1.52 

33.11 

26.66 

00.120 

1440.6 

t«.7 

06  S 

00075 

-    1.52 

33.115 

26.66 

1440.6 

STO 

00100 

-    1.46 

33.16 

26.70 

00 . 1 5  4 

1441.5 

It. J 

oes 

00100 

-     1.<.0 

33.160 

26.70 

1441.5 

STO 

00U5 

-    1.<.3 

33.24 

26.76 

00.16? 

1442.2 

STi 

0015U 

-    1.37 

33.30 

26.61 

00.216 

1443.0 

16.7 

ObS 

00150 

-    1.37 

3J.301 

26.61 

1443.0 

STO 

00200 

-    1.22 

33.40 

26.66 

00.276 

1444.7 

16.7 

06S 

TOOiOO 

-    1.22 

33.396 

26.66 

1444.7 

STO 

00250 

-    1.12 

33.47 

26.94 

00.335 

1446.1 

SIO 

00300 

-    0.52 

33.66 

27.07 

00.366 

1450.0 

16.7 

DCS 

00300 

-    0.52 

33.657 

27.07 

1450.0 

STO 

001.00 

02.22 

34.37 

27.47 

00.470 

1465.0 

16.7 

06S 

T00«00 

02.22 

34.373 

27.47 

1465.0 

STO 

00  500 

03.51 

54.70 

27.62 

00.52  7 

1472.6 

16.7 

03$ 

00500 

03.51 

34.700 

27.62 

1472.6 

16.7 

OBS 

T0O5«9 

03.50 

34.800 

27.66 

1476.0 

STD 

00600 

03.90 

34.60 

27.66 

00.576 

14  76.1 

16.7 

oes 

700661 

O'l.Oe 

34.657 

27.69 

1476.2 

• 

RCFIO      31      2142 
CONSEC  0014 

lit  42    59     N 

lONO      JJO   16      » 


»£A»  1973 
HOSTh  02 
Oat  03 

HOjR    16.0 


BOTDP    J0091 
Snip   Cn 
DATA    USE      1 
AREA  05 


Alfi  TEHP  04.0 
■ET  BULB  03.0 
BAFODETR  1026.7 
CLCUO    T/A         3/6 


OIR    MOT    fER 

16       1         2 
SEA 
Ct/TR 


KIND-Olft  17 

blND-SPO  14 
UIND-FOR 

HEATHER  >2 


IMST    NAN5E1    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIC      A4   027 


T2X  S.I  1307 
5  SOUARE  1 
2  SOJARE  20 
1    SajARE    20 


CASTNON/riNE       LUCTTF 


STO 

00000 

OBS 

OOOOJ 

STO 

00010 

STO 

00020 

OBS 

000^4 

STD 

00030 

OBS 

00346 

STO 

00050 

STO 

00075 

OBS 

00076 

TEMP 

SAL 

SliXA-T 

DrNI 

JPIw 

SND    Vcl 

0.24 

31.27 

2  5.94 

00. 

.000 

1444.4 

0.24 

32.269 

25.94 

1444.4 

0.23 

32.27 

25.94 

00. 

.021 

1444.6 

0.22 

32.27 

25.94 

00. 

,041 

1444.6 

0.22 

32.274 

25.94 

1444.9 

0.24 

32.29 

2  5.96 

00. 

.06  2 

1444.9 

0.26 

32.347 

26.00 

1445.2 

0.26 

32.37 

26.02 

00. 

.103 

1445;3 

0.19 

32.65 

26.40 

00. 

.146 

1446.6 

0.16 

32.934 

26.47 

»t»«» 

1446.9 

• 

ra4      TOT    P  i     N02 


•EFIO      31  2142 

CONSEC  0015 

lAT           43  06      N 

lONO     090  20     a 


tEA»  1973 
HOlTH  02 
OAT  03 

nOJ)    19.9 


60rOP    00375 
Snip   CN 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TEMP  04.0 
MET  BULB  03.0 
BAROHETR  1027.6 
ClOUO    T/A         3/6 


DIR    HOT    PER 

16      2         2 
SEA 
CL/TR 


HINO-DIR    19 
KIND-SPO    20 
KIND-fOR 
NEATnEk      «2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIO       A4    027 


TEN  SO  1307 
i  SOJARE  1 
2  SbUARE  20 
1   SOJARE    30 


CtStMUN/TME       LKLTtP 


SIONA-T         OVNOPTn       SNO    VEL       OATG 


P04      TOT    P  i     N02         N33        SI03 


STD 

00000 

00. B5 

25.93 

00. 

.000 

1449.6 

oes 

00000 

00.85 

32.326 

25.93 

14,9.5 

STO 

00010 

00. B4 

25.93 

00. 

.021 

1449.6 

SIO 

00020 

00. BO 

25.94 

00. 

.042 

1449.6 

OBS 

00024 

00.7a 

32.336 

25.94 

1449.5 

STO 

0003  0 

00.72 

25.95 

00. 

062 

1449.4 

065 

00046 

00.56 

32!352 

25.97 

1449.0 

STC 

0005  0 

00.49 

25.99 

00. 

.103 

1448.7 

OBS 

00063 

-    0.14 

32.637 

26.23 

1446.4 

• 
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Table  V.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  OWASCO   (A3-60) 

9-12  March  1973. 


STATION        OlTt 


KErlJ       3i       Z-.ii 

y£»i 

l«7j 

aOTOP    U4643 

AID 

TEnl>        06.0 

om    nil    PER 

alio-OIR 

31 

INST    HANSEN    CAST 

TEN  ii   net 

COSiEC            iili 

KONt 

n      03 

SHIP    OK 

KET 

BULB         06.0 

11 

3        Jl 

alNO-SPO 

15 

TRACE   OIR 

i   SftJARE      1 

ItT             «3    3«      N 

or 

09 

OtU   JSf       1 

BARONET*    1023.4 

SEA 

•INO-FOR 

O'JRATION 

2   teuARE   22 

LO^li      0«3   4«      « 

>CM 

11.2 

Hit.             OS 

CLOUO    T/A         8/8 

U/l> 

8EATrfE« 

12 

IWU     A)  0«0 

1   lOUARE    >J 

Ca^TN^X/TME 

KI.TTP 

OEPIM 

TEMP 

SAL 

SIGHA-T 

dtnopth 

iM>   VEi. 

a«»6 

Ho 

TOT   P<     N02        N03 

SI03        PH 

SIO 

00000 

14.50 

35.81 

26.72 

00.000 

1 506 . 8 

- 

U.i 

ses 

00300 

14.50 

33.809 

26.72 

1506.8 

tTJ 

00013 

14.51 

35.80 

26.71 

00.013 

1507.0 

STO 

00020 

14.53 

35.79 

26.70 

00.027 

1507.2 

il.2 

aes 

a002i 

14.53 

33.792 

26.70 

1507.2 

STO 

00030 

14.54 

35.79 

26.70 

00.040 

1507.4 

ii.Z 

oes 

00045 

14.56 

35.795 

26.70 

1507.7 

STD 

00030 

14.56 

35.80 

26.70 

00.068 

1507.8 

11. i 

a«s 

OO067 

14.56 

35.803 

26.70 

ISOt.l 

STO 

0037& 

14.72 

35.86 

26.71 

00.102 

1508.8 

11.2 

oas 

oooaT 

14.66 

35.912 

26.72 

1509.5 

SIO 

00100 

14.74 

35.90 

26.74 

00.136 

1509.3 

STO 

00123 

14.50 

33.87 

26.77 

00.169 

1508.9 

11. < 

les 

00131 

14.43 

35.859 

26.78 

1508.8 

STO 

00130 

14.^1 

35.81 

26. 7« 

00.202 

1508.3 

11.2 

on 

T0017* 

13.90 

35.759 

26.81 

1507.6 

STO 

00200 

15.35 

35.71 

26.88 

00.266 

1506.3 

STO 

00230 

12.56 

35.62 

26.98 

00.326 

1504.3 

11.2 

OSS 

00261 

12.41 

35.598 

26.99 

1503.9 

STO 

00300 

12.00 

35.52 

27.01 

00.383 

1503.1 

11.2 

oas 

100350 

11.56 

35.456 

27.05 

1502.3 

STO 

OOtOO 

11.26 

35.45 

27.10 

00.493 

1502.0 

11. ; 

OBS 

00<.S1 

10.92 

33.429 

27.14 

1501.6 

SIO 

00500 

10.55 

35.37 

27.17 

00.598 

1501.0 

11.2 

OSS 

00S54 

10.12 

35.314 

27.20 

1500.3 

STO 

00600 

09.  75 

35.27 

27.22 

00.698 

1499.7 

STO 

00700 

08.90 

35.18 

27.29 

00.794 

1498.1 

11.2 

OBS 

T0076a 

08.30 

35.120 

27.34 

1496.9 

* 

REFIO      31      2163  >cA<    1973 

CCNSEC              0002  NuVTn      03 

LAT             «3    43       N  OAV             09 

lOKC      044   2  8      •  HuJA    21.7 


8  0T0P    04605 
SHIP   ON 
DATA    USE       1 
AREA  05 


AIR  TENP  12.0 
MET  BULB  11.0 
BAROHETR  1021.0 
CLOUO    T/A         7/8 


DIR    HOT    PER 

■nO-OlR    31 

INST    NANSEN    CAST 

TEN  SS   1306 

29      3        X 

<INO-SPO  20 

TRACE     DIR 

S   SQUARE      1 

SEA 

KINO-fOR 

OURATION 

2    tauARE    24 

CL/TR 

KEATMER      >2 

ORIC      «1    060 

1   ttiJARE    >4 

CASTNJH/riMc       LVLTTP         OEPIn 


21.7 
21.7 


STj 

OBS 
SIO 
STO 

OBS 
STO 

oes 

STO 

oas 

STO 
STD 

oas 

SIO 

$10 

oes 

STO 
OBS 

STO 
STO 

oas 
oas 

SIO 
OBS 


00000 

oj];o 

00020 
3O020 
00030 
00043 
00050 
00059 
00075 
00100 
00113 
00125 
00150 

100152 
00200 
00226 
002  50 
00300 
00303 
00360 
004  00 

100456 


TENP 

14.70 
14.70 
14.71 
14.71 
14.71 
14.71 
14.70 
14.69 
14.67 
14.50 
14.33 
14.29 
14.31 
14.34 
14.34 
14.31 
14.28 
14.24 
14.15 
14.14 
13.45 
13.35 
13.23 


SAL 

;5.99 

35.993 

35.99 

35.99 

35.992 

35.99 

35.991 

35.99 

35.988 

35.97 

55.95 

35.944 

35.95 

35.95 

35.948 

35.95 

35.945 

35.94 

35.92 

35.917 

35.781 

35.76 

35.758 


SIONA-T         OYNDPTH      SNO    VEL       OXTC 


pi 


26.82 
26. B2 
26.82 
26.82 
26.82 
26.82 
26.62 
26.82 
26.82 
26.84 
26.87 
26.87 
26.87 
26.86 
26.86 
26.87 
26.87 
26.88 
26.88 
26.88 
26.92 
26.93 
26.95 


00.012 
00.025 


00.03  7 
00.062 


00.093 
00.124 


00.155 
OO.lSo 


00.311 
00.374 


1507.7 
1507.7 
1507.8 
1508.0 
1508.0 
1508.2 
1508.4 
1 508 . 5 
1508.5 
1508.2 
1508.1 

isoa.i 

1508.4 
1508.9 
1508.9 
1509.6 
1510.0 
1510.2 
1510.7 
1510.7 
1509.6 
1509.6 
1510.1 


REEK      3.      ..•3 
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37 
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0 
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2e 
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NCTH       03 
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u 

30 
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20 
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5   SOUARE      2 

CAT           43    52      N 

DAV 

10 

DATA    USE 

1 

eAROHEIR   1018. 

3 

SEA 

»lNO-fOR 

bURATION 
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lONO      045    07      a 

HOUR 

05.9 

AREA 

05 

CLOUO   T/A        7/5 

CL/TR 

NEAThER 

«1 

ORU  ,R]   0*0 

1  tauARt  a 

CASINUN/IINE 
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OEPTM 

TEMP 

SAL 
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OTNOPlM 

SNO    VEL 
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P04 

TOT    P*     N02        N03 

SIOS        PH 

STO 

00000 

14.96 

36.03 

OO.OOu 

15J6.5 

■ 

05.9 

oas 

00000 

14.96 

36.029 

1508.5 

STO 

00010 

15.02 

36.03 

00.013 

1508.9 

05.9 

oas 

00010 

15.02 

36.026 

1508.9 

OS. 9 

oas 

00017 

15.02 

36.02  5 

1509.0 

SIO 

00020 

15.02 

36.03 

00.02  6 

1509.1 

03.9 

oas 

00028 

15.03 

36.026 

1509,2 

SIO 

03030 

15.03 

36.03 

00.03  8 

1509.2 

05.9 

OBS 

0^036 

15.03 

36.029 

1509.3 

STO 

00050 

15.04 

36.33 

00.064 

1509.6 

05.9 

DBS 

00054 

15.04 

36.027 

1504.7 

US. 9 

DBS 

T00072 

15.31 

36.029 

1509.4 

•  •••••«••••«•»• 
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Table  V.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  OWASCO  (A3-60) 
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NSOl        STATION       DATA 
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.0 
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33 
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1     03 
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.0 

32 
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30 

TRACE   OIR 

5   SQUARE      2 
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10 

UATa   USt       1 

(AROMETA    1016. 

.6 
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LOtti      ««S   »•     k 

HOUi 

12.2 
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CLOUD  I/A      e/e 
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12 
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KLTTf 

01  Hh 
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SND    VEL 
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5103        PH 

ITO 

00  (10  J 
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^6.73 

OO.OUO 
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• 

tl.t 

OH 
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12. »e 

J5.i27 

26.  73 

1500.2 

tio 

00010 

12. •? 

35.33 

26.73 

00.013 

1503.4 

tTD 

0002  0 

12.67 

55. 3« 

0U.026 

15U0.5 

«T0 

00030 

12. *« 

55.35 

00.040 

1500.7 

Xi.i 

oes 
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U.tt 

35.349 

1500.7 

JTD 

OOOitl 

11. «2 

35.02 

00.066 

1496.3 

JTD 

OOOTi 

0«.«< 

34.67 

00.100 

1490;9 

12. 1 

oes 

OUJtII 

Ot.Ol 

34.524 

1487. 7 

STO 

001  JO 

at. it 

34.55 

00.133 

1487. 6 

STO 

00.2!> 

Oa.52 

34.57 

00.164 

1486.4 

12.; 

oes 

00W7 

oe.50 

34.577 

1486.4 

JTD 

00150 

ae.50 

34.5a 

00.194 

1486.7 

12.2 

oes 

001  «0 

aA.«9 

34.577 

1487.4 

SID 

002  00 

oe.5i 

54.62 

00.254 

1487.6 

STO 

00250 

06.62 

54.79 

00.310 

1489.1 

STO 

003  00 

0«.73 

34.9  3 

30.363 

1490.5 

12.2 

oes 

00577 

oa.e> 

35.069 

1492.6 

STO 

00«00 

oe.  79 

55. oa 

00.459 

1492.6 

STO 

005  00 

0T.9* 

35.13 

00.544 

1491.1 

12.2 

aes 

100501 

07.93 

35.12c 

•  ••• 

•  •• 

1491.1 

• 

RCPIO      31 
CONS EC 
LAT  *«   06 

IONS      •(46   JO 


2185 

»c»» 

1973 

63T0P    0..158 

AIR 

TEMP      -03. u 

OIR    NOT    PER 

•I^O-DIK 

33 

INST    NAN5EN    CAST 

TEN  Se   1308 

0005 

NCNTn      03 

SHIP   oa 

NET 

BULb      -04.0 

33 

2        « 

KINO-SPO 

20 

TRACE    OIR 

»   SQUARE      2 

06      N 

DAT 

10 

DATA   USE       1 

lAROMETR    1021.0 

SEA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SQUARE   48 

JO     ■ 

Mlua 

16.0 

AREA             05 

CLOUO    T/A         6/6 

Ct/TR 

HEATHER 

XI 

OPIG       A3    060 

1    SQUARE    46 

TIKE 

IVtTVP 

CEUM 

TihP 

£41 

SICHI.-T 

OTSuPTH 

SNO    VEL 

OXTG 

f04 

TOT    P;    tiOi        NUi 

SI03        PH 

STO 

00000 

06.63 

34.26 

26.90 

00.000 

1476.6 

. 

11.0 

Q8S 

00000 

06.63 

34.256 

26.90 

1476.6 

• 

ITO 

00010 

06.72 

34.26 

00.012 

1477.1 

STO 

0002  0 

06.85 

34.2  8 

00.023 

1477.8 

11.0 

OiS 

00020 

06.85 

34.279 

1477.8 

STO 

0003  0 

06.93 

34.31 

00.035 

1478.4 

11.0 

ots 

00039 

07.23 

34.368 

1479.8 

STO 

00050 

08.11 

34.53 

00.05  8 

1485.5 

u.o 

CIS 

00059 

38.65 

34.628 

1485.9 

STO 

00375 

09.22 

34.74 

00.08  8 

1468.4 

11.0 

01  s 

00075 

09.22 

14.743 

1488.4 

>T0 

00100 

39.41 

34.82 

00.117 

1489.6 

IS.O 

oes 

00113 

09.42 

34.842 

1469.9 

STO 

00125 

09.12 

34.83 

00.145 

1489.0 

$10 

00150 

08.53 

34. ei 

27.  06 

00.172 

148711 

STO 

OOiOO 

0T.54 

34.77 

27.18 

00.221 

1484.1 

11.0 

oes 

00227 

07.11 

34.753 

27.23 

1482.9 

STO 

00250 

06.81 

34.75 

00.266 

1482.1 

STO 

00300 

06.31 

34.73 

00.307 

14e0.9 

11.0 

oes 

T0O303 

06.29 

34.731 

1480.9 

11.0 

oas 

00377 

05.94 

34.84  8 

1480.8 

STO 

004  00 

05.77 

34.  S5 

00.381 

1480.5 

11.0 

oes 

00444 

05.51 

34.848 

1480.2 

STO 

00500 

05.37 

34.91 

00.443 

1480.6 

11.0 

oas 

T00S59 

05.19 

34.946 

1480.9 

STO 

00600 

05.02 

34.95 

00.498 

1480.9 

11.0 

oes 

T00675 

04.74 

34.960 

1481.0 

STO 

00700 

04.65 

34.96 

00.548 

1481.1 

STO 

C0800 

04.35 

34.94 

00.595 

1481.5 

STC 

00900 

04.11 

34.92 

00.642 

1462.1 

11.0 

015 

roo97i 

03.98 

34.903 

1482.7 

• 
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N    G 

0    (.          S    T    A 
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A 

nerio     ^1    i.n 

»t»< 
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BOIOP    J37il 
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lEtP      -03.0 
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32 
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cohiu          J0J6 

NONT 

n      03 
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■  ei 

BULB      -00.0 

33 

3        « 

UINO-5P0 

17 

TRACE    OIR 

9   iOJAte      2 

L*T           *«   It      N 

DAT 

11 

OATl    JSE       1 

BAROMETk    1023.0 

SEA 

KINO-POR 

CURAT  ION 

2  SaoARE  tc 

loiia    a«r  a    m 

HOU> 

10.2 

AHi              03 

CtOUO    T/A         B/6 

Ct/TR 

HEATHER 

>1 

ORIC      A3   060 

1    tuJARI    47 

USTNUH/tlHE 

4.«iT»P 

DiHn 

TEMP               SAL 

SIOHA-T 

OTNOPTh 

SNO    »El 

oxrG 

POO 

TOT    P;     MJ2        N03 

SI03        PH 

STO 

00000 

11. HI           3 

S.20 

00.000 

1047.1 

'. 

I}. 2 

J3S 

00000 

11. Bl           i 

5.239 

1097.1 

ITO 

00010 

11. B«          i 

5.20 

00.012 

1097.0 

STO 

00020 

11. S7           J 

S.20 

00.025 

1097.6 

$T0 

00030 

11. BB            3 

5.20 

00.03  7 

1047. a 

10.2 

a«s 

00030 

11. BB            3 

S.237 

1097. B 

STO 

OOOiO 

11. BB            3 

3.20 

00.062 

1096.2 

U.2 

QiS 

OOOSi 

11. BS            1 

S.23B 

1046.3 

STD 

0007^ 

11. a3           3 

5.20 

00.090 

1096.0 

10.2 

JtS 

OOOBo 

11. B3           5 

5.200 

10  96.6 

STO 

00100 

11. B6           3 

5.23 

00.125 

109B.9 

1J.2 

OlS 

0010b 

11. BB           3 

S.232 

1094.1 

SIO 

ooi;> 

11.01           3 

S.04 

00.156 

1096.2 

STO 

OOISO 

10.02           3 

b.90 

00.1B6 

1092.8 

10.2 

OeS 

00163 

04.6-           3 

..BB5 

1041.6 

SIO 

002  00 

01.34           3 

k.40 

00.200 

1041.3 

10.2 

on 

I0022< 

04.10           3 

t.410 

1O40.6 

STO 

002>0 

OB. 22           3 

.77 

00.247 

1087.6 

SIO 

00300 

07.11           3 

•  .62 

00.306 

10B3.4 

10.2 

DBS 

00323 

06. Bt           3' 

.349 

10B3.2 

STO 

00«00 

07. 5S           3 

..41 

00. 001 

1087.7 

10.2 

OSS 

T00432 

07. B6           3 

1.470 

10B9.S 

STO 

00900 

06.11            3 

.B6 

00.520 

1063.6 

10.2 

DBS 

00303 

03.42           3 

.BOO 

1061.5 

STO 

OOeOO 

05.26           3< 

.40 

00.5oO 

1061.6 

10. i 

DBS 

00651 

05.12           3 

.936 

1082.2 

SIO 

00700 

00.46           3 

1.90 

00.600 

10B2.3 

STO 

ooeoo 

00.65           3 

1.96 

00.691 

1082.7 

10.2 

DBS 

T008«» 

04.52           3. 

.963 

1063.0 

10.2 

MS 

T01*B« 

03.7.           3 

..436 

27. 7B 

1 0  93  .  7 

• 

REFIO      31      2163  TEAi    li73  BOTOP    03O62 

COSSEC  0007  NOMTn      03  SHIP   OK 

lAT  oo    23       N  DAT  11  DATA    USE       1 

lONO      007    So      •  nJUR    13.5  AREA  05 


AIR  TENP  -02.0 
irET  BULB  -02.0 
SAROMETR  1022.0 
ClOUO    T/A  B/0 


OIR    MOT    PER 

30      2         A 
SEA 
CL/TR 


•INO-OIR    29 
"ItO-SPO    16 
UINO-FOR 
HEATHER      XI 


INST     NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIO      A3    060 


TEN  SO  1306 
5  SfiUARE  2 
2  SUJARE  *» 
1   SSOARE    *T 


CASTNjn/TlME       KlTTP         DEPTH 


STO 

OBS 
STD 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

DBS 
STO 

OBS 
STO 

DBS 
STD 
STO 
STO 

OBS 
STD 
STD 

DBS 


00000 
00000 
00010 
00020 
OO020 
00030 
00000 
00050 
OOOeo 
00075 
00060 
00100 
00121 
00125 
00150 
00200 
00205 
00250 
00300 
00333 


TEHP 

1.07 

1.07 

1.08 

1.09 

1.04 

l.iO 

1.11 

1.11 

1.12 

1.01 

0.67 

09.09 

07.56 

07.50 

07. 00 

06.02 

06.21 

06.20 

06.55 

06.75 


SAL 

33.12 

35.119 

35.11 

35.11 

35.110 

35.12 

35.116 

35.11 

35.100 

35.10 

35.077 

30.70 

3O.056 

30.06 

30.07 

30.90 

30.523 

30.53 

3o.e6 

30.605 


SIOMA-T  DTNOPTn      SNO    VEL       OXVO 


TOT    P  •     N02 


26.67 
26.67 
26.67 
26.86 
26.  S6 
26.  B7 
26.86 
26.  B6 
26.85 
26.67 
26.86 
26.42 
26.43 
26.90 
27.02 
27.12 
27.17 
27.17 
27.25 
27.32 


00.012 
00.02  0 

00.036 

0J.060 

00.090 

00.120 

00.104 
00.177 
00.226 

00.276 
00.321 


1090.0 
109O.0 
1040.6 
1040.6 
1040.6 
1095. 0 
1045.2 
1095.3 
1045.6 
1045. 0 
1090.4 
1068. 3 
1082.6 
1062.3 

loei.o 

1079.0 
10  79.3 
1074.5 
1081.6 
10  83.3 
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oas 

00056 

-    1.5- 

33.120 

1440.5 

STO 

00075 

-   1.50 

3.1.21 

00.103 

1**1.1 

11. a 

oas 

00069 

-    1.47 

33.294 

1*41.5 

STO 

00100 

-   1.-5 

33.36 

00.135 

1441.9 

11. a 

C6S 

00116 

-    1.43 

33.-71 

14*2.4 

STD 

0012  9 

-  o.aa 

33.56 

00.163 

1445.3 

$TD 

00150 

00.39 

23.79 

oo.iaa 

1451.4 

11.6 

oas 

00173 

01.20 

33.966 

1456,1 

$T0 

00200 

01.46 

34.11 

00.23  0 

1450.0 

11. a 

oas 

Ta0231 

01.73 

34.252 

1459.9 

$T0 

0O250 

01.75 

34.2a 

00.266 

1*60.3 

$T0 

00300 

01.46 

34.37 

00.296 

1*62.3 

11.6 

jas 

003-7 

02.43 

34.484 

1*65.2 

STD 

00-00 

03.64 

34.66 

00.35  5 

1471.5 

11. a 

oas 

TOa-63 

04.51 

34.a44 

1476.4 

SID 

005  00 

04.50 

34.67 

00.406 

1477.0 

11. a 

:<$ 

005^3 

04.-9 

34.412 

1476.4 

$T0 

00600 

0-.47 

34.41 

00.457 

1476. 6 

11. a 

oas 

00694 

04.37 

34.925 

1479.6 

STO 

00700 

04.37 

34.92 

00.504 

1479.9 

STO 

ooaoo 

04.25 

34.93 

00.551 

1481.0 

STO 

004  00 

04.13 

3-. 93 

00.59  7 

1482.2 

11. a 

oas 

100930 

04.04 

34.926 

1482.5 

* 
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Table  V.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  OWASCO   (A3-60) 
9-12  March  1973.— Continued 


NOOC    STtTION   OlTl 


IIEF13      il      2lii 
CONicC  JOll 

LONG      i^i   32 


i       im 

197i 

BOTOf    012 

44            ilk 

TEMP      -01, 

.0 

DIR    MGT    PE« 

•llMD-Dm 

26 

INSI 

NAKStM    CAST 

TEN   Su   1306 

1        Mourn    09 

SHIP   01 

•  ET 

BULB       -02. 

.0 

29 

2        < 

■mo- 

■SPO 

16 

TRACE 

OIR 

5    S6JARE      2 

«            DAY 

12 

o«it  use 

1           BtKONETII    1014. 

.6 

SEA 

aiNO- 

■FOR 

DURATION 

2    SQUARE    48 

1            HOU* 

l«.l 

lltEl 

05           CLOUO    T/i         6/2 

CL/TD 

■eatheii 

XI 

ORIC 

A5    060 

1    SOJARE    49 

l»LT»f 

OEPTn 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

OTNOPTH 

SMD    VEL 

0«TC 

P0  4 

TOT    P 

;"    M12         N03 

SI  03         PH 

STO 

000.J0 

-    1.65 

23.19 

26.75 

00.000 

1439.1 

08  S 

OJOW 

-    1.65 

3j.i«* 

26.73 

1439.1 

STO 

00010 

-   1.65 

33.21 

26.75 

00.013 

1439.5 

-     SIC 

00020 

-    1.65 

33.23 

26.76 

00.026 

1439.5 

$10 

00030 

-    I.c5 

33.23 

26.76 

00.05  9 

1455.6 

oes 

0003O 

-    1.65 

33.234 

26.76 

1459.7 

STO 

oooso 

-    1.73 

33.22 

26.76 

00.06  5 

1439.6 

OBS 

00066 

-    1.74 

}3.2oa 

26.74 

1435.6 

STO 

00075 

-    1.66 

33.24 

<6.77 

00.09  7 

1440.3 

SIC 

00100 

-    1.43 

35. 3t 

26,86 

00.128 

1442.0 

oes 

00104 

-    1.40 

33.385 

26.86 

1442.3 

STO 

00U5 

-    1.2? 

33.52 

26.99 

00.156 

1443.3 

DBS 

00141 

-    I. IB 

33.605 

27.05 

1444.2 

STO 

OOISO 

-    I.IO 

53.64 

27.07 

00.162 

1444.8 

STO 

00200 

-    0.55 

35.61 

27.20 

00.229 

1446.4 

OBS 

00203 

-    0.51 

55.825 

27.20 

l'.46.7 

STO 

00250 

00.17 

34.04 

27.34 

00.269 

1452.9 

ass 

T00271 

00.46 

34.099 

27.36 

1454.6 

STO 

00300 

00. BS 

34.14 

27.39 

00.305 

1456.9 

DBS 

T0030t 

00. «3 

34.145 

27.38 
•  ••• 

•  • 

•••••••• 

1457.4 

• 

REFIO      31      21B5           VEX 

1973 

eOTOP    00056 

AIR 

TEMP         00. 

,0 

DIR    HOT    PER 

aiNO-ois 

27 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO   1306 

CONSEC             0012          MONIn     05 

Ship  oa 

»ET 

BULB      -01. 

,0 

29 

2        X 

aiNO-SPO 

14 

TRACE    OIR 

5   SOJARE      2 

LAI            *4    40       N            0A> 

12 

OATA   USE 

1 

BAROMETR    1014, 

,4 

SEA 

alNO-fOR 

DURATION 

2    SOUARE    46 

LONS      049   2  0      a          HOM 

16.0 

AREA 

05 

CLOUO    T/A          7/4 

CL/TR 

MEATMER 

XI 

ORIO      A3   060 

1    SQUARE    49 

CASTNUM/IIME       I.VI.IIP 

CEPTM 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OrNOPTH 

SNO    VEL 

oxrc 

P04 

TOT   P  ;     N02        M03 

SI03        PH 

STO 

00000 

-    1.34 

32.90 

00.000 

1440.1 

16.0      jes 

00000 

-    1.34 

52.900 

1440.1 

STO 

000.0 

-    1.40 

32.94 

00.015 

1440.1 

-     STO 

00020 

-    1.44 

52.96 

00.031 

1440.1 

16.0       OBS 

00027 

-    1.45 

12.981 

1440.2 

STO 

00030 

-    1.4$ 

32.99 

00.046 

1440.2 

l6.0        OBS 

00044 

-    1.44 

33.006 

1440.5 

••••••••••*•••• 
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Table  VI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL  (A4-28) 

12-18  June  1973. 


illTlJN        Ottt 


COXSEC 
l»T  37 


i:2i 

»tl» 

liT3 

BOTDP    05i 

U3            tlK 

tin?         20.6 

Dl«    HOT    PER 

■IINO-OIK 

jjji 

MOST 

n     at 

SHIP   OU 

«ET 

BULb          14.4 

27 

3        2 

MlNO-SPt 

2J      N 

Olir 

12 

Oil*   USE 

I           BJROHETH    1014.2 

SEA 

HINO-FOR 

2S     > 

nou» 

23.3 

mtA 

05           ClOOO    T/«         7/B 

IL/lf 

HEtlHEH 

/Tlxt 

KlTYP 

oeciH 

TEMP 

SIL 

SliMA-I 

OTNOPIM 

SNO    VEl 

Diro 

STD 

00000 

20.55 

36. 3« 

25.65 

OO.OOC 

1525.2 

i3.3 

oes 

000  JO 

20.55 

36.3<.l 

25.65 

1525.2 

SID 

00010 

20.02 

36.36 

25.81 

00.023 

1524.0 

- 

-     itO 

0002  J 

19.55 

36.3  7 

2  5.94 

00.044 

1522.8 

sro 

00030 

19.13 

36. 3S 

26.06 

00.064 

1521.8 

<i.9 

OBS 

00032 

19.05 

36.38'. 

26.08 

1521.7 

SID 

00050 

1B.«2 

36.39 

26.25 

00.102 

1520.2 

23.3 

063 

OOOcO 

IB. 17 

36.390 

26.31 

151916 

STO 

00075 

17.99 

36.39 

26.36 

00.146 

1519.4 

;3.  j 

363 

00042 

17.65 

36.353 

26.34 

1514.2 

STO 

00100 

17. S2 

36. to 

26.40 

00.188 

1519.3 

^3.3 

oes 

00120 

17.76 

36.<>09 

26.43 

1519.5 

STO 

00125 

11.76 

36.41 

26.43 

00.229 

1519.5 

STO 

00150 

11.73 

36. *0 

26.43 

00.271 

1519.9 

:3.3 

OSS 

0017< 

17.68 

36.389 

26.43 

1520.2 

SIO 

00200 

17.61 

36.39 

26.45 

00.354 

1520.3 

<3.3 

ots 

100237 

17. *9 

36.379 

26.47 

1520.5 

STO 

002  50 

17. ^9 

36.37 

26.47 

00.437 

1520.7 

STO 

00300 

17.<.0 

36.36 

26.48 

00.52  0 

1521.3 

^3.3 

oes 

003tO 

17.16 

3e.3*l 

26.52 

1521.6 

STO 

OOtOO 

16.91 

36.30 

26.55 

00.685 

1521.4 

13.3 

OBS 

00«7B 

16. 2* 

36.183 

26.62 

1620.5 

STO 

00500 

16.00 

36.1* 

26.64 

00.844 

1520.1 

:s.3 

OBS 

00595 

16.82 

35.4*5 

26.76 

1517.6 

STO 

006  00 

U.75 

35.93 

26.76 

00.946 

1617.6 

STO 

007  00 

13.20 

35.71 

26.92 

01.137 

1513.9 

23.3 

OBS 

00707 

13.08 

35.692 

26.93 

1513.6 

STO 

00  BOO 

11.09 

35.45 

27.13 

01.260 

1506.0 

SIO 

00400 

09.20 

35.25 

27.30 

01.365 

1502.6 

23.3 

OBS 

00«31 

OB. 66 

35.195 

2  7.34 

1501.0 

STO 

01000 

07.52 

35.12 

27.46 

01.454 

1457.7 

SIO 

01100 

06.12 

35.03 

27.58 

01.528 

1493.8 

23. .> 

OSS 

T01158 

05. *5 

34.585 

27.63 

1492.0 

23.3 

OBS 

T01738 

a<>.26 

34.595 

27.78 

1496.9 

INST    NINSEX    CAST 
TRACE   OIR 
CURAT  1 01 
ORIC     A4  026 


TEN  SO  1207 
5  SOJARE  3 
2  SUUARE  60 
1   SOOARE    70 


Pa4      TOT    P>     N02         N03        SI03 


•6 •••••••*»•*•• 


•EFIO      31      2220  «ci«    1573 

CONSEC  0302  NO-ITn     Oc 

lAT  3T    50      N  DA>  13 

tOHi      050   20      a  MOJt    03.0 


BOIOP    06303  AIR   TEHP        21.1  OIR    n&T  PER           HiNO-OIR   26 

Snip   OU  aET    BULB         20.6  28      3  2              KINO-SPO    16 

DATA    USE       1  BAROHETR    1013. b  SEA  HINO-FQR 

AREA               05  CLOUD    r/A          7/8  CL/TR  HEAINER      X6 


INSI    HANSEN    CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORIO  .A4  026 


TEN  SO  1207 
5  SOUARE  3 
2  SaUARE  60 
1   (OOARE    70 


CASTNUN/TINE      lvlTTP        DEPTn 


03.0 

03.0 
03.0 
03.0 
03.0 

03.0 
03.0 

03.0 
03.0 
03.0 

03.0 

03.0 


03.0 
03.0 


STO 
OBS 
SIO 

SIO 

oes 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 

SIO 

SIO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

SIO 
OBS 

SIO 

SID 
OBS 
OBS 


00000 
00000 
00010 
00020 

0002  4 
00J30 
00047 
00050 
00071 
OO075 
00095 
00100 
0012  5 
00142 
00150 
00196 
00200 
00250 
00290 

003  00 
00365 

004  00 
T00485 

00500 

100581 

OOoOO 

007  00 

00722 

0060J 

004O0 

T00968 

T01469 


TEHP 

20.31 
20.31 
20.31 
20.30 
20.30 
19.82 
18.75 
18.62 
17.97 
17.44 
17.82 
17. ai 
17.75 
17.71 
17.69 
17.59 
17.58 
17.43 
17.29 
17.26 
16.88 
16.69 
15.75 
15.66 
14.46 
14.68 
13.18 
U.84 
11.46 
09.85 
08.95 
05.17 


SAL 

36.41 

36.413 

36.41 

36.40 

36.40 

36.400 

36.40 

36.406 

36.40 

36.396 

36.40 

36.39 

36. 344 

36.35 

36.365 

36.36 

36.35 

36.33  5 

36.33 

36.291 

36.26 

36.095 

36.06 

35.577 

35.94 

35.73 

35.660 

35.50 

35.30 

35.197 

35.076 


SIOHA-T 

25.77 
25.77 
25.77 
25.77 

25.50 
26.17 
26.21 
26.37 
26.38 
26.40 
26.41 
26.42 
26.43 
26.43 
2  6.44 
26.44 
26.47 
26.49 
26.49 
26.55 
26.57 
26  .66 
26.67 
26.75 
26.76 
26.94 
26.57 
27.09 
27.23 
27.30 
27.74 


OTNOPIM 
00.000 

00 . 02  2 

00.04  5 

00.067 

00.106 

00.150 

00.152 
00.234 


00.356 
00.442 

00.524 

00.688 

00.644 

00.954 
01.132 

01.257 
01.368 


SNO    VEl      0»6 

1524.6 
1524.6 
1524.6 
.524.5 

1523.6 
1521,1 
1520.6 
1615.3 
1515.2 
1515.2 
1515.2 
1515.5 
1615.7 
1519.7 
1520.1 
1520.2 
1520.6 
1520.6 
1520.9 
1521.1 
1520.7 
1514.0 
1519.0 
1518.0 
1517.4 
1513.9 
1513.0 
1 5  09  . 4 
1506.2 
1502.7 
1496.0 


P04      TOT    r\      N02 
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Table  VI.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL  (A4-28) 

12-28  June  1973. — Continued 


NObC   STiTlON   OATl 


teriD      il      2i2J  rex    i«73  BOTOP    l]ii7o 

CDNScC             mi  NOITn     06  inIP  Ou 

LAT             je    2J      N  OiT            13  DATA    USE       1 

lONi       050    20      •  HOU)    i^.t  AREA               OS 


Aid  TEKP  21. i 
■ET  BULb  21.1 
•  AKONETil  1012. S 
CCOUO   T/A        7/( 


Din   HUT    PER 

31      2        2 
SEA 
CL/TR 


KltD-OIR   2« 
■IID-SPO   15 
■fINO-FOR 
■EAThER      «• 


lUT    HANSEN   CAST 
TRACE   SIR 
OURATION 
ORIfc     **  a2t 


TEN  SS  lim 
i  tbJARE  > 
t   UUARI    iO 

I  lajARc  *o 


CASTNUM/TINE       LVLlyP         OEPlM 


Oe.e 


04. » 
Oe.t 


Ofr.e 

a>.6 


Ot.e 

OB.e 


06.  O 
06.6 


06. t 


STO 
ODS 

STO 
-  STO 
DBS 

STO 
DBS 

STO 
OpS 

STO 
DBS 

STO 

STO 
DBS 

sro 

OBS 
STO 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 

OBS 
STO 
STO 

Mi 


00000 

ooooo 

00010 

ooo:o 

•i002« 
00030 
00046 
00050 
00071 
00075 
000t5 
00100 
0012  5 
00142 
00150 

Toai«« 

00200 
00250 
002«« 
00300 
003B5 
OOtOO 

T004B4 
00500 

T0057a 
00600 
00700 
00766 


TENP 

20.26 
20.26 
20.26 
20.26 

20.26 

19. as 

II. 13 
IB.  73 
IB. 01 

la. 01 

17. Ci 

17.97 
17. a6 
17. Si 
17. BO 
17.73 
17.73 
17.61 
17,39 
17.25 
16.36 
It. 26 
15.73 
15.61 
1<.«6 
l«.t<> 
13.36 
12.34 


SAL 

3A.43 

36.427 

)».43 

36.43 

36.42  9 

36.43 

36.436 

36.43 

36.3as 

36.39 

36.406 

36.40 

36. 3B 

;6.i73 

36.37 

36.379 

36.3a 

36.37 

36.364 

36.36 

36.279 

36.25 

36.091 

36.07 

35.975 

35.94 

35.76 

35.604 


tlSNA-T         OTNOPTH      SNO    VEL       Got 


H*     TOT  r  ■'    N02        N03        tl03 


25. BO 
25. BO 
25. BO 
25. ao 
25. ao 
25.91 
26, IB 
26.20 
26.35 
26.35 
26.37 
26.37 
26.36 
26.39 
26.39 
26.41 
26.41 
26.43 
26.46 
26.51 
26,66 
26,66 
26.67 
26.66 
26.77 
26.79 
26.92 
27.01 


00.02< 
00.044 

00,066 

00.105 

00.150 

00.192 
00,233 

00,277 

00,362 
00,447 

00.530 

00.6a7 

00.639 

00.966 
01 .  12  7 


1524,5 
1524,5 
1524.7 
1524.6 
1524.9 
1523.9 
1521.4 
1521.1 
1519.3 
1519.4 
1519.7 
1519.7 
1519.6 
1519.9 
1520.0 
1520.5 
1520.6 
1521.1 
1521.1 
1520.9 
1519.5 
1519.5 
1519.0 

isia.e 

1517.7 
1517.3 
1514.5 
1512.0 


RcFIO      31      2220  VEAl    1973  BOTOP    05303 

CONSEC  0004  NONtn     06  SHIP   OJ 

LAT  38    49       N  OAT  13  DATA    USE       1 

LOSC      950  20     a  HSui.   10.5  AREA  05 


AIR  TEHP  20.0 
NET  6UL6  16.9 
BARONETR  1012. a 
CLOUD    T/A         0/5 


OIR    HOT    PER 

30      0        2 
SEA 
Ci/TR 


NIND-OIR   33 
«1N0-SP0   12 
NINO-FOR 
HEATHER     XI 


INST    HANSEN    CAST 
TRACE    DiR 
DURATION 
ORIC     A4   026 


TEN  U  12DT 
i  tWARE  > 
2  S8UAP.E  10 
1   lajRRt    (0 


CASTNUH/TIHE 

IVlTTP 

OEPTn 

TEHP 

SAL 

SISMA-T 

OTNOPTH 

SNO     VEI 

STO 

OOOOO 

20,32 

36.39 

25.76 

00,000 

1524,6 

10.5 

OBS 

OOOOO 

20,32 

36.395 

25.76 

1524,6 

STO 

0001 J 

20.20 

36.40 

25.79 

00,022 

1524.5 

-     STO 

0002  0 

20,06 

36.40 

25.82 

00.044 

1524.3 

10.5 

OBS 

00023 

20,04 

36.397 

25,83 

1524.3 

STO 

0003  0 

19,46 

36.41 

25.99 

00.066 

1522.9 

10.5 

OBS 

0004  5 

16,60 

36.424 

26.23 

1520.7 

STO 

00050 

16.45 

36.42 

26.26 

00.104 

1520.3 

10. S 

DBS 

00067 

18.07 

36.393 

<6.34 

1519,5 

STD 

00075 

17.97 

36.38 

26.36 

00.147 

15i9,3 

10.5 

oes 

0009  0 

17.63 

36.375 

26.38 

1519.1 

STD 

00  too 

17.83 

36.38 

26.39 

00.190 

1519.3 

STO 

00125 

17.63 

36,36 

26.39 

00.232 

1519.7 

10.5 

DBS 

00134 

17,83 

36.365 

26.39 

1519.9 

SID 

00150 

17,61 

36,38 

26,39 

00.274 

1520.1 

10,5 

OBS 

T00la2 

17.74 

36.369 

26.40 

1520,4 

STD 

002  00 

17.64 

36.37 

26,42 

00.359 

1520,4 

STD 

0C250 

17.38 

36.36 

26,48 

00.442 

1520,4 

10,5 

OBS 

00270 

17.26 

36.349 

26,50 

1520,4 

STO 

00300 

17.21 

36.34 

26,51 

00.524 

1520,7 

10,5 

OBS 

00356 

16.65 

36.294 

26,56 

1520,5 

STD 

n0400 

16.28 

36.20 

26,62 

00.663 

1519,4 

10,5 

06S 

IJJ446 

13.66 

36.096 

26,69 

1516,1 

STD 

00500 

14,94 

35.97 

26.75 

00.633 

1516,6 

10,5 

OBS 

100530 

14.50 

35.902 

26.79 

1515,6 

STO 

00600 

13.27 

35.70 

26.90 

00.972 

1512,5 

10,5 

OBS 

00696 

11.50 

35.462 

27.06 

1507.8 

STO 

00700 

11.41 

35.45 

27.07 

01.097 

1507.5 

STD 

00600 

09.32 

35.24 

27.27 

01.204 

1501.4 

10.5 

UBS 

700665 

06.19 

35.134 

27.37 

1498.1 

10,5 

OBS 

T01292 

05,24 

35.114 

27.76 

>*6  6*6«*6* 

1493.5 

• 

r}4     TOT  r  ;     N02        M3        SIOl 
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Table  VI.     Observed  oceano^aphie  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL   (A4-28) 

12-28  June  1973.— Continued 

NOOC    STATION   Data 


mm    31 

CONSCC 
lAT  M 


l^ii 

It»< 

1*73 

ajIOf    05303 

AIA 

lEKP         20.6 

01*    HOT    PER 

KINO-DIP 

29 

INSI    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1207 

ajj» 

DON In     J« 

SrtIP   OU 

MIT 

auLb        17.6 

00 

X          A 

■  IND-SPO 

06 

TRACE    OIR 

5    SOUARE      3 

:o    N 

OAT 

13 

DATA    USE       1 

(AUIMETD    101A.2 

SCA 

■IIND-FOP 

DURATION 

2   SQUARE    80 

it    » 

nOUA 

14.1 

AilEA             05 

CtOUD    T/A         6/6 

Ct/T« 

■  EATHEIt 

«1 

OKIO      AO   028 

1   SSJARE    90 

'TINE 

l»LTTf 

OIPIH 

TiNP 

SAL 

siMA-r 

OYliDPTH 

SNO    VEl. 

oxre 

foo 

TOT   r  -•    N02        N03 

S103        »H 

STD 

ODDOO 

20. 0« 

36.35 

25. ao 

00.000 

1523.8 

>*.! 

ots 

SO  ODD 

20.00 

36.355 

25.80 

1523.8 

- 

STD 

ODDID 

2  0.01 

36.36 

25.81 

00.022 

1523.9 

^ 

.    STD 

DOD20 

K.90 

36.3« 

25.80 

00.000 

1523.8 

l*.l 

0«S 

ODO^T 

19.78 

36.362 

25. aa 

1523.6 

STD 

00030 

19.67 

36. 3T 

25.91 

00.065 

1523.3 

STD 

0005J 

19.13 

36. .1 

26.06 

00.106 

1522.2 

l«.l 

OiS 

00D5J 

19.13 

36.010 

26.08 

1522.2 

SID 

00075 

l«.a6 

36.00 

26.17 

00.150 

1521.9 

1«.> 

DBS 

00016 

la.es 

36.000 

26.16 

1521.9 

l*.l 

ots 

OJOia 

la.  53 

36.039 

26.26 

1521.3 

STD 

00100 

16.51 

36.00 

26.26 

00.200 

1521.3 

STD 

00125 

l«.25 

36.02 

26.32 

00.200 

1521.0 

It.l 

3SS 

001«« 

18.05 

36.017 

26.36 

1520.7 

STD 

00150 

17.99 

36.02 

26.36 

00.286 

1520.6 

l«.l 

oas 

Tooiat 

17. AO 

36.02  3 

26.08 

1520.1 

STD 

00200 

17.52 

36.02 

26.09 

00.371 

1520.1 

STO 

00250 

16.9. 

36.33 

26.57 

00.050 

1519.1 

l«.l 

QtS 

0027« 

16. 5<. 

36.260 

26.61 

1516.2 

STO 

00300 

15.89 

36.13 

26.66 

00.52  7 

1516.5 

l«.l 

01 S 

00353 

10.65 

35.a92 

26.75 

1513.2 

STD 

ao«oo 

13.63 

35.73 

26.85 

00.667 

1510.0 

t*.l 

DcS 

T00425 

13.11 

35.660 

26.90 

1509.0 

l«.l 

0>S 

J00',i2 

11.80 

35.507 

27.00 

1505.5 

STD 

00500 

11.63 

35.09 

27.05 

00.790 

1506.0 

STD 

OOOOO 

09.29 

35.22 

27.26 

00.890 

1097.9 

l«.l 

oas 

T00607 

09.11 

35.205 

27.28 

1097.3 

l*.l 

oas 

006«5 

06.60 

30.972 

27.07 

1086.9 

STD 

00  703 

06.59 

30.97 

27.08 

00.978 

1066.9 

STO 

OOiOO 

06.29 

35.03 

27.56 

01.006 

1089.5 

l«.l 

oas 

Tooao« 

06.28 

35.033 

27.56 

1089.5 

••••*•••••*•••• 


•EPID      31      2220 

«EA< 

1973 

aOTDP    0530^ 

AIR 

TENP         20.0 

OIR   HOT    PER 

BINO-OIR 

27 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1207 

CONSEC             0006 

NONTH      06 

SHIP    OU 

•  ET 

8UL8         18.3 

33 

3        2 

NIND-SPD 

06 

TRACE    DIP 

5    SSUARE      3 

lAT           39    50      N 

OAT 

13 

DATA   USE      1 

aAROMETR    1013.2 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION 

2    SSUARE    80 

IONS      050   10      II 

HO  J* 

18.0 

AREA             05 

CLOUD    T/A        6/3 

CL/TR 

HEATHER 

<1 

ORIC      AO   028 

1   SSJARE    90 

CASTNUN/TINE 

LVlTTP 

DEPTH 

TENP 

SAL 

SISMA-T 

OTNOPTH 

SNO    VEL 

oirs 

POO 

TOT   *■'     N02        N03 

$103        PH 

STO 

00000 

17.63 

35.20 

00. 000 

1516.2 

'. 

la.o 

oas 

00000 

17.80 

35.202 

1516.2 

' 

STO 

00010 

17.10 

35.21 

00.020 

1510.3 

. 

.      STD 

0002  0 

16.09 

35.22 

00.00  7 

1512.6 

18. 0 

oas 

0002  0 

16.2  7 

35.220 

1512.0 

STO 

00030 

15.93 

55.01 

00.06  7 

1511.3 

18.0 

06S 

00007 

15.30 

35.761 

1510.0 

STO 

00050 

15.29 

35.78 

0J.102 

1510.1 

18.0 

08S 

00070 

15.20 

35.822 

1510.2 

STO 

00075 

15.00 

35.79 

00.100 

1509.6 

18. 0 

06$ 

00090 

10.01 

35.715 

1507.9 

STD 

OOIOO 

10. oo 

35.71 

00.176 

1506.0 

STO 

00125 

10.20 

35.71 

00.211 

1507.9 

18.0 

OSS 

00101 

10.02 

35.710 

1507.0 

STO 

DO  150 

13.70 

35.65 

00.205 

1506.6 

18.0 

oas 

T00192 

12.71 

35.038 

1503.6 

STO 

00200 

12.65 

35.00 

00.310 

1503.5 

STO 

00250 

12.25 

35.05 

00.373 

1503.0 

la.o 

oas 

00286 

11.96 

35.065 

1502.6 

STO 

00300 

11.31 

35.35 

00.032 

1500.0 

18.0 

oas 

0036  0 

08.75 

30.980 

1092. 0 

STO 

00000 

06.72 

35.02 

00.536 

1092.3 

18.0 

oas 

T  000  79 

06.37 

35.119 

1092.0 

STD 

00500 

08.16 

35.11 

00.62  5 

1091.9 

18.0 

oas 

T0D573 

07.00 

35.099 

1090.3 

STD 

00600 

07.13 

35.09 

00.701 

1069.6 

STD 

00700 

06.16 

35.06 

00.765 

1067.3 

18. 0 

oas 

00762 

05.69 

35.050 

1086.5 

STO 

00800 

05.51 

35.05 

00.822 

1086.3 

STO 

00900 

05.08 

35.00 

00.870 

1066.3 

18.0 

oas 

T00956 

00.66 

35.031 

1 086 . 0 

la.o 

oas 

Taioo2 

00.21 

35.000 

•*•••• 

1091.7 
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Table  VI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL   (A4-28) 

12-28  June  1973.— Continued 


NOOC   STATION   OAT* 


REFIO      31      22Z3 

TEH 

1473 

BOTOf    05025 

AIR 

TEXP         1B.9 

Dl«    M6T   fER 

KINO-OU 

2S 

INST    HANSEN    CAST 

TcN  SO   1307 

CONSEC             0007 

MOKTn       06 

S«l»    OU 

«£T 

BULB        17.S 

33 

3        2 

UINO-SPO 

Od 

TRACE    OIR 

»   SOJARE      1 

LAT          43   20     N 

DAT 

13 

OATA  jse     1 

BABOMET*    1012.1 

SEA 

NINO-rOB 

DURATION 

2   SSJARE   00 

LOm      OiO  2  0     ■ 

nouA 

21.2 

AAEA             03 

CLOUD  T/A        T/B 

CL/TB 

MEATHEA 

A2 

m«  ,  M   02B 

1   SQUARE    00 

CASTPWH/TIXE 

IVLH? 

OtfTM 

lent 

SAL 

SIONA-T 

OYHOfTM 

SNO   VEL 

oxrc 

►04 

f  or.  »  •_     1102        N03 

SI33        ^H 

»T0 

00000 

17.67 

33.26 

25.57 

00.000 

1515. B 

21.2 

ots 

00000 

17.67 

35.25B 

25.57 

1515. B 

iio 

00010 

16. 2« 

J5.3C 

25. 9B 

00.022 

1512.0 

■" 

•     SIO 

00020 

15.31 

35.47 

26. 2B 

00.041 

1509.3 

21.2 

oes 

0002S 

16. «e 

35.521 

26.40 

150B.4 

STO 

00030 

16. f6 

35.39 

26.46 

00.058 

150B.5 

ST3 

00030 

16.  B6 

35.77 

26.62 

OO.OBB 

1508.7 

<;.2 

on 

00050 

14. a6 

35.773 

26.62 

1508.7 

ITO 

00073 

14.26 

35.73 

26.71 

00.124 

1507.2 

21.2 

OSS 

00073 

14.26 

35.730 

26.71 

1307.2 

STO 

00100 

14.41 

35.83 

26.76 

00.137 

1508.2 

21.2 

OSS 

00100 

14.41 

35.B29 

26.76 

1508.2 

STO 

00123 

14.03 

35.74 

26.77 

00.190 

1507.3 

STO 

00130 

13.71 

35.67 

26. 7B 

00.223 

1506.5 

21.2 

oes 

00130 

13.71 

33.669 

26. 7B 

1506.5 

STO 

00200 

13.24 

35.59 

26. B2 

00.289 

1505.7 

21.2 

DBS 

T00203 

13.11 

35.579 

26. B2 

1505.6 

STO 

00230 

12.35 

35.50 

26. B9 

00.352 

1504.1 

STO 

00300 

11.72 

35.40 

26.97 

00.412 

1501.9 

il.i 

oas 

00305 

11.63 

35.394 

26.98 

1501.7 

STO 

00»00 

Of. to 

33. IB 

27. IB 

00.520 

1495.7 

21.2 

DBS 

00403 

0«.51 

33.173 

27.19 

1495.5 

SIO 

005  OO 

OB. 30 

35.11 

27.34 

00.611 

1492.4 

il.2 

OBS 

T 003 10 

OB.  07 

35.105 

27.37 

1491.7 

STO 

00600 

04.92 

33.04 

27.74 

00.675 

1480.6 

21.2 

OBS 

00610 

04.69 

STO 

00700 

04.77 

35.00 

27.72 

00.72  0 

14B1.6 

STO 

OOBOO 

04. B3 

34.97 

27.69   • 

00.769 

1483.6 

21.2 

OBS 

rooBio 

04.  B6 

34.968 

27.69 

14B3.B 

STO 

DOS  00 

04.70 

14.97 

27.71 

00.619 

1484. 6 

STO 

01000 

06.55 

34.9B 

27.73 

0O.B6B 

14B5.7 

21.2 

OBS 

01013 

04.53 

34.979 

27.73 

1485. a 

21.2 

OBS 

T01S25 

04.13 

•••«••••••*«••• 


REFID      i.      2220 

»EA< 

1973 

aOTDP    33749 

AIR 

lENP         23.0 

DIR    HOT    PER 

•INO-DIR 

26 

INST    HANSEN    CAST 

TtN   SO   1337 

CONSEC              0038 

NONT 

M      06 

SHIP    OU 

•  ET 

BULB         20.0 

34 

2        2 

irlNO-SPO 

10 

TRACE    OIR 

5   SbJARE      1 

LAT           40   50      N 

OAV 

14 

OATA    USE       1 

BAROHETR    1010.6 

SEA 

■IND-FOR 

DURATION 

2   SauARE   00 

LON&      030   2  0      • 

HOUR 

02.2 

AREA               05 

CLOUO    T/A        7/B 

CL/TR 

HEATHER 

«5 

ORU  _  A4  02  6 

1   SOJARE   00 

CASTNuN/TlNc 

LVLTTP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SISHA-T 

OTNOPTH 

SNO  VEL 

oxirc 

pa4 

TOT   P-      M32        Na3 

SiOS        PH 

STO 

00000 

17.91 

35.47 

25.67 

03.000 

1516.8 

^ 

02.2 

OBS 

00000 

17.91 

35.471 

25.67 

1516. a 

STO 

00010 

18.43 

35.85 

25.83 

00.323 

1518.9 

* 

•     STO 

90020 

18.76 

36.14 

25.97 

00.044 

1520.4 

02.2 

OBS 

00029 

18.86 

36.32  6 

26.06 

1521.1 

STO 

00030 

18.86 

36.34 

26.10 

00.064 

1521.0 

STO 

00050 

18.46 

36.44 

26.28 

00.101 

1520.4 

02.2 

OBS 

03053 

18.41 

36.453 

26.30 

1520.3 

STO 

00075 

IS. 04 

36.42 

26.37 

00.144 

1519.5 

02.2 

OBS 

O00B2 

17.94 

36.419 

26.39 

1519.4 

STO 

00103 

17.77 

36.42 

26.43 

03.165 

1519.2 

02.2 

OBS 

00107 

17.69 

36.410 

26.45 

1519.0 

STO 

0012  5 

17.43 

36.37 

26.46 

03.226 

1516.5 

STO 

00153 

17.04 

36.30 

26.52 

00.266 

1517.7 

02.2 

CBS 

00160 

16.88 

34.273 

26.54 

1517.4 

STO 

00200 

16.18 

36.15 

26.61 

03.343 

1515.7 

02.2 

OBS 

T00213 

15.96 

36.114 

26.63 

1515.2 

STO 

03253 

15.52 

36.06 

26.69 

03.416 

1514.4 

STO 

00330 

14.7c 

35.96 

26.76 

03.487 

1512.7 

02.2 

DBS 

00320 

14.40 

35.902 

26.62 

1511.6 

STO 

00433 

12.62 

35.60 

26.95 

00.616 

1506.9 

02.2 

OBS 

00427 

11.96 

35.504 

27.01 

1505.0 

STO 

00503 

09.86 

35.23 

27.17 

03.727 

1496.4 

02.2 

OBS 

00534 

09.07 

35.141 

27.24 

1495.9 

STO 

00600 

07.96 

35.08 

27.36 

00.820 

1492.8 

02.2 

OBS 

T 00641 

07.35 

35.051 

27.43 

1491.3 

STO 

OO700 

06.56 

35.02 

27.51 

00.695 

1466.9 

STC 

03603 

05.51 

34.98 

27.62 

00.959 

1486.3 

02.2 

06S 

T00861 

05.05 

34.961 

27.66 

1485.4 

STO 

00900 

04.93 

34.96 

27.67 

01.015 

1485.5 

STO 

01003 

04.66 

34.96 

27.71 

01.067 

14B6.1 

02.2 

OBS 

T01076 

04.46 

34.967 

27.73 

1486.6 

02.2 

0>S 

T01616 

03.98 

34.976 

27.79 

•  ••••1 

1493.6 

• 
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Table  VI.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL   (A4-28) 

12-28  June  1973.— Continued 


S    T   t    T    I    0    N 


KtFIi       31       ii:j 

ttt; 

1573 

aOTDf    O.x 

75           Ilk 

TEKP         IB. 5 

DIK    MOT    PER 

•  IND-OIk 

32 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1307 

CCNSEC            OOOi 

>1D'«I 

n      06 

SHIP    OU 

■  ET 

BULB         le.3 

34 

3        2 

nmo-SPo 

16 

TRACE    01« 

9    SOjAkE       1 

L«T        .1  :o    N 

Oa) 

1* 

OUT*  use 

1            eiftONETK    1009. « 

SEA 

«IN0-f0(l 

DURATION 

2   SOJARE    00 

lONi      ma      m 

HOJ) 

OS. a 

kHH 

05           CLOUO    T/1         7/a 

tl/TB 

HEATHER 

«5 

ORIC      A4   02a 

1    SOJARE    10 

ClJThJH/IlHE 

tVLlTP 

DEPTH 

TEKP 

SAL 

JIOHA-I 

OfNOPTM 

SND    VEL 

Olli 

P04 

TOT   p!     N02        N03 

S1D3        PH 

STO 

00000 

16. «6 

95.19 

25.69 

00.000 

1513.7 

U 

39. i  . 

.  oas 

coooo 

16. <e 

35.19<. 

:s.t9 

15):-. 7 

■■ 

STO 

ouoio 

16. «0 

35.32 

•  5.ao 

0U.0;3 

isi-.e 

_ 

STO 

000^0 

16. as 

35.69 

2  5.94 

00.044 

1514.0 

os.t  ' 

oes 

0002a 

16. ao 

35.64a 

26.  oe 

1514.2 

STO 

00030 

16.91 

35.72 

26.11 

00.064 

1514.6 

Oi.« 

oas 

000<.« 

17. «S 

36.190 

26.34 

1517.1 

STO 

oooso 

17. ^2 

36.19 

26.34 

00.100 

1517.0 

STO 

0007S 

I6.7S 

36.17 

26.49 

00.1*1 

1515.4 

Oi.a 

oas 

OOOTt 

16.73 

36.174 

26.50 

1515.4 

05. a 

□as 

ooo«a 

16. tS 

36.155 

26.55 

1514.9 

STC 

00100 

16.32 

36.13 

i6.5e 

OO.laO 

1514.5 

STO 

0012S 

1«.«2 

35. as 

26.66 

00.217 

1510.2 

Oi.a 

DBS 

00U5 

1«.10 

35.69<, 

26.72 

1507.7 

STO 

OOISO 

13.99 

35.66 

26.73 

00.252 

1507.5 

os.e 

□as 

T001«2 

13. 2« 

35.543 

26.76 

1505.5 

STO 

00200 

13.16 

35.53 

26.79 

00.319 

1505.3 

STO 

002S0 

12.69 

35.45 

26. a2 

ao.3as 

1504.5 

OS. 6 

oas 

O02a2 

12. ♦! 

35.423 

26.  (6 

1504.0 

STO 

OO300 

12.28 

35.42 

26. aa 

00.449 

1503.9 

OS. 6 

oas 

O03«a 

11. 7o 

35.43  0 

26.9a 

1503. 3 

STO 

00«00 

10.70 

35.29 

27.07 

00.566 

1499. a 

OS. a 

OBS 

Tao«S2 

04.3* 

35.135 

27.19 

1495.6 

STC 

oosoo 

oa.6a 

35.11 

27.2a 

00.666 

1493.9 

OS. a 

oas 

T00S3S 

oa.i9 

35.097 

27.34 

1492.6 

STO 

006  00 

06.97 

35.03 

27.47 

00.747 

1486.8 

OS. a 

oas 

100697 

05.76 

34.9a7 

27.99 

1485.6 

STO 

00700 

05.75 

34.99 

27.60 

00.813 

1485.6 

STO 

ooaoo 

05.53 

3S.03 

27.66 

00.870 

1486.4 

OS.  a 

oes 

Tooa6« 

05.39 

35.04a 

27.69 

1486.9 

OS. a 

oas 

T01331 

0«.2'> 

34.9a7 

27.77 

1489.9 

•••••••••««•••* 


REFIO      31      2..0  1E>)    1973 

CDNSEC  0010  NO^Tn      06 

LAT  '•;    SO      N  OAT  14 

LONi;      050   2  0      ■  MOJ)    09.1 


aOTOP    03840 
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09.1 
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STO 
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-  STO 
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STO 
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STO 

DBS 
STO 
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STO 
STO 

oas 
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STO 
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STO 
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STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
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00100 
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T00200 
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00299 
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00396 
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T004ra 
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100597 
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00700 
00799 

ooaoo 

00900 
T00996 
T01509 


TEHP 

14. ao 

14.80 
14.79 
14.73 
14.99 
14.96 
14.14 
14.14 
13.70 
13.68 
13.95 
13.95 
13.41 
13.21 
13.21 
12.63 
12.63 
11.92 
10.49 
10.47 
08.57 
08.52 
06.78 
06.77 
06.16 
06.14 
05.64 
05.18 
05.18 
04.74 
04.40 
03.96 


SAC 

35.71 

35.707 

35.67 

35.65 

39.63 

39.61 

35.606 

35.62 

35.620 

35.62 

35.624 

35.60 

35.58 

35.578 

35.50 

35.503 

35.39 

35.290 

35.29 

35.119 

35.12 

34.997 

35.00 

35.013 

35.01 

35.00 

34.98 
34.97 
34.961 
34.953 


SICNA-T         OrNOPTN      SNO    VEL       OITO 


NDS        SI  03        PH 


26.58 
26.58 
26.55 
26.55 
26.56 

26.64 
26.64 
26.75 
26.75 
26.78 
26.78 
26.80 
26.82 
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26.87 
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27.00 
27.11 
27.11 
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27.56 
27.56 
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27.73 
27.77 
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00.108 

00.141 

00.174 
00.206 

00.269 

00.328 

00.382 

00.476 

00.994 

00.620 
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00.736 
00.788 
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1507.6 
1507.7 
1507.6 
1907.4 

1506.2 
1506.-2 
1505.2 
1505.2 
1505.1 
1505.1 
1505.0 
1504.8 
1504. a 
1503.5 
1503.5 
1900.4 
1497.4 
1497.4 
1491.8 
1491.6 
1 486 . 4 
1486.4 
1485.6 
1485.6 
1485.1 

1484.9 
1484.8 
1485.0 
1491.7 


391 


Table  VI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL   (A4-28) 

12-28  June  1973.— Continued 
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1486.9 

ii.- 

DBS 

33388 

09.75 

34.834 
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OB. 30 
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27.33 
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34.699 
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07.03 
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1476.2 

jt 

15.6    . 
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0333J 

07.3.1 

32.707 

25.63 

1476.2 

m 

STO 

03010 

04.04 

32.89 

26.13 

00.021 

1464.3 

.     STO 

00023 

01.79 

33.06 

26.46 

00.039 

1455.0 

15.6   ■ 

.DBS 

00328 

00.52 

33.193 

26.64 

1449.6 

STO 

00333 

0C.39 

33.23 

26.68 

00.053 

1449.1 

STO 

Ou35  3 

-    3.46 

33.51 

26.94 

30.076 

1445.4 

15.6 

08S 

00051 

-    0.48 

33.516 

26.95 

1445:9 

STO 

00075 

-    0.37 

33.55 

26.98 

03.106 

1446.8 

15.6 

OBS 

03079 

-    0.35 

33.588 

27.03 

1447.0 

STO 

00100 

02.59 

33.95 

27.11 

00.132 

1461.1 

15.6 

OBS 

03132 

32.83 

23.979 

27.11 

1462.3 

STO 

00125 

03.32 

34.16 

27.21 

00.155 

1464.9 

STO 

00153 

03.66 

34.30 

27.29 

00.176 

1466 .9 

13.6 

OBS 

33153 

03.68 

34.312 

27.29 

1467.1 

STO 

00233 

03.59 

34.40 

27.37 

00.214 

1467.6 

15.6 

DBS 

T03233 

03.58 

34.406 

27.38 

1467.6 

STO 

30253 

04.02 

34.58 

27.47 

00.249 

1470.5 

STO 

00300 

04.31 

34.71 

27.55 

00.279 

1 4  72  .  7 

13.6 

OBS 

00304 

04.33 

34.723 

27.55 

1472.9 

STO 

00400 

04.32 

34.62 

27.63 

00.334 

1474.5 

15.6 

DBS 

03405 

04.32 

34.823 

27.63 

1474.6 

STO 

00503 

04.56 

34.92 

27.68 

00.363 

1477.3 

li.6 

OBS 

T30506 

04.57 

34.921 

27.68 

1477.5 

STO 

00633 

04.73 

34.97 

27.73 

00.431 

1479.7 

15.6 

OBS 

T00606 

04.73 

34.971 

27.70 

14  79.9 

STO 

00703 

04.43 

34.94 

27.72 

00.477 

1483.1 

STO 

00833 

34.22 

34.93 

27.73 

00.52  3 

1480.9 

15.6 

OBS 

00812 

04.20 

34.928 

27.73 
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STO 

00933 

04.18 
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34.959 
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Table  VI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL   (A4-28) 

12-28  June  1973. — Continued 
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-  OSS 
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1465.5 
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33.377 
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00.30 

33.39 
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1449.2 
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01.17 

33.64 
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OSS 
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33.726 
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1453.5 

STO 
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01.07 

33.75 

2  7.06 

00.155 

1454.1 

STO 

OOliJ 
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34.00 

27.17 
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1459.9 
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34.143 
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02.61 

34.17 
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TOOltS 
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34.346 

27.39 
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STO 
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STO 
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03.68 
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27.49 
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2  7.64 

1474.7 
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STO 
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It. 2 
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17 
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05 
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_ 

ZZ.i   ~ 

•  ass 

00  000 

06.il 
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- 
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STO 
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-    1.07 
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1440.9 

22.  6 

OSS 
STD 
$T0 

00069 
00100 
00125 

-  1.40 

-  1.3B 

-  1.10 

■ 

22.6 

JSS 
STD 

00135 
00150 

-  0.91 
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Table  VI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  BOUTWELL  (A4-28) 

12-28  June  1973.— Continued 
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$10HA-T 

OrNOPTH 

SND    VEL 

oirG 

P3* 

TOT    r.^    mi         N03 

SI03        tH 

STD 

ojooo 

06.11 

3*.  84 

00.000 

1*83.1 

«  ■ 

03.*        Mi 

00000 

OB. 11 

3*. 837 

1*83.1 

STO 

00010 

06.77 

3*.«* 

00.008 

1*78.1 

-       STO 

00020 

05.20 

J*.  85 

00.015 

1*72.0 

B3.*        OBS 

0002* 

0*.51 

3*.e5<i 

1*69.2 

STO 

00030 

03. *1 

3*. 86 

OO.OIS 

146*. 7 

01.*       OBS 

000*S 

-   0.J7 

3*.eB8 

•  «•« 

•  • 

••*••••• 

l**8r.2 

• 
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Table  VII.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MORGENTHAU   (A3-61) 

18-25  July  1973. 


NOOC    STATION    OlTt 


»£flJ     jl      223t          »E4« 

1973 

aOTDP    OOOoO 

AIR 

TEMP         17, 

.* 

OIR    HOT    PER 

•IMO-OIR 

15 

1N$T    NAN$EN    CAST 

TEN   SO    1306 

CONSEC           3m         MONTH     or 

$H1P    kH 

■  EI 

BULB         16, 

.7 

15 

2        3 

NINO-SPD 

10 

TRACE    OIR 

5    SkJARE      2 

1*1           «t   39      N           OAT 

22 

DATA   U$E 

1 

lAROHETR    1016, 

.1 

$EA 

HINO-FOR 

DURATION 

2    SOJARE    *6 

LONS       0*9    !0      H            HOUK 

it.a 

AREA 

05 

CLOUO   T/A        7/e 

CL/TR 

HEATHER 

>6 

ORie^  A3   061 

1    SOJARE    *9 

CAiTNvN/TIne       I.VLTTP 

OEPTrt 

TENP 

$AL 

$IOMA-T 

DVNOPTh 

$N0    VEL 

OXTG 

PD* 

i 

TOT   P.-      N02        N03 

$103         PH 

$10 

oojoo 

16.12 

31.73 

00.000 

1506.9 

'j 

1«.(  -  Obi 

00}  00 

U.12 

31.733 

1506.9 

** 

$10 

00010 

09.99 

32.13 

00.039 

1*66.1 

r      $10 

00020 

05.20 

32. *7 

00.067 

1*66.6 

lo.i   '  oas 

00025 

03.32 

32.619 

1*61.2 

$IC 

OOOJO 

01.77 

32.75 

26.21 

00.066 

1*5*. 7 

$T0 

oooso 

-   1.0* 

33.13 

26.66 

00.120 

1**2..  7 

1«.<       06$ 

OOOiO 

-   1.0* 

33.125 

26.66 
•  ••« 

>•■ 

>•••••••* 

1**2.7 

* 

REFIO      31      223. 

»EA< 

.973 

BOTOP    003 

:5            AIR 

TEMP         17. 

.2 

OIR    HOT    PER 

•  MO- 

■OIR 

06 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1306 

CJN$EC             0002 

MOMln     07 

iHIP   *H 

BET 

BULB         16. 

.6 

09 

2        3 

■<1>I0-$P0 

08 

TRACE    DIR 

S   SbJARE      2 

LAT           **    25      N 

OAT 

22 

DATA   JSE 

1           BAROHETR    101*. 

,7 

$EA 

alNO- 

•fOR 

DURATION 

2    SiiJARE    46 

LONO      0*9   0(      II 

HOUR 

19.3 

AREA 

05           CLOUO    T/A         7/6 

CL/TR 

UEATHER 

X6 

ORIO     A3  oei 
TOT   Pi     N02        Na3 

1    $OUARE    *9 

CASTNUN/TlnE 

l»LT>P 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

$ISMA-T 

orNOPTn 

$ND   VEL 

ORTO 

PO* 

$103         PH 

$T0 

OOOOO 

16. J* 

31.71 

00.000 

1507.6 

1* 

19.3 

OBS 

00003 

16.34 

31.706 

1507.6 

^ 

— 

STO 

00010 

10.06 

32.36 

00.039 

1*67.5 

** 

$TC 

00020 

05.22 

32.66 

00.06* 

1*69.* 

19.3  r 

OBS 

00025 

03.30 

33.026 

1*61 .6 

■     STO 

00030 

02.06 

33.06 

00.062 

1*56.* 

19.3 

OBS 

00u*9 

-    1.07 

33.1611 

1**2.6 

$T0 

00050 

-    1.09 

33.17 

00.11.. 

1**2-5 

19. J 

OBS 

0007* 

-    l.*3 

13.231 

1**1.* 

STO 

00075 

-    l.*2 

33.2* 

00.1*5 

1**1.5 

19.3 

OBS 

00099 

-    1.32 

23.329 

1**2.5 

STO 

00100 

-    1.32 

33.33 

00.177 

1**2.5 

STO 

00125 

-    1.3* 

33.37 

00.207 

1**2.9 

19.3 

06$ 

001*6 

-    1.35 

33.*11 

1**3.3 

$ru 

00150 

-    1.35 

23. *2 

00.236 

1**3.3 

$T0 

00200 

-    1.2* 

33.56 

00.291 

1***.9 

19.3 

OBS 

00202 

-    1.23 

33.566 

1***.9 

STi/ 

00250 

-    0.96 

33.67 

00.3*1 

1*47.0 

$T0 

00300 

-    0.S6 

33.75 

00.366 

1*49.6 

19.3 

OBS 

T 00301 

-    0.57 

33.7*7 

•  99* 

»•• 

1**9.9 

• 

KEFIC      31 
CONSEC 

lAT  ** 

LONO       J*B 


2.3* 

>E>« 

1973 

60I0P    02179 

AIR 

TEMP         16. 

4 

OIR   HtT    PER 

KINO- 

•OIR 

05 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   $0    1306 

0003 

NCvTn     07 

SHIP    4M 

NET 

6UL6        15. 

,4 

05 

2        3 

m  NO- 

'SPO 

09 

TRACE    OIR 

5   $euARE       2 

36      N 

DAT 

22 

DATA    USE 

1 

BAROHETR    1015. 

.0 

$EA 

DI  NO- 

■FOR 

DURATION 

2    $ajARE    48 

30      • 

HOUR 

22.3 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         6/B 

Ct/TR 

HEATHER 

«2 

ORIO^  A3    061 

1    $eJARE    *6 

TIME 

L»LT»P 

DEPTH 

TEMP 

SAL 

SIOMA-T 

D>N0PTH 

$N0   VEL 

Dxro 

PO* 

j 

TOT   P.-      N02        N03 

$103         PM 

STO 

OOOOO 

13. *0 

31.81 

23.87 

00.000 

1496.2 

W 

22.3  - 

OBS 
STO 

OOOOO 
00010 

13. *0 
10.96 

31.611 
32.34 

00.036 

1498.2 
1*90.7 

r 

STO 

00020 

06.63 

32.76 

00.065 

1*82.7 

il.i    ..OBS 

00025 

07. *9 

32.926 

1*78.7 

$T0 

00030 

06.1* 

33.02 

00.06  8 

1*73.5 

$T0 

00050 

02.06 

33.33 

00.122 

1*57,1 

22.3 

OBS 

00050 

02.08 

33.327 

1*57.1 

22.3 

OBS 
STO 

00073 
00075 

00.06 
00.16 

33.597 
J3.62 

00.153 

1*48.9 
1*49.5 

22.3 

OBS 
STO 
STO 

00098 
00100 
03125 

01.16 
01.21 
01.70 

33.877 

33.89 

34.07 

dO.176 
00.199 

1*5*. t 
1*54.9 
1*57.7 

ii.i 

OBS 
STO 
$TC 

001*7 
0015J 
002  00 

01.94 
01.93 
01.79 

34.193 

34.21 

34.36 

27.36 
27.50 

00.219 
00.252 

1*59.3 
1459.3 
1*59.6 

22.3 

OBS 

00200 

01.79 

34.360 

27.50 

1459.8 

••••••••••••••• 
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Table  VII.     Obsei-ved  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MORGENTHAU   (A3-61) 

18-25  July  1973.— Continued 

NOOC   iTATlON   D*T> 


mno     iX 
CONSEC 
LtT  «t 


Ills 

»E»» 

Jt73 

sOTO?    025'.i 

<ia 

TEMP        16.6 

Oia    HOT    >Elt 

■  INO-OIK 

07 

INST   NANSEII   CAST 

TIN  to   not 

OiO- 

XO'.tH      07 

SHIP   4H 

■  ET 

BULB         14.1 

07 

2        3 

«INO-SP0 

12 

TKACE  oia 

9   iOUtHE      2 

30     N 

0»r 

23 

0<Tt   USE       1 

•  ARONETIt    1016.5 

set 

MINO-FOa 

out*  HON 

t   Sawtki   66 

35      • 

rtlu» 

00. a 

AltEt            05 

CLOUO   T/>        */• 

Cl/TH 

IIE6THER 

x* 

MISt.  A3   061 

t  itJtU    *« 

'THE 

tUTTP 

OtPTM 

I£KI> 

S<1. 

tiext-T 

OVNOHH 

tM>    VEL 

o«ir£ 

f04 

8 

TOT  ffi   tmi        M3 

M 

tlOl        fH 

STD 

00000 

13.70 

31.31 

23.42 

00.000 

1498.6 

00.  e  " 

oes 

00000 

13.70 

31.309 

23.42 

1696.6 

STO 

00010 

Ot.15 

31.7a 

24.60 

00.039 

1461.3 

- 

STO 

00020 

05.  >« 

12. la 

29.17 

00.06  9 

1471.0 

aj.i  ' 

'  oes 

00025 

Ot.et 

STO 

00030 

04.33 

32.52 

25. tl 

00.093 

1469.4 

oj.a 

36S 

000<if 

03.19 

32.991 

26.29 

1461-.9 

STO 

OJ050 

03.16 

33.00 

26.30 

00.132 

1461.4 

ii.e 

oas 

0007« 

01.  7< 

33.257 

26.62 

1456.1 

STO 

00075 

01.63 

33.27 

2  6.64 

00.172 

1495.9 

00.8 

DBS 

ooon 

-    0.87 

33.616 

27.05 

1445.0 

STO 

OOIOO 

-  o.a2 

33.63 

27.05 

00.202 

1445.2 

STO 

O0125 

00. 2B 

33.67 

27.20 

00.226 

1451.1 

ii.i 

DBS 

ooMa 

01.23 

34.006 

27.32 

1456.0 

STO 

00150 

01.32 

34.11 

27.33 

00.246 

1456.5 

STO 

00200 

03.12 

34.51 

27.50 

00.260 

1465.7 

00.6 

oas 

00202 

03.17 

34.520 

27.51 

1466.0 

STD 

00250 

03.65 

34.66 

27.59 

00.30a 

1469.1 

STD 

00300 

Ot.OO 

34.60 

27.65 

00.334 

1471.9 

00.  e 

DBS 

00301 

0«.01 

34.a05 

27.65 

1471.6 

STO 

OOtOO 

0«.23 

34.90 

27.70 

00.160 

1474.3 

00.  d 

OBS 

lOOoOO 

04.23 

34.900 

27.70 

1474.1 

STO 

00500 

0*.«3 

34.95 

27.73 

00.423 

1476.8 

00.6 

OBS 

00505 

04.43 

34.956 

27.73 

1476.9 

STO 

00600 

04.33 

34.96 

27.74 

00.466 

1478.1 

00.  a 

DBS 

TOOtO« 

04.32 

34.965 

27.75 

1478.1 

STO 

00700 

04.03 

34.94 

27.76 

00. SOB 

1478.5 

STO 

ooaoo 

03. a2 

34.43 

27.77 

00.950 

1479.2 

00.  s 

OBS 

T00a02 

03.  a2 

34.925 

27.77 

1479.3 

STD 

00900 

03.75 

34.92 

27.77 

00.592 

14a0.6 

STO 

01000 

03.68 

34.92 

27.7a 

00.633 

1482.0 

00. a 

OBS 

01006 

03.66 

34.925 

27.76 

1462.1 

00. e 

OBS 

T01515 

03.5a 

34.991 

27.84 

1490. 3 

••••••••••••••a 


KEFIO      31      2234 

IIH 

1973 

BOTOP    03292 

lilt 

TEHP        17.1 

0I«    HOT    PE« 

mno-oia 

29 

INST    NtNSEN   CtST 

TEN  SO  not 

COSSEC             0005 

MONT 

n      07 

Skip  «« 

1.ET 

Buie         15.6 

29 

2        3 

KINO-SPO 

10 

TRACE    DIR 

9   SOUAAE      i 

ItT           44   2  7     N 

OtI 

23 

OtTt    USE       1 

BtaonEIR   1017.5 

SEA 

MINO-FOA 

OUAATION 

2    tOUAAE   68 

LONG      046   21      tl 

HOJR 

03.7 

ttct              05 

CIOUO   T/»        6/8 

Cl/TR 

UEtTxEA 

X4 

OAIO'- A3   061 

r 

1    ISUAAE    41 

CtST.IJ't/IIMt 

L»LTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

51C»»-T 

DYNDPTm 

SfID    »El 

OXTG 

P04 

TOT   pr_    IC2        N03 

SlOl       >it 

STD 

00003 

13.17 

32.09 

00.000 

1497. a 

03.7 

06  S 

00000 

13.17 

32.091 

1497. a 

STO 

00010 

OB.  Bd 

32.52 

00.033 

1463.2 

S7D 

00020 

05.46 

32. ea 

00.057 

1470.4 

03. 7 

OBS 

00025 

04.06 

33.031 

1465.0 

STO 

00030 

03.07 

33.15 

00.075 

1460.9 

STD 

00050 

00.41 

33.53 

00.103 

1450.0 

03.7 

OBS 

00050 

00.41 

33.533 

1450.0 

STD 

00075 

00.15 

33.60 

00.126 

1449.5 

03.7 

QB< 

00075 

00.15 

33.799 

1449.5 

STO 

00100 

-    0.28 

33.90 

00.150 

1448.1 

03.7 

OBS 

00100 

-    0.26 

33.902 

1446.1 

STO 

00125 

00.43 

34.07 

00.170 

1462.0 

STO 

oo;5o 

01.31 

34.25 

00.187 

1456.7 

03.7 

JdS 

00150 

01.31 

34.255 

i..»6.7 

STO 

oo:oo 

03. 7i 

34.71 

00.216 

1468.5 

03.7 

OBS 

T00205 

03.66 

34.739 

1469.4 

STD 

00250 

04.  19 

34. B2 

00.241 

1471.5 

STD 

00300 

0-..40 

34.69 

00.264 

1473.3 

03.  7 

OBS 

00305 

0-..41 

34.690 

1473.4 

STO 

00400 

04.37 

34.91 

00.310 

1474.9 

03.7 

OBS 

00405 

04.36 

34.913 

1474.9 

SID 

005  00 

04.  U 

34.93 

00.353 

1475.5 

03.7 

OBS 

00510 

04.10 

34.935 

1475.6 

STD 

006  00 

04.  14 

34.96 

00.394 

1477.3 

03.7 

OBS 

T00610 

04.14 

34.960 

1477.5 

STi 

00  700 

03.93 

34.94 

00.435 

1478.1 

STD 

OOBOO 

03.77 

34.93 

00.475 

1479.0 

03.7 

OBS 

00610 

03.76 

34.925 

1479.1 

iTD 

C09  00 

03.71 

34.93 

00.516 

1480.4 

STD 

01000 

03.67 

34.94 

00.557 

1481.9 

03.7 

OBS 

T01015 

03.66 

34.936 

1482.1 

03.7 

OBS 

T01525 

03.54 

34.975 

1490.3 

STD 

01750 

03.50 

34.96 

1493.9 

STD 

01 000 

03.39 

34.96 

1497.7 

06.4 

OBS 

T020il 

03.3a 

34.963 

1498.0 

STO 

02  500 

02.96 

34.96 

1504.4 

06.4 

OBS 

102528 

02.93 

34.961 

1504.7 

STD 

03000 

02.36 

34.94 

1510.4 

06.4 

OBS 

T03030 

02.34 

34.941 

1510.8 

06.4 

OBS 

T03226 

02.21 

34.937 

1513.7 

• 
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Table  VII.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MORGENTHAU  (A3-61) 

18-25  July  1973.— Continued 


STtTlUN    DAT-t 


ttHC      31      Hi'-  irElN    i«73  eOTOP    03«J< 

CONSEC  3330  NCSTm      ^7  SnlP   tN 

LIT        <«  a    H  otT        2}  iitrt  USE     1 

IONS      3tt   or      ■  HOJ^    Jt.t  AKEt  OS 


AID  TEXP  1«,6 
UET  Buie  It. 2 
BAROHETt  1011.2 
CLOUD   I/A         X/7 


OIR    HOT    Hk 

lt>      3        4 
SEA 

ci/m 


MlND-DIlt  16 

HINO-SPO  03 
MIMO-FOR 

■  EAThEI)  i« 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORlCf.  A3   061 


TcN   SO    1906 
9    SbJARE      2 

2    SQUARE    «e 
1    SliJARE    «a 


CASTNUN/IINE       01.TVP         DEPTH 


STD 

oas 

STD 

STD 
06  S 

STO 
JdS 

STO 
OSS 

STD 
OSS 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 

STO 
OdS 

STD 

STD 
OBS 

STO 
OBS 
UBS 

STJ 

STO 
OBS 

STO 

STO 
OBS 


OOJOO 
00003 
OOOIO 
00020 
00021 
00030 
00036 
OOOSO 
000S« 
00073 
000  7c 
031O0 
00  US 
0012S 
OOISO 

T001S6 
00200 
002kO 
O02S0 
003  00 

T00324 
00«00 
OOtlO 
00««6 
OOSOO 
00600 

T00683 
00700 
OOSOO 

T00S6S 


TEHP 

13. «3 
13. ••3 
0«.3<> 
0S.6S 
0S.3<. 
02.02 
00.19 
00. }S 
00. 3S 
00.27 
00.26 
01.61 
02.33 

02.  SS 
03. 0« 

03.  IS 
03.70 
04.11 
0«.23 
0'..6% 
0«.72 
0*.<iS 
0«.«2 
04. 2S 
0«.2S 
0«.  2« 
0<i.U 
04.11 
03.  «1 
03.72 


SAL 

32. «0 

32.«00 

32. Bl 

33.12 

33.150 

33.32 

■3.««S 

Ji.57 

Aj. 667 

i3.76 

33. S9 

34.02 
34.14 

34.36 
36.517 
36. SS 

34.71 

34.775 

34. SO 

34.(07 

34.950 

34.95 

34.93 

34.924 

34.92 

34.92 

34.920 


SlbNA-r         DTNOPTH      SNO    VEL       OXTO 


pa4    TOT  r;    N02 


24.32 
24.32 
iS.37 
26.13 
26.19 
26.65 
26.  B6 
26.96 
27.03 
27.11 

27.13 

27.17 
27.22 

27.33 
27.41 
27.43 
27.51 
27.55 
27.68 
27.69 
27.74 
27.74 
27.73 
27.73 
27.74 
27.75 
27.77 


00.031 
00.054 

00.070 

00.09  5 

00.121 

00.145 

00.16B 
00.190 


00.2bB 
00.300 


00.3^9 
00.442 


00.4B6 
00.52  9 


1499.1 
1499.1 
14SS.3 
1471.6 
J  4 70. 3 
14S6.S 
1446.6 
1449.6 
1430.2 
1450.0 

14S7.0 

1461.4 
1464.1 

I4o8.0 
1470.6 
1471.3 
1474.1 
1474.9 
1476.2 
1475.2 
147u.i 
1476.2 
1477.7 
14  7S.6 
147B.S 
1479.6 
1479.9 


••••••••••••••• 


REMC      31      i.i- 

»EH 

1975 

BOTOP    03S66 

AIR 

TENP         15.4 

OIR    HOT    PER 

illND-DlR 

03 

INST    NANSEN    CAST 

TEN  SO   1306 

CONSEC             0007 

NOKTn      07 

Ship  4n 

aET 

BUL6          14.9 

16 

3        4 

MlND-SPO 

10 

TRACE    DIR 

5   S03ARE      2 

CAT          *4   2  3      N 

OAT 

23 

DATA    USE       1 

BAROKETR    1016.3 

SEA 

aINO-FOR 

DURATION 

2    SauARE    46 

lONO      047   54      ■ 

HOUR 

14.6 

AREA               OS 

CLOUD    T/A         X/7 

CL/IR 

HEATHER 

X6 

Mlif.  A3    0*1 

i 

1    SOJARE    47 

CASTNUVTMC 

C»LT»P 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIONA-T 

OYNDPTh 

SNO    VEL 

Oxro 

ro4 

TOT   rf     Na2        N03 

Sia3        PH 

STO 

00000 

13.30 

32.50 

24.42 

00.000 

1496. B 

14.6 

OBS 

00000 

13.30 

32.499 

24.42 

1496.6 

STD 

00010 

10.77 

32.62 

24.99 

00.033 

1490.3 

STD 

0002  0 

07.  BS 

32.79 

25.56 

00.059 

1479.6 

l4.0 

095 

OJ025 

06.25 

32.664 

25.67 

1473.7 

STO 

00030 

03.57 

33.01 

26.27 

00.060 

1462.9 

14.6 

DBS 

00045 

-     1.14 

33.371 

26.  B6 

144^.5 

STO 

00050 

-   0.11 

33.50 

26.92 

00.109 

1447.5 

14.6 

OBS 

00J71 

02.45 

33.670 

27.05 

1459.9 

STD 

0007S 

02.37 

33.90 

27.06 

00.136 

14S9.6 

14.6 

OBS 

00092 

02.12 

34.006 

27.19 

1456.9 

STD 

00100 

02.14 

34.04 

27.21 

00.159 

14S9.2 

STO 

00125 

02.20 

34.13 

27.26 

00.160 

1460.0 

24.6 

JoS 

00139 

02.24 

34.174 

27.31 

1463.5 

STO 

00150 

02. OS 

34.19 

27.34 

00.200 

1459. B 

14.6 

OBS 

TOOIBS 

01.66 

34.264 

27.43 

14S6.9 

STO 

00200 

01. Bl 

34.32 

27.46 

03.234 

1459.6 

STO 

00250 

02.30 

34.49 

27.56 

00.264 

1463.0 

14.6 

OSS 

00276 

02.59 

34.567 

27.60 

1464. B 

STO 

003  03 

02.92 

34.63 

27.62 

00.290 

1466.7 

14.6 

OBS 

T00373 

03.71 

34.775 

27.66 

1471.5 

STO 

004  00 

03. Bl 

34.79 

27.66 

00.339 

1472.3 

l4.6 

OBS 

004  70 

03.99 

34.646 

27.69 

1474.4 

STD 

00500 

04.03 

34.86 

27.71 

00.365 

147S.3 

l4.6 

OBS 

100570 

04.10 

34.930 

27.74 

1476.6 

STO 

00600 

04.13 

34.93 

27.74 

00.429 

1477.2 

STO 

00700 

04.21 

34.94 

27.74 

00.472 

1479.2 

14.6 

OBS 

T007S6 

04.27 

34.953 

27.74 

14B0.9 

•••*••••••••••• 
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Table  VII.    Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  MORGENTHAU  (A3-61) 

18-25  July  1973.— Continued 


MFIO      31 
COKSK 

LONii      047 


H    C 

DC        S  T  a 

T    1    0   K 

0   <   T 

« 

i2i-. 

»I4< 

1*73 

eOTOP    0374!           «1> 

TEMP        16.4 

OIR   H£T    PER 

liI>IO-0IR 

14 

INST    MkNSEN   CAST 

TEN  SC   1106 

OJJd 

HCNIH     07 

ShIC    4M 

■  ET 

Buie        16.2 

14 

2        3 

HINO-SPO 

11 

TRACE   OIR 

i   SOUtRE      2 

li      H 

01  r 

23 

0<T>    USE 

1            aiKCMETI)    1014.4 

ilt 

UlND-FOR 

OURlTiON 

2    SyURRE   46 

33      M 

HOU< 

17.4 

tREt 

05            CLOUO    I/»         X/7 

Cl/IR 

NEITHER 

X6 

ORI0^R3   061 

1    SOJtRE    47 

tlNE 

IV1.7YP 

DEPTH 

TEMP 

StL 

SISHi-T 

DTHDPTH 

SNO    VEL 

Otii 

pa4 

r 

TOT   Pr     1)02         Na3 

S103        Pn 

5TC 

00000 

15.46 

32.73 

24.15 

00.000 

150t.l 

f 

17.^ 

OeS 

00000 

15.46 

32.733 

24.15 

15J6.1 

itO 

00010 

10.62 

32.99 

25.30 

00.032 

1490.2 

STO 

00020 

0>.68 

33.18 

26.05 

00.056 

1475.7 

17.4 

OSS 

00028 

04.17 

93.283 

26.43 

1465.7 

iTO 

00030 

03.53 

33.29 

26.49 

00.073 

1463.0 

$70 

oooso 

00.10 

33.32 

26.77 

00.102 

1448.3 

1  7>* 

oes 

aooS2 

00.06 

13.128 

26.78 

1448.1 

17J 

0007S 

04.49 

14.03 

26.98 

00.131 

1468.8 

17*4 

oes 

0007* 

04.85 

34.092 

26.99 

1470.5 

sto 

00100 

04.64 

34.14 

27.06 

00.158 

1470.0 

17. 'I 

OSS 

00102 

04.62 

34.148 

27.06 

1470.0 

STC 

0012S 

03.36 

34.35 

27.14 

00.182 

1473.7 

STO 

OOISO 

05.65 

34.50 

.7.20 

00.205 

1476.3 

17.4 

DbS 

00151 

05.86 

34,510 

27.20 

1476.3 

JTO 

00200 

05.84 

34.64 

27.31 

00.248 

1477.2 

17*4 

oes 

100201 

05.84 

34.643 

27.31 

1477.3 

sio 

00250 

05.83 

34.76 

27.41 

00.286 

1478.2 

17.4 

oes 

00299 

05.82 

34.849 

27.46 

1479.1 

STO 

00300 

05.81 

24.85 

27.48 

00.320 

1479.1 

17*4 

oes 

T003t7 

05.28 

34.912 

27.59 

1478.6 

STU 

004  00 

0>.27 

14.91 

27.60 

00.380 

1476.6 

17.4 

oes 

0049« 

04.88 

34.936 

27.66 

1478.6 

STO 

00500 

04.8  7 

34.94 

27.66 

00.433 

1478.6 

17.4 

oes 

TOOSti 

04.63 

34.948 

27.70 

i479.2 

STO 

ootoo 

04.63 

34.95 

27.70 

00.481 

1479.3 

STb 

00700 

04.57 

34.97 

27.72 

00.528 

1480.7 

17.4 

oas 

00795 

04.51 

14.981 

27.74 

1482.1 

STO 

00800 

04.49 

34.(8 

27.74 

00.573 

1482.1 

STO 

00900 

04.22 

14.96 

27.75 

oo.tie 

1482.6 

STO 

01000  . 

04.01 

14.95 

27.77 

00.662 

1 483 . 4 

17.4 

oes 

T01005 

04.00 

34.949 

27.77 

1483.4 

17.4 

oes 

701509 

03.84 

14.96  5 

27. eo 

1491.2 

••••••••••••••• 


REflO      31      22J-. 

»£«< 

1973 

BOTOP    03431 

AIR 

TEMP          18.4 

OIR    HOT    PER 

•  ISO- 

OIR 

14 

INST    NANSEN    CAST 

TEN  SO   1306 

CONSEC             0009 

NOVTH      07 

SHIP    4H 

aET 

euie      le.i 

14 

2            3 

KIND-SPO 

08 

TRACE    DIR 

3    SkUARE      2 

L»T           44   : 5      N 

0»r 

23 

DAIt    USE       1 

BAROHETR    1015.2 

SEA 

UINO- 

FOR 

DURATION 

2    SOUARE    66 

LOlM       04l    i<       < 

nOJR 

20.4 

AREA               05 

Cl&UO    T/A         7/8 

Cl/T« 

mEAThER 

X6 

ORIO       A3    061 

P- 

1   SttJARE    47 

CASTNUK/TIHE 

I.WI.T»P 

OEPIH 

TEMP 

SAL 

SIOHA-T 

otnopth 

SNO   VEl 

OAVC 

P04 

TOT   P '     Na2        NOS 

SIOl       PI* 

STO 

00000 

18.51 

32.63 

23.36 

00.000 

1515.2 

20.4 

DBS 

00000 

18.51 

32.634 

23.36 

1515.2 

; 

STO 

00010 

12.91 

12.68 

24.64 

00.039 

1497.8 

STO 

00020 

08.54 

32.79 

25.48 

00.068 

1482.4 

STO 

00030 

05.40 

32.95 

26.03 

00.091 

1470.4 

20.4 

oes 

00030 

05.40 

32.954 

26.03 

1470.4 

STO 

00050 

03.21 

13.54 

26.72 

00.124 

1462.3 

20.4 

oes 

00055 

02.95 

13.644 

26.83 

1461.5 

STO 

00075 

03.54 

13.89 

26.97 

00.155 

1464.7 

20.4 

oes 

oooes 

03.83 

33.991 

27.02 

1466.2 

STO 

OOIOO 

04.23 

14.08 

27.06 

OO.lSl 

1468.2 

20.4 

oes 

00110 

04.52 

34.153 

27.08 

1469.7 

STO 

00125 

05.29 

J4.12 

27.13 

00.206 

1473.3 

STO 

00150 

06.19 

14.54 

27.18 

00.229 

1477.7 

20.4 

oes 

00165 

06.50 

14.626 

27.21 

1475.3 

STO 

002  00 

0».2  9 

14.67 

27.28 

00.275 

1479.1 

20.4 

oes 

00220 

06.18 

14.697 

27.31 

1479.0 

20.4 

oes 

STO 

T 00440 
00500 

05.50 
05.42 

20.4 

oes 

STO 

00550 
006  00 

05.52 

05.16 

55.020 
15.02 

27.67 
27.69 

14ei.4 
14el.6 

20.4 

oes 

STD 
STO 

00660 
00700 
00800 

04.99 
04.95 
04.83 

35.019 

35.02 

35.02 

27.71 
27.72 
27.74 

1481.9 
14  82.4 
1483.5 

20.4 

DBS 
STO 
STO 
STD 

700885 
00900 
01000 
OKOO 

04.67 
04.62 
04.32 

04.00 

35.028 
35.02 
15.00 
34.98 

27.76 
27.76 
27.77 

27.78 

1484.3 
1484.4 
1484.8 
1485.4 

20.4 

oes 

01105 

04.07 

34.977 

27.78 

1485.4 

20.4 

oas 

T016S5 

01.70 

14.959 

27.81 

•6*«666» 

1493.1 

• 
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Table  VII.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MORGENTHAU   (A3-61) 

18-25  July  1973.— Continued 


STATION 


i£flO      51     Hi-- 

>E4< 

1973 

BOTD'    03913 

AIR   TE«P        19.5 

OIR    HOT    PER 

■  I'tD-OIR 

21 

INST    HANSEN    CAST 

TEN    SO    1306 

CONSEC             iil3 

HJim      07 

SHIP   <.n 

■ET   BULB         IB. 6 

00      X        « 

alNO-SPD 

07 

TRACE    DIR 

5   SSJARE      2 

KT          M   J7     N 

o*r 

2« 

OATt   USE 

1 

BAROHETR    1016.2 

SEA 

«JN0-f0R 

DURATION 

2   SwUtRE   66 

lOOi      O'.t   3j      a 

MOJD 

J».0 

AREA 

05 

CLOUD    I/A         7/B 

CL/TR 

HEATHER 

X6 

DRICi.  A3  061 

1    SOJARE    66 

CisrsuN/TiiE 

IVlTTf 

DEPTH 

lEHP 

SAL               SI6MA-T 

OritOPTn      SNO    VEL 

oiiro 

P06 

TOT    Pt     N02         NG3 

SI03        Pn 

STD 

00000 

19. B6 

32. dS             23.15 

00.000      1519.2 

* 

S'l.a 

Oii 
SIO 
STD 

00000 
00010 
00020 

19.86 
16.05 
12.56 

32.856           23. It 

1519.2 

0<..0 

DBS 
STD 

0002* 
00030 

11.22 

0B.B7 

0».J 

OBS 
STD 

000«S 
00050 

05.09 
05.16 

j<i.} 

oes 

STD 

00070 
OOOTS 

05.65 
05.5a 

04. J 

oes 
STD 
STD 

OOOiO 
00100 
0012S 

05.93 
06.10 
06.63 

(K.O 

ObS 
$10 

00135 
00  ISO 

06.52 
06. 5B 

o«.o 

OBS 
STD 
STD 

OOIBO 
00200 
00250 

06.63 
06. 5B 
06.32 

o«.o 

OBS 
SID 

002  66 
00300 

06.19 
03.67 

Of.O 

OBS 
STD 

00.950 

oo«oo 

05.21 
05.21 

o«.o 

OBS 
STD 

00433 
00500 

05.21 
05.63 

Ot.O 

OBS 
STD 

00576 
00600 

05.63 
05.32 

o«.a 

OBS 
SID 
SIO 

oo6es 

00  700 
OOBOO 

06.96 
06.91 
06.57 

a«.a 

OIS 

00B54 

06.61 

36.925           27.70 

16B2.6 

••••••••*••••* 
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Table  VIII.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  INGHAM  (A2-57) 

9-16  August  1973. 


STtTION        OlTl 


kiFIC      31  ii'>k 

CONSEC  JJOl 

KT           •>!  Oi      h 

L0N3       047  56       M 


tt>>    1S7J 

HOMTn      Oe 
Oir  1« 

mOj>    jo. 7 


6JTDI>    OOKii 
SMP    IN 
DAIl   USE       1 

tm         05 


«II>  TEHP  12.3 
■ET  BULB  12.0 
BIROHETR  lOOe.l 

clOuo  i/i   7/a 


DID  MST  PEA 

OS   ■■    3 
SEl 
CL/TR 


aIND-01«  05 
■IHD-SPO  20 

amo-FOR 

UllTHER   >^ 


INSt  NtNSEN  CAST 
TRACE  OIR 
OURATION 
ORIG   A2  057 


TEN  ii  1306 
i  SbUARE  >, 
2  SQUARE  *6 
1  SOJARE  77 


CASINJN/TI1E   L¥LT1rP    OEPTn 


SlwMA-T    OYNOPTH   SNO  VEL   OXTO 


PO*       TOT    P   ,     NOi 


STO 

00000 

U. 

DBS 

00000 

12. 

STO 

OJOIO 

06. 

STO 

00020 

05. 

OBS 

00029 

03. 

.2<.5 

25, 

.70 

STO 

00030 

03. 

.2« 

25. 

,7*1 

SIO 

00050 

01. 

.«e 

26. 

.42 

OBS 

00053 

00. 

.02  7 

.49 

STO 

00075 

-    I. 

.13 

.67 

OBS 

000B2 

-    1. 

.163 

.70 

STO 

00100 

-    1. 

.26 

.7B 

OBS 

001  Oe 

-    1. 

.2«3 

.SI 

SIO 

00K5 

-    0. 

.38 

.85 

OBS 

I001»l 

00. 

33. 

.".55 

.&.* 

1460.0 
1459.7 
1452.6 
1451.5 
1441,9 
1440.5 
1441.0 
1441.8 
I4t6.6 
1452.9 


«EHO      Jl      ii-.. 

rEA<    1973 

60IOP    001B3 

AIR    TENP 

12.3 

DIR    HOI    PER 

■IMO-OIR    U4 

INSI    NANSEN    CAST 

TEN   SO    1306 

COSStC              0002 

HOVIn      08 

SHIP    IN 

■ET    BULB 

12.0 

05      4         3 

HINO-SPO   15 

TRACE    OIR 

i    SOJARE       4 

lAT            47    02       N 

0A<              14 

DATA    USE       1 

tAROHETR 

SEA 

UINO-FOR 

OURATION 

2    SQUARE    66 

LONG      047   35      • 

NOUR    03.5 

AREA             05 

CtOUO    I/A 

7/B 

CL/TR 

HEATHER      12 

ORIU^  ti   057 

1    SOJARE    77 

CASTNU>4/riH£       LVLTVP  DEPTm 


SIGNA-T         OVNDPTH       SNO    V£L       OXY& 


STO 

00000 

12 

.6d 

31. 

.25 

00 

.000 

1495.1 

OBS 

00000 

12. 

.66 

.247 

1495.1 

STO 

00010 

07, 

.  76 

.40 

00. 

.035 

1476.6 

STO 

00020 

03. 

.88 

.14 

00, 

,05  7 

14*4.2 

OBS 

00024 

02 

.62 

.316 

1459.1 

STO 

00030 

01. 

.23 

.21 

00. 

,073 

1452.9 

ObS 

00048 

-    1. 

.48 

,02  0 

.58   * 

14411^4 

SIO 

00J50 

-    i  . 

.50 

,03 

00, 

,102 

1440.4 

OBS 

00073 

-    1. 

.60 

.117 

1440.4 

STO 

00075 

-    1. 

.60 

,13 

00. 

,137 

1440.5 

OBS 

00097 

-    1. 

.56 

,229 

1441.2 

SIO 

00100 

-    1. 

.51 

,24 

00, 

,170 

1441.5 

510 

00125 

-    0. 

.72 

,37 

00. 

,201 

1445.7 

STO 

00150 

00. 

.  74 

.51 

00. 

.231 

1453.1 

OBS 

100154 

01. 

.04 

531 

1454.5 

• 

REFIO      3. 

22  4: 

tea;    1973 

60T0P    00219 

CONSEC 

0003 

NOMIn      08 

Snip    IN 

lAl             47 

04      N 

OAT             14 

OAIA    USE       1 

lONJ       047 

i»      • 

l*U»    05.1 

AREA              05 

AIR    TEHP         14.6 
■ET    BULB  12.6 

tAROHETR    1010.8 
CLOUO    T/A         7/8 


DIR    HOT    PER 

04      4        3 
SEA 
CL/TR 


mio-oiR  04 

•INO-SPO  17 
•IND-FCM 

HEATHER  >2 


INST    NANSEN    CAST 
TRACE    DIR 
DURATION 
ORIC*-  42    057 


TEN  SO  1306 
5  SSJtRE  4 
2  SQUARE  66 
I    SOJARE    77 


CaSTnuh/IIHE      lvLTTP         DEPTH 


SIO 

OBS 

STO 
SID 

OBS 
STO 
SIC 

OBS 

DBS 
STO 

OBS 
SIO 
STO 

OBS 
STO 

OBS 


00000 

ooooo 

00010 
0002  0 
00025 
00030 
00050 
00050 
00074 
00075 
00099 
00100 
00125 
00149 
00150 
T00193 


TEHP 

12.70 
12.70 
06.63 
02.59 
01.08 
00.77 

-  0.39 

-  0.39 

-  1.67 

-  1.67 

-  1.59 

-  1.59 

-  1.55 

-  1.52 

-  1.51 

-  0.77 


SAL 

31.26 

31.259 

31.91 

32.41 

32.606 

32.72 

33.04 

33.039 

33.135 

33.14 

33.225 

33.23 

33.34 

33.454 

33.46 

33.712 


SIOHA-T    OTNDPIH   SNO  «EL   OATS 


P34     TOT   Pf-    HOi 


23.56 
23.58 
25.03 
25.68 

26.14 
26.23 
26.56 
26,55 
26.66 
26.6  9 
26.73 
26.76 
>6.B4 
26. t4 
2  6.94. 
27.12 


00.035 
00.062 


00.061 
00.114 


00.162 
00.214 


1495.2 
1495.2 
1474.5 
1457.6 

1451.3 
1450.2 
1445.6 
1445.6 
1440.1 
1440.2 
1441  .0 
1441.1 
1441.0 
1442.5 
1442.6 
1447.1 


•••••••••••*••• 


400 


Table  VIII.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  INGHAM   (A2-57) 

9-16  August  1973.— Continued 

NOOC   STATION   0*T« 


i^ifu    n    22'.; 

Tct« 

1973 

tOTOP   093 

6<> 

tilt 

TEKI"        12, 

,7 

DI«   HG7    PER 

m<io- 

■Din 

06 

INST    N6NSEN    Ci57 

TEN   it,    130C 

CONiCC             000« 

IIOMll 

n     04 

SHIP   IN 

■  er 

auie      11. 

,9 

06 

3        3 

allD-SPD 

16 

796CE    DID 

5    SOJIRE      6 

l*T           *T   05     N 

o»r 

1« 

0*7*   USE 

1 

•  ««0«tET«    1010. 

,i 

SEl 

alND- 

■fOR 

DUR«7I0N 

2    SOJtRE    Ct 

lONi      M7   19     a 

NOJII 

09.0 

«ltE> 

05 

CLOUD    7/6         7/9 

CL/7« 

IIEt7HEII 

X2 

ODKi      62    05  7 
6- 
707    P  r     N02        N03 

I    S0J6IIE    77 

CttlHDH/tfH 

i.»lT»P 

OIPTH 

7tNP 

Stl 

SISiu-T 

OYNOPTh 

SNO    VcL 

0>tC 

P06 

SI03        PH 

iTC 

00090 

12.69 

31.11 

23.69 

00.090 

1696.7 

f; 

Oi.O 

06S 

tro 

STO 

00000 
99910 
00020 

12.60 
05.66 

00.90 

31.113 

32.01 

32.65 

23.69 
25.25 

26.19 

09.036 
00.059 
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9C.0 

OIS 
STO 
STO 
STO 

700196 
00200 
09259 

00300 

-  0.62 

-  0.55 
00.6* 
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STO 
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1669.2 

STO 

09020 
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32.55 
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00.066 
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13.« 
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32.662 

25.57 

1677.7 

STO 
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06.99 

32.96 

26.06 

00.067 
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13.9 
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33.626 

26.76 

1653.9 

STO 
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13.9 
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36.91 

27.72 

00.367 

1675.7 

13.9 
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1679.6 

6 

401 


Table  VIII.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  INGHAM  (A2-57) 
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00.063 

1*67.9 

DBS 

00027 

08.16 

32.867 
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iTO 

00075 
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STO 
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1458.0 
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3*. 27 
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00.213 

1462.6 

OBS 
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STO 
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27.61 
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0*.31 

34.61 
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OBS 
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27.67 
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34.69 
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OBS 
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27.70 

1475.4 

STO 
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0*.26 

34.91 

27.71 

00.34  6 

1476.2 

OBS 
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0*.21 

34.923 

.   27.72 

1477.2 

STO 

006  00 

0*.lf 

34.42 

27.73 
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1477.4 

STO 
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O^.Oo 

34.91 

27.73 

00.*87 

1478.5 

STO 
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34.90 

27.74 
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1474.5 

OBS 

ooaoo 
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34.902 
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0> 
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06 
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25 
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1« 
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SEA 
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HOJH 
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I 
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X2 
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1    SOJARE    76 
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f; 

OBS 
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24.55 

1496.2 

T 
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08.53 

32.63 

25.52 
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1*82.3 

STO 
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05.31 

33.12 

26.17 

00.051 

1*70.1 

OBS 
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03.3  0 

33.298 

26.52 

1*62.0 

STO 
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02.95 

33.32 

26.56 

00.068 

1*60.6 

SIO 
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00.52 

33.56 

26.4* 

00.09* 

1*50.5 

OBS 
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00.33 

33.546 

26.46 

1*44,7 

STD 
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00.59 

33.60 

27.13 

00.114 

1451.6 

OBS 
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00.63 

33.868 

27.17 

1452.8 

STO 
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01.95 

34.07 

27.25 

00.1*2 

1458.4 

OBS 

00108 
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34.147 

27.28 

1460.4 

SIO 
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02.71 

3*. 25 

27.33 

00.162 

1*62.* 

STD 
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03.13 

3*.  37 

27.39 

00.180 

1*64.6 
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OOU* 

03.31 

3«.*27 

27. *2 

1*65.9 

SID 

002  00 

03.52 

3*.  53 

27. *8 

00.213 

1*67.5 

OBS 

T00222 

03.63 

3*. 561 

27.51 

1*66.4 

STD 

00250 

03.73 

3*. 65 

2  7.56 

00.2*3 

1469.3 

STD 

003  00 

03.89 

3*. 75 

27.62 

00.270 

1471.0 

OBS 

00342 

0*.03 

3*. 616 

2  7.06 

1472.4 

SID 

00*00 

0*.21 

34.69 

27.70 

00.316 

1474.2 

OSS 

100*60 

0*.*0 

3*. 456 

27.71 

1*76.0 

•  •»•••••*•••••* 


REflD      31 

ii'*L 

»£«(    1473 
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CONSEi. 
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HONlH      06 
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lAT             .7 

00       N 
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SEA 
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1    SOJARE    76 


CASTNU't/TIlE      LVLlIP         DEPTH 


STO 

oas 

STO 
STO 
STO 

OBS 
STD 

08  S 
STD 

06S 
STO 

OBS 
SIO 
SIO 

OBS 
SIO 

oas 


00000 
00000 
00010 
00020 
00030 
00031 
00050 
00054 
00075 
00090 
00100 
00116 
00125 
00150 
00177 
00200 
100223 


TEHP 

12.88 
12.86 
10.5* 
06.33 
06.25 
06.05 
01.46 
00.4* 
01.3* 
01.72 
01.98 
02.41 
02.54 
02.96 
03.40 
03.72 
04.01 


SAL 

32.4* 

32.434 

32.70 

32.43 

33.15 

33.166 

33.50 

33.641 

33.67 

34.036 

34.11 

34.223 

34.27 

34.41 

34.537 

34.63 

34.714 


SIONA-T 

24.46 
24.46 
25.04 
25.63 
26.06 
26.12 
26.60 
26.96 
27.14 
27.24 
27.26 
2  7.34 
27.36 
27.43 
27.50 
27.54 
27.58 


DTNDPIH 

00.000 

00.032 
00.058 
00.060 

00.112 

00.139 

00.161 

00.180 
00.198 


SNO    VEL      OXIG 

1497.3 
1497.3 
1484.6 
1481.8 
1474.1 
14  73.4 
1*56.9 
14  52.-6 
1*55.0 
1*57.2 
1456.6 
1*60.4 
1*61.7 
1*64.2 
1*66.6 
1466.5 
1*70.2 
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00.000 

1695.1 

.• 

91.1 

oas 

30000 

12. 2« 

32.369 

1695.1 

STO 

00010 

10.17 
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1660.9 

STO 

00125 
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03.50 
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03.6 
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03.6 
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sto 
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STO 
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03.6 
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01.90 
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STO 
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27.97 
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03.6 
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STO 
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STO 
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STO 
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06.60 

32.86 

25.81 
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1679.0 

STO 
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06.2  7 

33.08 

26.25 

00.07  9 

1669.9 

09.  a 

DBS 
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03.62 
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26.36 
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1*67-7 

09. a 

DBS 

00061 

-    1.38 

33.506 

26.98 

1661.8 

STO 

00079 

-    1.11 

33.63 

27.07 

00.133 

1*43.5 

09.8 

OBS 

00094 

-    0.68 

33.785 

27.18 

1666.0 

STO 

00100 

-    0.55 

33.82 

27.20 

00.157 

14*6.8 

09.  a 

DBS 

00122 

00.09 

33.967 

27.29 

1690.3 

STO 

00125 

00.31 

34.00 

27.31 

00.177 

1*51.* 

STO 

00150 

01.87 

34.25 

27.41 

00.196 

1*59.1 

09.6 

OBS 

ooia4 

03.22 

34.500 

27.49 

1*65.9 

STO 

00200 

03.26 

34.54 

27.52 

00.228 

1*66.3 

05.8 

OBS 

700265 

03.44 

34.652 

27.59 

1668.1 

STO 

00250 

03.48 

34.67 

27.59 

00.256 

1*68.3 

STO 

00300 

03.97 

34.81 

27.66 

00.281 

1471.4 

05. C 

OBS 

00314 

04.16 

J4.848 

27.67 

666« 

i6« 

1*72.5 

• 
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Table  IX.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MENDOTA   (Al-10) 

10-16  August  1973. 


STATION        D«T< 


CONScC  OOJl 

KT  iS    !•      N 


TEt<  1973 
IIO\Th  0« 
3ir  07 

M0J4    2  0.9 


bOTOP    Oiibt, 

Ship  he 

OITA    US£       1 
A<l£A  OS 


AIR  tenp      oe.2 

■IET  BULe  07.9 
bAROHETR  0999.0 
CLOUD    T/A 


OIR    HOT    PER 

16      6        2 
SEA 
CL/TR 


KlNO-OlR  17 

MllO-SPO  ii 
BIKO-FOR 

MEATHER  X^ 


INST    STD   RECOhOER 
TRACE    DIR  0 

DURATION  01.1 

ORIS      Al    010 


TED  SO  1A07 
i  SQUARE  3 
2  SI;UARE  «2 
1    SQUARE    52 


CASISUN/riKE       LV4.TTP 


LKtTYP 

OIPIH 

TEMP             SAL              SIOHA-T 

SIO 

00000 

07.51            33.68             26.33 

OdS 

OOOOJ 

07.51           33.676           26.33 

STD 

aooij 

03.57 

06  S 

00010 

03.5  7 

STO 

00020 

01.33 

OSS 

00020 

01.33 

STO 

00030 

01.16 

oes 

00030 

01.16 

STO 

oooso 

01.55 

CIS 

oooso 

01.55 

STO 

00075 

02.56 

OSS 

00075 

02. 5S 

STO 

50100 

03.12 

OSS 

00100 

03.12 

STO 

00125 

03.71 

OSS 

00125 

03.71 

SIO 

OU150 

04.11 

OSS 

00150 

04.11 

STO 

00200 

04.10 

OSS 

002  OU 

04.10 

STO 

00250 

04.11 

3SS 

C02  50 

04.11 

STO 

00300 

04.11 

DBS 

00300 

04.11 

STO 

004  00 

04.00 

OSS 

00403 

04.00 

STO 

005  00 

03.90 

OSS 

005  00 

03.5  0 

STO 

006  03 

03.78 

OSS 

00600 

03.78 

STO 

00700' 

03.73 

OSS 

00  TOO 

03.73 

STO 

00100 

03.61 

OSS 

00  s  00 

03.61 

SIC 

00900 

03.55 

OSS 

00900 

03.55 

STO 

01000 

03.51 

OSS 

01000 

03.51 

STO 

01100 

03.51 

OSS 

01100 

03.51 

STO 

01200 

03.51 

OSS 

01200 

03.51 

SIO 

013  00 

03.52 

OSS 

01300 

03.52 

STO 

014  00 

03.60 

OSS 

Oi<>oo 

03.60 

STO 

01500 

03.57           34.89              27.76 

OSS 

01500 

03.57           34,880           27.76 

OrNOPTM      SNO    VEL      oitc 


1 4  79  .  3 
1479.3 


14II9.8 
1489.8 


*••••••••••«••• 
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Table  IX.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  TJSCGC  MENDOTA   (Al-10) 
10-16  August  1973.— Continued 


STATION 


KEFIO       jl       t-'.i 

rt»< 

Uli 

flOTOP    02361 

>ll>    lExP        00. 6 

om    HGT    PER 

alNO-DlP 

17 

INST    SID   RECORDER 

TEN   5fa    1407 

COI.SEC          ooo; 

NOITp 

■■       05 

SMlP     HE 

UET    BJLB         06.5 

16      3        2 

alNO-SPO 

17 

TRACE    DIR                     D 

5    SQUARE      3 

LtT           SS    J7      N 

Oil 

06 

Dili   USE       1 

emOHETR    0998.0 

SEA 

alNO-FOR 

DURATION                 00.4 

2    SOJARE    42 

LOm      3ii    08      M 

MOili 

01. S 

tKii               05 

CLOUD    T/A 

Cl./I« 

HEATHER 

X4 

ORIG<-  Al    010 
f 
lOI    Pf-_     N02         N03 

1    SiiJARE    S3 

ClStftox/rME 

IVLTYP 

DEPTH 

TEHP 

SAL               SIOHA-T 

DTNOPTn      SNO    »£l. 

oxro 

P34 

5103         PH 

510 

OJJJO 

07.12 

33.81             26.45 

00.000       1476.0 

" 

Si. 5 

36$ 

sto 

OBS 

STD 
OSS 

STO 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OSS 

sio 

OBS 

510 
OBS 

STO 
OBS 

STD 
OBS 

SIO 
OBS 

STD 
OBS 

SIO 
OBS 

STO 
OBS 

510 
OBS 

STO 
OBS 

SIO 
OBS 

STO 
OBS 

SID 
OBS 

STD 
QBS 

510 
OBS 

STD 
OBS 

00000 
00010 
00010 
00023 
00020 
00030 
00030 
00033 
00050 
OOOSO 
0007S 
00075 
00100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
002  00 
002  00 
00250 
002  50 
00300 
00300 
OOhOO 
00-00 
00500 

005  00 
OOeOO 

006  00 
00700 

007  00 

008  00 
00600 
00900 
00900 
OiOOO 

010  00 

01100 
01100 
01200 
01200 
01300 
01300 
OltOO 
OliiOO 

07.12 
03.52 
03.52 
02.20 
02.20 
01.79 
01.79 
01.55 
01.73 
01.73 
02.69 
02.69 
03.14 
03. 1« 
03.87 
03.87 
0«.03 
0-.03 
04.16 
04.16 
04.20 
04.20 
04.18 
04.18 
04.05 
04.05 
03.  S4 
03.  f  4 
03.82 
03.62 
03.71 
03.71 
03.69 
03.05 
03.63 
03.63 
03.55 
03.55 
03.51 
03.51 
03.47 
03.47 
03.57 
03.57 
03.59 
03.59 

33.609            ^6.49 

1476.0 

$10 

01500 

03.54 

34.94               27.61 

01.485       1469.6 

OBS 

01500 

03.54 

34.935           27.81 

1469.8 
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Table  IX.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MENDOTA  (Al-10) 
10-16  August  1973.— Continued 

NOOC    STATION    0>T> 


MFID      31      t>*i 

lUi 

H7i 

BOTDP    01657 

ilR   TEHP        08. 3 

OIR   HOT   PEA 

KINO-DIR 

17 

cosse;        0JJ3 

KOKIn      04 

SHIP   HE 

HET    BULB         07.5 

IB      3        2 

KISO-SPO 

It 

l.*T           54   St     N 

or 

OB 

0>T«   USE       1 

BOOMETK    0996.1 

SE6 

MINO-FOa 

lOnG    an  21. >■ 

HOJIt 

04.2 

ARE«             05 

CLOOO    T/» 

CL/T« 

■E'Thed 

>4 

CtSTNUN/TIKC 

IVlTYP 

rt^TH 

TEHP 

S«L            Siom-T 

CVNOPTM      SNO    VEL 

OXIC 

»0 

STO 

OOOOO 

05. a3 

33.67               26.55 

00.000       1472.6 

34.2 

Hi 

STO 
OBS 

STO 

oas 

SIC 

oas 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 

oas 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

STC 
OBS 

$10 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

00000 
00013 
00010 
00020 
03020 
00030 
03033 
030S3 
003SO 
00075 
0007S 
30100 
00100 
00125 
00125 
00150 
00150 
032  00 
032  30 
03250 
00253 

003  03 
OOiOO 
00403 

004  00 
00530 
00530 

ootoo 
ooeoo 

00700 

037  33 

00  a  00 
ooaoo 

00«00 
00<00 
01030 
31003 
01103 
01130 
01203 

012  30 

013  00 
01333 
31433 
01403 

05.  B3 
05.64 
05. £4 
03.35 
03.35 
02.15 
02.15 
02.00 
02.00 
02. «4 
02.44 
02. «4 

02.  «4 
03.53 
33.53 
03.91 
03. tl 
04.21 
04.21 
04.2? 
04. 2« 
04.19 
04.19 
04.07 
04.37 
03.97 
03.97 
33. B4 
03. a4 
03.76 
03.76 
03.72 
03.72 
03.62 
03.62 
03.61 
33.61 
03.57 
33.57 
03.59 
03.59 
03. SB 
03.58 

03.  SB 
03. SB 

33.671           2..55 

1472.6 

STO 

01500 

03.60 

34.92             27.79 

01.462       1493.0 

06$ 

015  30 

03.63 

34.920          27.79 

••••• 

1490.0 

INST   STO  RECOaOER 
TRRCE   OIR  D 

0UR6TI0N  00.4 

ORIS*'   RI    010 


TEN  SO  1407 
i  SOUtRE  1 
2  SOUIRE  42 
1    SSJRRE    43 


TOT   Pr.    N02        N03        SI03 
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Table  IX.    Observed  oeeanographic  data  occupied  by  USCGC  MENDOTA  (Al-10) 
10-16  August  1973.— Continued 


STITION    OATt 


COtiSEC  ajo< 
lAT  y,  5J.5N 
iOMS   J)j  it      m 


1H\    KIj 

HCNTh  Oi 

HOJX  06.6 


STO 

ots 

STO 
OiS 

STO 
0>i 

STO 

Ots 

STO 
DBS 
06  S 

STJ 
OBS 

oes 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

SIC 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OSS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 


iOJtf    00(16 
SHIP  KE 

oiTt  use  1 

AKEA     OS 


CtSThUN/TJ^   LVLTrr   CEPTn 


OJOJJ 
00000 
00010 
OOOIJ 
00020 
00020 
00030 
00030 
00050 

oooso 

0006! 
0007! 
000T5 
0009  0 
00100 
00100 
0012S 
00125 
OOISO 
00150 
00200 
00200 
00250 
00250 
00300 
00300 
003«0 
00«00 

oo«oo 

005  00 
00500 

006  90 
00600 
00700 

007  00 
OOSOO 
OOBOJ 
00860 


06 

06 

06 

05, 

05, 

01, 

01. 

01, 

00. 

00. 

00. 

00. 

00. 

01. 

01. 

02. 

02. 

03. 

03. 

0*. 

Ok. 

06. 

06. 

06. 

0<>. 

06. 

06. 

06. 

03. 

03. 

03 

03 

03. 

03 

03. 


>I«  TEMP  06. B 
MET  BULB  06.7 
BtOONETO  0«95.0 
CLOUO    T/t 


0I«    HOT    PER 

IB      6        2 
SEA 

CL/TB 


.07 
.07 
.OB 
OS 
06 
06 
23 
23 
58 
5B 
22 
60 
60 
62 

72 
72 
50 
SO 
«B 
«S 
«6 
96 
10 
10 
18 
18 
29 
26 
26 
OS 
08 
98 
98 
96 
96 
91 
91 
88 


33.68 
33.6S3 


26.53 
26.53 


00.000      1673.6 
1673.6 


■  INO-Om    li 
alND-SPO    25 
HINO-FOR 
aEATHER      >6 


SICNA-T         DTNOPTH      SNO    VEL       OArC 


INST    STO  RECOKDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION  00.2 

ORK^  Al   010 

i 

TOT   r^     N02        N03 


TEN   S;i   1607 

5  SuJtRE  1 
2  SQUARE  62 
1    SOJARE    63 


(E'lO     31      »i-,i 
CONSEC  0003 

lAT  56   66.5^ 

lONO      053   6B.rl 


TEAt 

1973 

BOTOP    003 

20 

AIR 

TEMP         05. 

.2 

DIR   HOT   PER 

UINO-OIR 

18 

INST    HANSEN    CAST 

TEN  sa    1607 

■ONIM       04 

SHIP    HE 

•  ET 

BULB         06. 

.6 

IB 

3        3 

NINO-SPO 

16 

TRACE   OIR 

5   SOJARE      1 

OAT 

OS 

DATA   USE 

1 

BAROMETR    0C96. 

.6 

SEA 

KlND-fOR 

DURATION 

2    SOUARE    62 

HOUR 

10.2 

AREA 

05 

CLOUO    T/A         X/9 

Cl^TR 

NEATHER 

«6 

ORIS'  Al   010 

1    SgjARE    63 

•  VLTTP 

OEPTN 

lENP 

SAL 

SIGMA-T 

OTNOPTH 

SNO    VEL 

0A»0 

P06 

TOT   P        N02        N03 

SI03        PH 

STO 

OOOOO 

02.60 

32.39 

25. BT 

00.000 

1656.6 

OBS 

ooooo 

02.60 

32.388 

25.87 

1656.6 

STO 

00010 

02.12 

32.63 

25.93 

00.021 

1655.6 

STO 

00020 

01.55 

32.52 

26.06 

00.061 

1653.2 

OBS 

00026 

01.26 

32.ST6 

26.11 

1652.0 

STO 

0003  0 

00.36 

32.72 

26.27 

00.060 

1668.3 

OBS 

00066 

-  1.01 

32.972 

26.53 

1662.5 

STO 

00050 

-    1.13 

33.02 

26.56 

00.092 

1662.1 

OBS 

OOOtB 

-   1.35 

33.136 

26.66 

1661.5 

STO 

00075 

-    1.33 

33.16 

26.69 

00.128 

1661.6 

OBS 

000B9 

-   I.JO 

3.3.208 

26.73 

1662.2 

STO 

00100 

-   1.28 

33.26 

26.76 

00.161 

1662.5 

STO 

00125 

-    1.25 

33.36 

26.65 

00.192 

1663.5 

OBS 

00136 

-  J. 23 

33.627 

26.91 

1663.6 

STO 

00150 

-    0.93 

33.55 

27.00 

00.220 

1665.5 

OBS 

100166 

00.01 

33.867 

27.21 

1650.6 

STO 

00200 

00.55 

36.02 

27.30 

00.266 

1653.8 

STO 

00250 

02.67 

36.66 

27.52 

00.300 

1666.0 

UlS 

r00252 

02.77 

36.502 

27.53 

1665.1 

•••••*••••••••• 
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Table  IX.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  MENDOTA   (Al-10) 
10-16  August  1973.— Continued 


S    T    t    T    1    0    N 


«EF13      3i  6i'.i 

COSSiC  00J6 

4.AT             5«  i6       N 

LONG     as«  2  2.S> 


0«Y 

HOUA 


60T0P    00205 

Snip  me 

OlTl   uSc       1 

ii>ei         05 


IIR  TEMP  oe.3 
■ET  tULi  07.0 
BADONETII  099«.« 
CLOOD    T/1        3/1 


OIK    HOT    PER 

i«       3        2 
iEt 
CL/TR 


HIIO-OIR    U 
KINO-SPO    17 
ulNO-FOR 
HEltHER      (1 


inst  hansen  cast 
trace  oir 
Duration 

ORlOt  Al    010 


TEN  SO  1«07 
i  SOUtRE  1 
2  SOJARE  t« 
1    SOUARE    t« 


CASTNJM/riNE       LvlTTP 


SIGNA-T        OrNO^TM      SNO    VEl      OArG 


»04       TOT    P 


STO 

00000 

0*.17 

32.21 

25.57 

00.000 

1463. e 

oes 

00000 

0«.17 

32.20S 

J5.57 

1463. e 

STO 

00010 

02. 7J 

32. 3< 

25. «5 

00.023 

1457.4 

STO 

00  02  J 

Ol.<i<. 

32.56 

26. OS 

00.043 

1452.7 

oes 

00029 

00.47 

32.702 

26.25 

1448.7 

STD 

00030 

00.37 

32.72 

26.27 

00.062 

1448.3 

STO 

OOOSO 

-    1.17 

33.01 

26.57 

00.094 

1441-.9 

OSS 

000>« 

-    1.35 

33.051 

26.61 

1441.2 

STO 

00075 

-    1.42 

33.19 

26.72 

00.129 

1441.4 

OBS 

oooes 

*    1.44 

33.240 

26.76 

1441.5 

STO 

001  oo 

-    I.  50 

33.32 

26. S3 

00.161 

1441.6 

oes 

ooioe 

-    1*  50 

33.354 

26. S6 

J441.6 

$10 

00125 

-    1.44 

33.42 

26.91 

00.191 

1442.5 

STD 

OO150 

-    1.21 

33.51 

26.98 

00.216 

1444.1 

OSS 

TOOISI 

53.516 

26.96 

1444.2 

• 

REFIC      31  8;..3 

CONSEC  0007 

IA7            i-  18      N 

lONi      05<  43.5a 


Y£»<    197j 

"CHTm       09 
OAr  08 

nOjR    16.0 


eOTDP     00181 
SHIP     NE 
OATA    USE       1 
AREA  05 


AIR    TEHP  09.0 

•ET  SULB  07.4 
BAROHETR  0994.6 
CLOUD    T/A  3/6 


CIR    HOT    PER 

15      3         5 
SEA 

CL/TR 


<INO-DIR    19 
HINO-SPD    14 
OINO-FOR 
.HEATHER       XI 


INST    NANSEN   CAST 
TRACE    OIR 
DURATION 
ORU      Al   010 


TEN  S9  1407 
5  SOJARE  1 
2  SOJARE  44 
1    SOJARE    44 


CASTNJH/r  I'VE       LVLTTP 


SIGNA-T  OTNDPTh      SNO    VEL       OXTG 


STO 

00000 

04 

.80 

32 

.14 

00 

.000 

1466 

.4 

OBS 

oa.>jo 

04 

.so 

3ii 

.142 

1466 

.4 

STO 

OOOIJ 

04 

.22 

32c 

.20 

00. 

,02  5 

1464 

.2 

STO 

00020 

03 

.44 

32. 

,30 

00. 

,048 

1461 

.2 

STO 

00030 

02. 

,4S 

32. 

,44 

00. 

,070 

1457 

.4 

OSS 

00032 

o: 

.27 

32. 

.470 

1456 

.5 

STO 

00053 

-    0. 

.52 

32. 

.92 

00. 

,107 

1444. 

.8 

OBS 

00059 

-   1. 

.36 

33. 

.070 

1441'. 

,3 

STO 

00073 

-    1. 

.36 

33. 

.17 

00. 

,144 

1441. 

.7 

OSS 

00091 

-    1. 

.36 

33. 

.256 

1442 

.0 

STO 

00100 

-    1, 

.41 

33. 

.30 

00, 

176 

1442. 

,0 

OSS 

ooiie 

-    1, 

.42 

53. 

.395 

26! 

1442  . 

,4 

STO 

00125 

-    I. 

,39 

33. 

43 

26. 

00. 

,206 

1442. 

.7 

OSS 

00141 

.26 

33. 

.497 

26. 

■  ••••I 

1443. 

• 

.7 

REfIC      31      H^  = 

>£•< 

1973 

SOIOP     00172 

AIR 

TEMP         07. 

,1 

OIR    MGT    PER 

UINO-DIR 

18 

INST     NANSEN    CAST 

TEN   SO    1407 

CONSEC              OOOS 

NOMlH       05 

SHIP    ME 

aET 

BULB         06, 

,0 

24 

2         2 

aIND-SPO 

11 

TRACE    OIR 

5    SOJARE       1 

LAT             5..    11       N 

DAY 

08 

OATA    USE 

1 

SAROMETR   0995. 

,1 

SEA 

alNO-fOR 

Duration 

2    SOUARE    44 

L0N3      054    58. 5a 

HOJJ 

17.5 

AREA 

05 

CLOUD    T/A          3/6 

CL/TR 

■EATHER 

«1 

ORIG'    Al   010 

1    SOJARE    44 

Casinun/TIhe 

kltyp 

OEPIn 

TEMP 

SAL 

SIGMA-T 

OYNOPIH 

SNO    VEL 

0>YG 

P04 

tot    P        N02         N03 

5103         PH 

SID 

00000 

03.82 

32.20 

25.67 

00.000 

1462.4 

17.5 

OSS 

00000 

03.82 

32.279 

25.67 

1462.4 

STO 

0001,/ 

01.66 

32.56 

26.07 

00.021 

1453.6 

STO 

00020 

00.04 

32.78 

26.34 

00.040 

1446.7 

17.5 

oes 

00029 

-     0.96 

32.941 

26.51 

1442.5 

STO 

00030 

-     0.99 

32.95 

26.51 

00.056 

1442 .3 

STD 

00050 

-    1.44 

33.12 

26.67 

00.065 

1440.8 

17.5 

OSS 

00053 

-    1.48 

33.143 

26.68 

1440.7 

SIO 

00075 

-    1.52 

33.27 

26.74 

00.116 

1441.1 

17.5 

OBS 

00082 

-    1.53 

33.305 

26.82 

1441.2 

SID 

00100 

-    1.34 

33.37 

26.67 

00.146 

1442.2 

17.5 

OBS 

00106 

-    1.35 

33.398 

26.89 

1442.5 

STD 

00125 

-    1.24 

33.48 

26.95 

00.177 

1443.5 

17.5 

OSS 

00144 

-    1.17 

33.575 

27.03 
•  •■1 

>•■ 

1444.3 

ft 
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Table  IX.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  MENDOTA   (Al-10) 
10-16  August  1973.— Continued 


S    T   «   T    I    0   N 


coiiSEC         aoos 

LtT  >«   33     H 

LO<M     059   12     < 


»£«»    H73 

tOTOP   OOlit 

4111    TEHP        07.5 

DIft    HOT    PEk 

■I10-01R    20 

il<S7    HANSEN    CAST 

TEN  sg  1*07 

HOmTh      0« 

SMIf  HE 

■ET    eulB          06.3 

*9      2         X 

■  IND-SPD   05 

TItACE    OIR 

9   SOJARE      2 

C<T           08 

0«TA   USE      1 

tADOHET*    0596.0 

SEA 

klND-FOII 

DJKATION 

2   SSUARE    ** 

hOjK    le.« 

**Et            OS 

CLOUO    T/i         6/7 

CL/T« 

KEATME*      >1 

MIC,    Al    010 

1    SQUARE   *5 

kASTlllUN/Tllc      IVI.TTP        DEPTH 


SICNA-T        OrNOPTM      SNO    VEl      On 


P}*     TOT   Pf     Na2 


STD 

00000 

05.20 

31. 9i 

25.25 

00.000 

1*67.7 

OSS 

000  OJ 

05.20 

31.430 

1*67.7 

STD 

00010 

0*.*9 

32.09 

00.026 

1*65.2 

SID 

C0020 

03. *7 

12.26 

00.091 

1*61.2 

oes 

00025 

02.  as 

32.360 

l*5B.e 

STt, 

00030 

01.71 

32.50 

00.072 

1*5*. 0 

oas 

030*9 

3^.689 

l**W7 

SIO 

0SO50 

32.90 

OO.IOB 

1**1.6 

DBS 

0007* 

33.070 

1**1.1 

STD 

00075 

33.0) 

00.1*5 

1**1.1 

3BS 

00099 

33.2*2 

1**2.0 

ST3 

00100 

33.25 

00.179 

1**2.0 

STO 

00125 

33.37 

00.210 

1**2.2 

3BS 

00133 

33.*00 

•  ••■4 

1**2.2 

• 

MflO      31      iS.i 

IIH 

1973 

aOIOP    00137 

AIR 

lEHP        09. 

,9 

OIR    MGT    PER 

HINO-OIR 

U 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1*07 

CONSEC             0010 

hOnTh     09 

SHIP    HE 

NET 

BULB         07. 

.9 

*9 

2        > 

»1N0-$PD 

02 

TRACE    OIR 

5   SguARE      2 

lAT             93    96      N 

OAr 

oa 

DATA   USE 

1 

BAROHETR    0996. 

.7 

SEA 

NlhO-FOR 

DURATION 

2   SUJARE    2* 

lOk^      095   Z3      • 

HOUR 

20.5 

AREA 

05 

ClOUO   I/A        6/7 

CL/TR 

HEATHER 

11 

OitI»     Al    010 

r 

TOT    Pf_     N02         H03 

1    SeUAPE    35 

CASTNJN/riHE 

IVlTTP 

DEPTH 

TEHP 

SAL 

SIOHA-I 

OTNDPTB 

SND    VEL 

OXTG 

PO* 

SI03       PM 

STO 

00000 

05.65 

31. a9 

00.000 

1*69.1 

7 

la.i 

Mi 

00000 

05.55 

31.886 

1*69.1 

STO 

00010 

05.0* 

32.00 

00.02  7 

1*67.3 

STO 

00020 

0*.0* 

32.19 

00.093 

1*63.6 

20.9 

ObS 

0032* 

03.53 

32.276 

1*61.5 

STO 

0033  0 

01.83 

32.52 

00.075 

1*5*. 6 

20.9 

oas 

000*8 

-    1.37 

33.0*5 

1**1.3 

STO 

00053 

-    1.38 

33.06 

00.109 

1**1.0 

23.9 

oas 

00072 

-    l.*5 

33.2** 

1**1.3 

STO 

33375 

-    l.*5 

33.26 

30.1*3 

1**1.* 

23.5 

OSS 

0009C 

-   l.*t 

33.386 

1**1.8 

STO 

00100 

-    l.*3 

33. *1 

26.90 

00.173 

1**2.1 

20.9 

OSS 

00111 

-    1.33 

ij.*92 

26.96 

1**3.0 

«•••••••••••••• 


REFIC      31      83*3 

»E«< 

157; 

BOTOP    30186 

AlK 

lEMP        09. 

.8 

OIR    HOT    PER 

MIND- 

■OIR 

15 

INST    HANSEN    CAST 

TEN   SO    1*07 

CONSEC            3311 

NOMh      09 

SHIP    HE 

■  ET 

BULB         08. 

.0 

13 

2        3 

■IND-SPD 

06 

TRACE    OIR 

9    SOJCRE      2 

lAT           93   .8     N 

OAT 

08 

DATA   USE 

1 

BAROHETR   0997. 

.2 

SEA 

■  INO- 

■FOR 

DURATION 

2    StiUARE    2* 

com:      359  *0     • 

HOUR 

22.0 

AREA 

05 

CLOUD    I/A        t/T 

Cl/TR 

MEaThER 

XI 

ORIO      Al   010 

1    S3JARE    39 

CASTKUN/TME 

KLIrP 

DEPTH 

lEHP 

SAL 

SIOHA-T 

OTNOPTH 

SNO    VEL 

OXTG 

PO* 

TCI    P'     N02        HD3 

SI03        PH 

STO 

00003 

06.62 

31.68 

00.000 

1*73.2 

22.3 

oas 

STO 
STO 

03000 
00010 
0002  0 

06.62 
03.72 
01.55 

31.678 

31.99 

32.25 

00.02  8 

00.052 

1*73.2 
1*61.8 
1*52.6 

22.3 

OBS 

STO 

3302* 

00030 

00.89 
00. *2 

32.339 

32.** 

30.072 

1*50.1 
1**6.2 

22.0 

G8S 
Slli 

303*6 
03390 

-  0.63 

-  0.6* 

3.. 662 

32. 6B 

00.110 

!***.! 
1**3.9 

22.0 

DBS 

SI3 

00073 
00079 

-  1.05 

-  1.07 

32.795 

32.80 

00.152 

1**2.6 
1**2.5 

22.0 

OBS 
STO 

STO 

00097 
33130 
00125 

-  1.27 

-  1.29 

-  l.*0 

32.85* 
32.87 

33.08 

03.192 
30.229 

1**2.0 
1**2.0 
1**2.2 

22.0 

DBS 

001*5 

-    l.*2 

33.3*7 

•  ••1 

>•• 

•••••••• 

1**2.8 

• 
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Table  X    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. 

NODC         STtT10^         OiT< 


CONSfC  3001 

LAT  «1   !•      k 


CJSTW'/t  IKE      l»LTr» 


V£AR 

1«I3 

BOTOP    06466 

•  If' 

TEHP         09.6 

OlA    ^CT    PER            KlNO-Oih    26 

INST    STO  RECOROEk 

IcN    *U    1>06 

)l3Mh      11 

SHIP   DC 

kET 

BULB          07. B 

26 

3        2             BlNC-SPO  03 

TRACE    CIR                     U 

9    6UUA6E       1 

OAT 

29 

OtTt   USE      1 

eiacKETii  1022.7 

SEA 

•IKO-fO» 

0URATtC6 

2   SuuaRE   22 

HOU« 

K.I 

tllEt             OS 

CICUO    T/» 

Cl/I« 

bEATHER       li 

ORIS     AO   06201 

1   SbJARE   1] 

.»LTr» 

OfPTH 

TE«P 

SAL 

SIOM«-T 

OTNOPTn 

SW    VEl       OXTC               P06 

TCT    »        kC2        nOl 

SIOl          tH 

STO 

00000 

le.oi 

35.93 

25.92 

00. 000 

isie.s 

ObS 

00000 

ie.31 

I5.93 

25.92 

151S.5 

STO 

00010 

le.si 

JS.93 

25.92 

00.021 

I5ia.7 

OSS 

00010 

ia.3i 

35.93 

25.92 

1518.7 

JTO 

00020 

la.oi 

•5.93 

25.92 

00.062 

Uia.a 

oas 

C0C20 

la.ji 

35.43 

25.92 

1518. e 

STO 

00030 

16.31 

35.93 

25.92 

00.063 

1519.0 

oes 

000)0 

16. >1 

35.93 

^5.9^ 

1519.0 

STO 

00050 

IS. 37 

35.96 

25.91 

00.105 

151'.. 5 

Oti 

3oat>o 

16.3) 

35.96 

25.93 

1.19.5 

oei 

1.0C70 

IB. 65 

il.OO 

2>.96 

1520.1 

SIJ 

03075 

19.J2 

16.65 

it.O^ 

00.156 

1523.2 

M> 

00O75 

It.  1-2 

J6.6  5 

26.06 

1:^23.2 

STO 

00100 

U..:5 

36.66 

26.02 

00.202 

1520. « 

ces 

CJIOO 

18. ;5 

3o.6e 

it.iZ 

1520.9 

STO 

001L5 

lT.>il 

36.  .i3 

^6.61 

00.265 

1^21.. il 

Coi 

4)01.;5 

17. «l 

Jo. 63 

:'6.6  1 

1^2. .0 

lie 

C)1»J 

17.75 

3*>.-iJ 

<.>.65 

00.217 

1519.9 

J.'i 

0.150 

17.75 

16.  ..  1 

^6.65 

IMS.S 

STC 

0:200 

17. CV 

2e.22 

26.52 

CO. 366 

i!lB.7 

OBS 

00200 

17.0« 

36.32 

26.52 

151S.7 

STO 

00250 

15.63 

35.99 

26.66 

00.666 

1516.1 

oes 

00250 

15.63 

35.99 

26.66 

1516.1 

OBS 

00273 

15.06 

35.95 

26.71 

1513.2 

STO 

00300 

15.06 

•5.99 

26.76 

00.516 

1511.7 

OBS 

00100 

15.06 

35.99 

26.76 

1513.7 

STO 

00«00 

13. U 

15.65 

26.es 

00.651 

15C6.e 

ots 

oa«ao 

13. la 

15.65 

26. as 

isos.a 

OBS 

00«1« 

12. ae 

15.61 

26.91 

150S.1 

OSS 

00«3S 

13.02 

35.73 

26.97 

15C9.0 

STO 

00500 

11. «« 

15.53 

27.02 

00.776 

1506.3 

OBS 

00500 

11. *S 

15.51 

27.02 

1506.3 

OBS 

00550 

19.72 

29.33 

27.10 

1502.6 

STO 

C0600 

0S.26 

36.91 

27.20 

ao.aa2 

1693.6 

OBS 

C0600 

OB. 26 

•6.93 

27.20 

1693.6 

OBS 

00610 

oa.is 

36.92 

27.21 

1693.6 

OBS 

00617 

oa.2t 

I6.«a 

27.26 

1696.0 

OBS 

0065e 

07.13 

16.  a9 

27.33 

1690.2 

OBS 

0067B 

07.97 

15.10 

27. 3S 

1696.1 

STO 

00700 

07. «1 

35.10 

27.39 

0C.973 

1696.2 

OBS 

00  700 

07.91 

15.10 

27.39 

1696.2 

OBS 

C0750 

07.12 

15.01 

27.63 

1691.9 

STO 

00  BOO 

05. a2 

16.92 

27.53 

oi.06e 

16E7.6 

OBS 

OOiOO 

C5.62 

36.92 

27.53 

1667.6 

OBS 

aoB07 

06.23 

35.00 

27.56 

16S9.3 

OBS 

ooeia 

05.97 

15.01 

27.59 

I6ee.5 

DBS 

00><i2 

05. e7 

36.99 

27.58 

16a8.6 

CBS 

O0B53 

06.05 

15.05 

27.61 

1689.6 

oes 

OCBTO 

05.52 

16.96 

27.60 

1667.6 

STO 

cotoo 

05.67 

15.06 

27.65 

01.110 

1668.7 

oes 

CO«Ou 

05.67 

15.06 

27.65 

1686.7 

DBS 

00150 

05.56 

35. C6 

27.66 

1669.0 

JB< 

0095  d 

05.31 

15.01 

^7.67 

16t6.i 

OBS 

0C475 

Ci.6j 

35.05 

27.66 

1688.9 

STO 

01  COO 

U5.20 

•5.02 

27.69 

CI. 165 

16E6.6 

045 

CK^O 

05.20 

J5.02 

27. i9 

1686.6 

JJS 

01071 

05.12 

15.C6 

.7.71 

16B9.3 

STO 

01130 

06.90 

35.02 

27.72 

oi.2ie 

i«ee.e 

jn 

CI  100 

06.<i0 

35.02 

t7.72 

1668. a 

its 

0120U 

06. 7j 

35.32 

2  1.76 

ci.26e 

1689.8 

'to.. 

J120C 

t6.  73 

15.02 

27.76 

1689.8 

STO 

CliOJ 

C6.60 

:'6.99 

2  7.76 

01.117 

16-.0.1 

..es 

OiiCj 

C6.60 

36.99 

27. Tt 

li90.1 

JUS 

oi:-30 

C6.66 

35.00 

27.76 

1690.8 

;*i 

;i35j 

C6.;o 

•6.97 

37.75 

1690.5 

STO 

01690 

06.32 

I6.«a 

27.76 

01.166 

1691.6 

oes 

01600 

06.32 

16. fE 

27.76 

1691.6 

STO 

01500 

06.16 

16.9a 

27.77 

01.615 

16(2.6 

oes 

01900 

06.16 

16. 9S 

27.77 

1692.6 

6 
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Table  X     Obsened  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 

NOOC    STATlOfi    0<T< 


iff  ID       }1       43  Si 

>E<R 

HT3 

BOTDP    0<>S'.6            tin 

IE«P          10.6 

OIK    HOT    FEU            •INO-UIK    1« 

COKSK            o:o2 

njMn      11 

SMIf   00 

•  ET 

BULB         08.9 

02 

1      1          mNO-sPo  10 

LIT           t,i    <,i      S 

Oil 

2« 

0011   USE 

I           BAtCKETS    1022.7 

SEA 

■IkO-FOS 

lONG      3««   2t      ■ 

HOUK 

22.9 

mtA 

05           CLCUO    T/> 

CI./TR                          aEAlHEII      Ii 

C»STlJ</Tl<ie 

LVLUP 

DEPTH 

Tt»P 

SAL 

SI&NA-T 

OIHOPTh 

SkO    VEl      OirG             PO' 

SIO 

00300 

IB. 29 

36.06 

26.03 

00.000 

1518.6 

22. « 

Oii 

00000 

18.29 

36.06 

26.03 

1518.6 

STO 

00010 

11.30 

36.05 

26.02 

00.02C 

1518.8 

DBS 

00010 

18.30 

36.05 

26.02 

1518.8 

STO 

0O020 

18.31 

36.06 

26.02 

00.010 

1519.0 

oes 

00020 

18.31 

■6.06 

26.02 

1519.0 

STO 

00030 

18.31 

36.06 

26.02 

00.060 

1519.1 

DBS 

00030 

18.31 

36.06 

26.02 

1519.1 

STO 

OOOSO 

18.32 

36.06 

26.02 

00.100 

1519.5 

oas 

oooso 

18.32 

36.06 

26.02 

1519.5 

STO 

0007S 

18.33 

36.07 

26. C3 

CO. 151 

1520.0 

DBS 

00C75 

18.33 

36.07 

26.03 

1520.0 

SIO 

00130 

18.16 

36.13 

26.01 

CO. 201 

1520.8 

CBS 

OOICO 

1B.«6 

36.13 

26.01 

1520.8 

DBS 

OOlli 

18.62 

36.15 

26.21 

1521.6 

SIO 

00125 

18.26 

36.11 

26.30 

0C.218 

1521.0 

OBS 

00125 

ie.2i 

36.11 

26.30 

1521.0 

SIO 

CC150 

17.36 

36.33 

26.16 

03.291 

1516.7 

OBS 

0C150 

17.36 

36.33 

26.16 

1516.7 

STO 

00200 

17.09 

36.39 

26.58 

00.370 

1516.6 

oes 

J0200 

17. C9 

36.29 

23. 5d 

1!16.« 

St;i 

OJ250 

ll..2t 

31.. 21 

?<..63 

30.116 

1-.  lt.9 

OoS 

0OJ5O 

16. 2 1 

36.21 

16.63 

1316. S 

SIO 

COiiJC 

15. 68 

io.lU 

26  .66 

CO. 519 

1^15.8 

JB> 

C.JOC 

15. Cd 

jl.lO 

26. 6U 

1515.0 

ST^ 

Ov<.JJ 

1j.5J 

;5.71 

<6.<.7 

CC.657 

1510.1 

T'iJi 

CJ<.co 

IJ.  5j 

35.71 

<6.b7 

l.lU.l 

J6I 

00'.32 

I... 73 

35.61 

26.91 

1507. 0 

03S 

o;-.«2 

12. gC 

35.67 

26.97 

l;0o.; 

STO 

00  500 

11.72 

35.19 

27.01 

00.780 

1505.3 

OBS 

00500 

11.72 

35.19 

27.01 

1505.3 

STO 

ootoo 

08.96 

35.03 

27.17 

0C.6e9 

1196.5 

OBS 

C0600 

C8.96 

25.03 

27.17 

1196.5 

OBS 

00624 

37.29 

31.80 

27.21 

1190.2 

OBS 

00455 

ce.20 

35.10 

27.31 

1191.6 

STO 

00  700 

07.73 

35.08 

27.10 

00.981 

1193.5 

OBS 

00700 

07.73 

35.08 

27.10 

1193.5 

CBS 

00729 

07.38 

35.07 

27.11 

1192.6 

OSS 

00  7«6 

07.11 

35.11 

27.17 

1193.1 

OBS 

00770 

06.50 

31.99 

27.50 

1189.8 

STO 

OOBOO 

06.26 

35.30 

27.51 

0i.055 

1189.3 

OBS 

OOBOO 

06.26 

35.00 

27.51 

1189.3 

OBS 

00615 

06.25 

35.01 

27.57 

1189.6 

OBS 

00B20 

06.32 

35.06 

27.58 

1190.0 

OBS 

00826 

06.16 

35.03 

27.58 

1189.1 

OBS 

00B35 

06.23 

25.07 

27.60 

1169.9 

OSS 

COBSO 

06.16 

35.06 

27.60 

1189.8 

OBS 

C0B80 

05.60 

31.99 

27.62 

liss.o 

STO 

00900 

05.66 

35.01 

27.62 

01.119 

11C8.6 

OSS 

C0900 

C5.66 

35.01 

27.62 

1188.6 

OSS 

OO903 

05.71 

35.01 

27.61 

1188.9 

OBS 

00915 

05.58 

35.32 

27.61 

lies. 5 

OBS 

00936 

05.63 

35.10 

27.67 

1190.0 

STO 

OlOOJ 

05.21 

35.03 

27.70 

01.175 

1188.1 

OSS 

ClOOO 

05.21 

35.03 

27.70 

1188.1 

OBS 

01010 

05.27 

35.35 

27.70 

1188.9 

STO 

01100 

05.02 

35.05 

27.73 

01.221 

1189.1 

OSS 

01100 

05.02 

35. C5 

27.73 

1189.1 

STC 

01200 

01.82 

35.01 

27.75 

01.271 

1190.2 

OBS 

C1200 

01.82 

35.01 

27.75 

1190.2 

STO 

31300 

01.56 

35.03 

27.77 

01.32t 

1190.8 

OBS 

01300 
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Table  X    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-l  December  1973. — Continued 
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Table  X     Observed  oceano^aphic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-l  December  1973. — Continued 
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Table  X     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 
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Table  X    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 
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COOIO 
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1475.4 
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1474.7 
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32. S3 
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1474.J 

STO 
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32.96 

25.94 

00.067 

1473.7 

oes 
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06.29 

32.96 

25.94 

1473.7 

ITO 
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34.37 

27.07 

00.096 

1475.4 
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34.37 

27.07 

1475.4 

oes 
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34.51 
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1476.6 
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34.49 

27.06 

1476.1 
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34. S3 

27.13 

1416.6 

STO 
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14.49 

27.10 
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1477.6 
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34.49 

27.10 
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000(6 

06.77 

34.61 
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1479.2 
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00100 

06.69 

34.59 

27.16 

00.147 

1476.9 
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06.69 

34.59 

27.16 

1476.9 
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06.53 

34.62 

27.20 
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1476.7 

oes 

00125 

06.53 

34.62 

27.20 

1476.7 

STO 

00150 

05.97 

34.57 

27.24 

00.192 

1416.9 

oes 
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05.97 

34.57 

27.24 

1476.9 

oes 
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05.62 

34.53 

27.25 

1415.9 

oes 
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05.97 

34.65 

27.30 

1477.5 
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05.se 

34.65 

27.31 

00.233 

1477.4 
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34.65 

27.31 

1477.4 
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34.66 

27.33 

1416.3 
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C5.64 
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27,35 

1477,2 
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34.69 

27.37 

00.272 

1477.4 
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05.67 
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27.37 
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1479.4 
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34.94 
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05.12 

34.90 

27.60 
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05.23 

34.97 
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1416.9 
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1479.2 

oes 

00570 

04.70 
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00703 

04.57 
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27.74 

00.510 

14E0.e 

oes 
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34.99 

27,77 

00.643 

1464.4 

oes 

01000 

04.25 

34.99 

27.77 

1464.4 

sto 

01100 

04.09 

34.97 

27.77 

00,667 

1465,4 

OBS 

01100 

04.09 

34.97 

27.77 

1465,4 

STO 

01200 

04.03 

34.97 

27.76 

00.731 

14E6.6 

OBS 

01200 

04.03 

34.97 

27.76 

1466.6 

STO 

01300 

03.96 

34.97 

27.79 

00.776 

1466.2 

DBS 

01300 

03.96 

34.97 

27.79 

1466.2 

STO 

01400 

03.69 

34.97 

27.60 

00.620 

1469.6 

oes 

01400 

03.09 

34.97 

27,60 

1469.6 

STO 

CISCO 

03.  ei 

34.96 

27.60 

00.665 

1490.9 

OBS 

01530 

03. Bl 

34.96 

27.60 

1450.5 

• 

INST   STO  HECOROER 

TRACE    CIR  L 

OURikTUA 

CRIC     A3  06206 


UN  ib  1306 
5  SuUARE  2 
2  iOUARE  *« 
1    SeuARE    47 


r04       TOT    P 


kC3        SI03 


415 


Table  X     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-l  December  1973. — Continued 
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34.36 
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05.32 

34.36 
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1473.1 

STO 
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04.41 

34.37 

27.21 

00.172 
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05.26 

34.65 

27.34 

1475.2 
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27.46 
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1*76.0 

STO 
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27.52 
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34.76 
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0C.62C 

1413.7 
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STO 
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27.76 
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STO 
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34.97 
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Table  X     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
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Table  X    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 
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26.85 
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1474.5 
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34.46 

27.17 
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STO 
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34.5  3 

2  7.20 

00.146 

1476.3 
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COIOO 

06.04 

34.53 

27.20 

1476.3 

STO 

00123 

05.44 

34.45 

27.21 

00.168 

1474.1 

3SS 

00125 

05.44 

34.45 

27.21 

1474.1 

Q>S 

00134 

05.61 

34.52 

27.24 

1475.1 

DBS 

a013B 

05.47 

34.49 

27.24 

1474.5 

STO 

00150 

05.51 

34.56 

27.29 

0C.1B9 

1475.0 

DBS 

00150 

05.51 

34.56 

27.29 

1475.0 

OBS 

00173 

05.25 

34.55 

27.31 

1474.3 
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05.69 

34,68 

27.36 
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00200 

05.53 

34.66 
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00.228 
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00.263 
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00.352 
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STO 
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00.402 
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34.93 
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1477.4 
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04.46 
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27.72 

1478.1 
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34.94 

27.72 

00.448 
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04.37 

14.94 

27.72 

1478.2 

OBS 
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04.44 

34.96 

27.73 

1479.5 

STO 
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04.01 

34.91 

27.74 

00.493 

1476.3 
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34.91 

27.74 
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03.93 

34.91 

27.74 

1479.0 
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34.44 
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34.93 

27.75 
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34.90 

27.76 

148J.5 

STO 

01000 

02.71 
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00.801 

14E8.4 

OBS 

01400 

03.62 
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t 
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Table  X    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-l  December  1973. — Continued 
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06.51 

32.11 

25.71 
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<7.23 
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STO 
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27.52 
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1474.7 
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34,77 

27,52 

1474.7 

ots 
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05.43 
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27,57 

1477.1 

STO 

03300 
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34.93 

27.57 

00.279 

1476.3 

ots 

C0300 

CS.94 

34.S3 

27.57 

1471.3 

ots 
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04.10 

34.13 

27.59 

1475.5 

3tS 

033«S 

05.04 

34.92 

27.63 

1476.6 

STO 

00400 

04. 3« 

34.15 

27.65 

00.332 

1474.9 

Ots 

00«03 

04. 3« 

!4.95 

27.65 

1474.9 

ots 

00t«l 

04.44 

34.19 

27,67 

1475.1 

OIS 

00«66 

04.27 

34.16 

27, 6S 

1475.5 

ots 

ootts 

04.61 

34.96 

27.71 

1477.3 

ots 

004«0 

04.36 

34.93 

27.71 

1476.4 

STO 

oosoo 

04.63 

34.97 

27.72 

GO. 379 

1477.6 

ots 

cosoo 

04.60 

34.97 

27.72 

1477.6 

ots 

03S21 

04. «6 

35.02 

27.72 

1479.5 

OIS 

00S39 

04.30 

34.(2 

27,71 

1476,9 

ots 

00S75 

04.11 

35.01 

27.72 

1460.0 

STt 

00600 

04.12 

!5.02 

27.73 

00.423 

1460.2 

ots 

00600 

04.12 

35.02 

27.73 

1460.2 

ots 

006<.0 

04.21 

34.95 

27.74 

1476.5 

STO 

00700 

04.32 

34.96 

27.74 

00.467 

1479.7 

Ots 

00700 

04.12 

34.96 

27.74 

1479.7 

STO 
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04.16 

34.95 

27.75 

00.511 
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Ots 
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27.75 
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STO 
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27.76 

1461.7 
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34.44 
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27.77 
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14t6.4 
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27.77 
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C1333 
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Ots 
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3j.»7 

:"<.4S 
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STO 
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Wj 
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•  • 
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Table  X    Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  DALLAS  (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 
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STO 
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05.3a 
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1470.4 
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33.26 
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STO 
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STO 
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00136 
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27. SS 
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OBS 
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34.75 
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OBS 
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04.37 

34.73 

27.55 

1470.5 

oes 
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34.77 
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34.74 
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C4.56 
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27. 5« 
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SIO 
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1473.3 
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34. a7 
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27.62 
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27.74 
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04.61 
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27.73 

00.332 

1477.6 
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04.61 
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27.73 

1477.6 
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00574 

04.49 
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27.74 
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00.375 

1479.3 
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1479.3 
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10«      0*i  ,,      .           „0U.  03.2  ..t.  05           CLCUO    T/»  Ct/TI.  .ufntR      .2           SI"   1^5   0*212                    f  til!;"'   tj 

C.STW./I1-C       l.LT.P  DEPTH  TE.P  •»,  »16IU-t         OlfKDPTh      SND    VEl       Uti              Pu,      lOI    f         M^         N03         il03         PH 

SIJ  011303  o;.76  i5.23  .:6.52  OC.OUC      14!«.i 

03.2        OBi  OUOOO  02.70  32.23  :t.i.2  14,'i.Z 

STC  SOCIO  C2.72  !>.23  :6. 52  CO.  £15      UJ9.2 

005  00010  02. T2  33.23  26.52  l«5«.2 

$T0  C0020  C2.71  33.23  26.52  00.030      1459.3 

0«S  00020  02.71  33.23  26.52  14!9.3 

STD  C0030  02.73  33.26  2*.5t  00.046      1459.t 

06S  0003U  02.73  32.26  26.54  1459.6 

JTO  00050  02. «e  J3.36  26.61  00.075      1460.7 

OBi  00050  02. S(  33.36  26.61  1460.7 

SIO  OO075  02.51  33.45  26.71  00.110      1459.6 

00$  00075  02.51  33.45  26.71  145S.6 

STD  00100  02.14  23.68  26.93  00.141      145«.7 

0»S  00100  02.14  13.68  26.93  1458.7 

DOS  00120  01.37  33.70  27.00  1455.7 

ilQ  00125  01.51  33.81  27.08  00.168      1456.5 

0»S  00125  01.51  33.81  27.08  1456.5 

OBS  00129  01.80  24.03  J7.23  1458.2 

08$  C0140  01. 3«  33.96  27.22  1456.3 

$T0  00150  01.58  34.18  27.37  00. 

08$  00150  01.58  34.18  27.37 

OeS  00165  02.33  34.38  27.47 

08S  00175  02.28  24.37  27.47 

$70  00200  03.25  34.65  27.60  00... „      .,,,■..= 

OBS  00200  C3.25  34.65  27.60  1466.5 


1457.8 
1457.8 
1461.6 
1461.S 
1466.5 

510  00250  03:57  34177  27l67  00.244      1468.8 

0«S  "250  03.57  34.77  27.67  1468.8 

$T0  00300  03.85  34.87  27.72  00.266      1471.0 

0B5  00300  03.85  34.87  27.72  1471.0 

$T0  00400  03.88  34.89  27.73  00.307      1472.8 

08$  00400  03.86  34.89  27.73  1472.8 

$T0  00500  03.67  34.88  27.73  00.349      1474.4 

1474.4 
1476.0 


OBS  0J500  03.87  24.88  27.73 

^?L  5?'?°  "•"  '"••"  "-'^  1476. C 

1477.0 
1477. J 
1476 


$70  0073J  03.70  34.88  27.74 

OdS  C0700  03.70  34. 8d  27.74 

$TC  COeOO  02.61  i4.8«  ^l.)5  i„.,,,       .,,0.3 

^\  "!'??  ?'•'»  '*•"  2'-"  14-f6.3 

14)9.9 
147S.9 
1461.3 
14(1.3 
14E3.0 
1483.0 
14(4.6 
14(4.6 
14(6.2 
14(6.2 
1487.9 
1487.9 
14(9.6 
14(9.6 


$ii)  C09J0  CJ.to  34.ee  -t.?! 

OiS  U393J  03.1,0  34. dU  .7.75 

:ro  0100c  03.54  i,.<,7  2f.->> 

OBS  01000  03.54  34.87  27.75 

SIO  01100  03.54  24.87  27.75 

0B$  OUOO  03.54  34.87  27.75 

$rO  01200  03.54  34.87  27.75 

08$  01200  03.54  34.87  27.75 

$T0  01300  03.51  34.(7  27.75 

OBS  01300  03.51  24.87  27.75 

$T0  01400  03.52  34.87  27.75 

OBS  01400  03.52  34.87  27.75 

STO  01500  03.52  34.87  27.75 

OBS  01500  C3.52  34.87  27.75 
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Table  X     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  DALLAS   (A3-62) 
29  November-1  December  1973. — Continued 

kOOC       ST«T1C»       c«r 


«EFIO      31      Hii. 

TEt« 

l«J3 

eoTOP  ooisr 

AIS 

TEMP        03.6 

OK    l-CT    fER 

mNc-om 

27 

CONJtC             SOU 

HW.Th      I J 

SI-IP   DC 

XET 

Bum        01.7 

26 

3        2 

klNl/-SPi 

12 

IIT           «4   }S     M 

01 T 

01 

OATt   USE 

1 

tAICHET*   1015.2 

SEA 

»lNO-fO« 

lOHC      0««   OS      • 

(OUK 

JS.O 

AREA 

05 

CLCkO    T/A 

CL/T« 

kEATnER 

12 

CASTmu^/TIhE 

IVLTTf 

CtMM 

TEHP 

SAL 

SIGNA-T 

OfhOPTn 

SNO    VCL 

OITG 

PJ 

STO 

ooooc 

02.06 

33.0? 

26.66 

00.000 

1635. i 

os.o 

DBS 

00000 

02.06 

33. 0» 

26.66 

1655. ( 

STO 

00010 

01. «t 

33.25 

26.63 

00.015 

1653.7 

oes 

00010 

01. «e 

33.25 

26.63 

1653.7 

STO 

00020 

-   0.26 

33. »« 

26. <2 

00.02« 

1646.3 

ots 

0C020 

-   0.26 

S3.4< 

26. t2 

1666  .J 

STO 

OOCIO 

-  a.<>6 

33.5! 

26.  «8 

00.03( 

1645.7 

das 

c:o30 

-     0.«6 

33.55 

26. «8 

1445.7 

5TJ 

CCOiO 

-   0.52 

33.56 

26. «« 

00.061 

1445.7 

OBS 

OOJ^J 

-  0.52 

;3.5t 

it. Si 

1445.7 

SI3 

OJOTS 

-    0.57 

3j.5e 

27.01 

00.067 

1445.6 

OSS 

0007S 

-   0.5? 

33. >e 

<7.01 

i44>.S 

Sli 

COICJ 

-    0.51 

33.5tl 

^7.;; 

00.116 

144^.^ 

3cis 

OdlOO 

-    C.5J 

33. 5( 

27.01 

1446.3 

Jos 

01113 

-    0.56 

;!.5T 

27. CO 

1^4b.t 

• 

INST  STC  RECOACER 
TRACE  CIR        t 
CURAT  ION 
DAU   A3  06213 


TOT  f  \.  AC2 


TEh  >U  1306 
5  SwJARE  2 
2  SUUAkb  6a 
1  kUUARE  4« 


REPIU       31       i^52 

TEAR 

1*73 

BQ70P    ^'.U68 

JIR 

TEHt-        03. 

3 

OIR    »CT    P[R 

■INU-DIA 

27 

16ST    STO   RECOkCER 

TEN   6U    1306 

CONSIC             0314 

MohT 

^      12 

SBlP   DC 

kET 

BLL8          01 

7 

28 

3         3 

klNC-SPC 

12 

TRACE    CIR                     D 

5    SkUARt       2 

UT           66   63      li 

OAT 

01 

OATA  USE 

1 

BARCXETR    1015 

2 

SEA 

•  INO-FaR 

bURAllCA 

2    SUUAxE    66 

LONO      J6«   20      ■ 

HjUk 

06.5 

AREA 

05 

CLCUO    T/A 

CL/TR 

■  EATntR 

>2 

CRU       A3    06216 

i 

1    SkUARE    65 

castnuvtixe 

l»LT»P 

OEPIn 

TEHP 

SAL 

SIliHA-T 

OYNOPTC 

SSO     KCL 

OATC 

PU4 

ICT    P    \.  RC2         NC3 

HOi         PH 

STO 

00003 

01.55 

33.14 

00.000 

1453.7 

06.5 

0>S 

00000 

01.55 

33.14 

1453.7 

STO 

00010 

01.50 

33.15 

00.01! 

1653.7 

OBS 

eooio 

01.50 

33.15 

1453.7 

STC 

00020 

01.41 

!3.14 

CO. 030 

1453. 6 

OBS 

00020 

01.61 

33.14 

1453.6 

STO 

00030 

CI. 35 

33.15 

00.045 

1653.5 

OBS 

00030 

01.39 

33.15 

16;3.5 

STO 

00050 

C0.6« 

33.24 

00.076 

1650.8 

OBS 

00050 

00. 6« 

•3.24 

1450.8 

OBS 

0005« 

00. 6« 

33.24 

66«< 

•  • 

1651.0 

• 
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Table  XI.     Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. 


NODC    STtTION   0<Tt 


kin:    31  aiij 

CONSE:  0091 

LtT            «3  0«      N 

LONi       050  10      • 


KOXIn     11 
0»  30 

HOJ«    11.2 


iOTOP    OJObJ 

Ship  mt 

OiTA    USc       1 
tDEA  Oi 


AIK    TEKP  08.7 

■ET  BULB  Oa.7 
BAROnEIk  1013. B 
CLOUD    I/t 


DID    Hit    PER  KINO-OIR    IB  INST    STO  tECOROEP  TEN   SO    1307 

IB      «        t  HINO-SPD   26  TRACE    OIR  D  i   SOJARE      1 

SEA  UIND-FOR  DURATION  2    SOUARE    20 

CL/TR  HEATHER      >t  ORIG      *<•    02%  1    SSJARE    30 


CASTNJX/tINc      LVLTTP         OEPTn 


STO 
3BS 

STO 
DBS 

STO 
OBS 

SIC 
OSS 

STO 
OBS 
OBS 


OOOOJ 
00000 
00010 
00010 
00020 
00020 
00030 
00030 
00050 
00050 
00065 


TEMP 

0<i.72 
0«.72 
03.53 
03.33 
03.16 
03.16 
02.71 
02.71 
01.66 
01.66 
01.51 


SAL 

32. «0 
32.40 
32. 6E 
32.  6B 
32.  7« 
32.  7« 
32.77 
32.77 
33.01 
33.01 
33.06 


SIOHA-T         OTNOPTH      SNO    VEl       OATO 


PI*     TOT   P, 


25.67 
25.67 
26.01 
26.01 
26.09 
26.09 
26.15 
26.15 
26.43 
26.43 
26. 4B 


1466.4 
1466.4 
1461.9 
1461.9 
1460.6 
1460.6 
145B.B 
1458. B 
14  54.9 
1454.9 
1454.5 


REflO      31       B.>50 
CONSEC  0002 

LAT  -i    00      N 

LONG      050   2  0      a 


»EH  1973 
"OSI«  11 
OAI  30 

MGUm      13.6 


BOTOP    00. OB 

Ship  hi 
DATA   USE      1 
AREA  C5 


AIR    IEkP         10.0 
■EI    BULB  OB. 5 

BAROHETR    1012.0 
CLOUO    T/A 


DJR    hGT    per 


SEA 

CL/TR 


amo-DlR  IB 

>1N0-SP0  25 
■IND-FOR 

aEATHER  >4 


INST    STO  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIG      A4    029 


TEN  SO  1307 
5  SOJARE  1 
2  SOJARE  20 
1    SGUaRE    30 


CASINJN/llNE       IVLTTP 


SIGMA-T         OTNOPTH       SNO    VEL       OXYG 


P04       lOI    P 


REfl;       31  6i50 

COSSEC  0003 

LAT           4:  50      N 

LONG      050  20      I) 


STO 

OOOOJ 

03.77 

32.62 

00.000 

1462.7 

OBS 

00000 

03.77 

1462.7 

STO 

00010 

03.23 

00.020 

1460.7 

OBS 

00010 

03.23 

1460.7 

$10 

0002  0 

09.10 

00.039 

1460.3 

OBS 

00020 

03.10 

1460.3 

STO 

00030 

02. B7 

00.056 

1459.6 

OBS 

00030 

02. B7 

145«.6 

STO 

00050 

02.51 

00.092 

1456.8 

OBS 

00050 

02.51 

1458.6 

STO 

00075 

01.46 

00.130 

1454.6 

OBS 

00075 

01. 4B 

1454.8 

OBS 

00090 

00.41 

1450.6 

TEA! 

1973 

60TDP    00765           AIR 

TENP         10.5 

OIR    MOT    PER 

•  nO-DIR    13 

INST    STD  RECORDER 

1:1    SO    1307 

NOMh      11 

SHIP     HT 

aET 

BULB         09.5 

16 

7         7 

HIND-SPO   45 

TRACE    OIR                     0 

5    SOJARE       1 

DAT 

30 

DATA   USE 

1             BAROHETR    1009.0 

SEA 

alNO-fOR 

DURATION 

2    SOuARE    20 

HOUR 

15.3 

AREA 

05           CLOUO    T/A 

CL/TR 

HEATHER      X4 

ORIG      A4    029 

1    SOJARE    20 

LVLTtP 

OEPIH 

TENP 

SAL 

$ICI<A-T 

CTNDPTh 

iND    VEL 

OAYC              r04 

TOT    P        N02        N03 

$103       Pn 

STO 

00000 

04.04 

33.00 

26.22 

00.000 

1464.3 

OBS 

00000 

04.04 

33.00 

26.22 

1464.3 

STO 

00010 

02.71 

33.10 

26.42 

00.017 

1458.9 

OBS 

OOOIO 

02.71 

33.10 

<6.42 

1456.9 

$10 

00020 

02.04 

33.21 

26.56 

00.033 

1456.3 

OSS 

00020 

02.04 

53.21 

26.56 

1456.3 

SID 

00030 

01.52 

33.30 

26.67 

00.04  7 

1454.3 

OBS 

0003  0 

01.52 

33.30 

26.67 

1454.3 

SID 

00050 

00.37 

33.35 

26.76 

00.074 

1449.5 

OBS 

00050 

00.37 

33.35 

26.76 

1449.5 

$10 

00075 

-    0.30 

33.42 

26.87 

00.104 

1447.0 

OSS 

00075 

-    0.30 

•3.42 

26.87 

1447.0 

$10 

001  00 

-    0.4B 

33.52 

26.96 

00.133 

1446.7 

OBS 

00100 

-    0.48 

33.62 

26.96 

1446.7 

OBS 

00115 

-    0.66 

33.60 

27.03 

1446.2 

STO 

00125 

-    0.61 

33.63 

27.05 

00.160 

1446.6 

OBS 

00125 

-    0.61 

33.63 

27.05 

1446.6 

SID 

00150 

-    0.52 

33.74 

27.13 

00.164 

1447.6 

OBS 

00150 

-    0.52 

33.74 

.7.13 

1447.6 

$Tw 

00^00 

00.52 

33.92 

27.23 

00.22  9 

1453.5 

OBS 

002  00 

00.52 

33.92 

27.23 

1453.5 

$10 

00250 

03.48 

34.33 

27.33 

00.269 

1467.9 

OBS 

00250 

03.48 

34.33 

27.33 

1467.9 

OBS 

00261 

03.82 

34.39 

27.34 

1469.6 

$10 

00300 

02.23 

34.29 

<>.41 

00.306 

1463.2 

OBS 

003  00 

02.23 

34.29 

27.41 

1463.2 

OBS 

00323 

02.13 

34.2  6 

27.41 

1463.2 

OBS 

00369 

02.97 

34.57 

27.57 

1468.0 

STO 

00400 

03.03 

34.60 

27.59 

00.366 

1466.8 

OBS 

00400 

03.03 

34.60 

27.59 

1466.6 

OBS 

00426 

03.09 

34.63 

27.60 

1469.5 

STO 

00500 

03.73 

34.76 

27.64 

00.420 

1473.6 

OBS 

00500 

03.73 

34.76 

27.64 

1473.6 

OBS 

00573 

03.74 

34.77 

27.65 

1474.9 

SID 

006  00 

03.86 

34.79 

27.66 

00.470 

X475.» 

0B$ 

00600 

03.66 

34.79 

27.66 

1475.9 

0B$ 

00610 

03.76 

34.77 

27.65 

1475.6 

OSS 

00647 

03.95 

34.62 

27.67 

1477.1 

$10 

00700 

03.  B6 

34.62 

27.68 

00.52  0 

1477.6 

OsS 

00  7  00 

03.86 

34.62 

27.66 

1477.6 

OBS 

00731 

03.66 

34.61 

27.67 

1476.1 

OBS 

00742 

03.76 

34.61 

27.66 

1477.6 

06$ 

00765 

03.76 

34.81 

27.66 

1476.6 

• 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


irtTION       0«T< 


KEFID      il      <35J 
CONStC  OOOi 

LIT  o!    »J      N 

lONC       JSO    14      • 


rei) 

1573 

SOTCf    013 

53           tlO 

lENP         06.9 

DI«    MOT    PEA 

■INO-OIA    18 

INST    STO  AECOftOEA 

TEN   SO    1307 

nsiTH     11 

SMlP     MT 

KET 

BULB         06.3 

23 

6        5 

UlND-SPO    30 

TAACE    OIK                       0 

9   SUUAAE       1 

Oir 

30 

OATl   USE 

1            SAROMETR    1007.6 

SEA 

Kltli-FOA 

DUAATION 

2    SSLIARE    20 

H0J< 

J7.6 

AKc* 

05           CLOUO    T/A 

CL/TA 

MEATHEA       X4 

ORIC~   A4    02  9 
I 

1   SOJARE    20 

lvlT»p 

OEPTm 

lEXP 

SAL 

SISHA-T 

D«NOPTm 

ShO    VEL 

OATG              P04 

TOT    r[,     N02        N03 

SI03        PN 

STO 

OOJOO 

03.53 

33.06 

26.31 

00.000 

14C2.3 

OBS 

00000 

03.53 

33.06 

26.31 

1462.3 

STO 

OSOIO 

02.51 

33.15 

26.47 

00.016 

1456.1 

OBS 

00010 

02.51 

33.15 

26.47 

1456.1 

STO 

00020 

01.62 

33.25 

26.62 

00.031 

1454.5 

oes 

00020 

01.62 

33.25 

26.62 

1454.5 

STO 

00030 

01.37 

33.26 

26.66 

00.045 

145^.6 

DBS 

O0030 

01.37 

33.26 

26.66 

1453.6 

STO 

oooso 

00.<i« 

33. 3t 

26.78 

00.072 

1450.1 

OBS 

00050 

00. 49 

33.36 

26.76 

1450.1 

STO 

00075 

-    0.66 

33.57 

27.00 

00.101 

1445.5 

OBS 

00075 

-    0.66 

33.57 

27.00 

1445.5 

STu 

OJIOO 

-    0.7<, 

33.60 

27.03 

00.128 

1445.6 

OBS 

00100 

-    0.74 

33.60 

27.03 

1445.6 

STO 

0012  5 

-    0.67 

33.64 

2  7.06 

00.153 

1446.4 

OBS 

00125 

-    0.67 

33. 6<. 

27.06 

1446.4 

STO 

00150 

-    0.5» 

33.67 

27.08 

00.178 

1447.2 

DBS 

00150 

-    0.59 

33.67 

27.06 

1447.2 

OBS 

001  B7 

00.76 

33.93 

27.22 

1454.4 

STO 

00200 

01.27 

33.97 

27.22 

00.224 

1456.9 

OBS 

00200 

01.27 

33.97 

27.22 

1456. 9 

OBS 

0021% 

00.26 

33.93 

27.25 

1452.7 

STO 

002  50 

00.61 

34.06 

27.34 

00.264 

1454.9 

OBS 

002  50 

00. ci 

34.06 

27.34 

1454.9 

OSS 

002  66 

01.67 

34.33 

27.47 

1461.5 

STO 

00300 

01.97 

34.38 

27.50 

00.298 

1462.2 

OBS 

00300 

01.9  7 

34.38 

27.50 

1462.2 

OBS 

00jo7 

02.90 

34.59 

27.59 

1467.7 

STO 

OOtiOO 

03.21 

34.65 

27.61 

00.355 

1469.6 

OBS 

00<tOO 

03.21 

34.65 

27.61 

1469.6 

OBS 

00«70 

03.97 

34.80 

27.65 

1474.2 

OSS 

004B3 

03. B7 

34.77 

27.64 

1474.0 

STO 

00503 

03.85 

34.79 

27.66 

00.405 

14  74 . 2 

OSS 

00500 

03.85 

34.79 

27.66 

1474.2 

OSS 

005  77 

03.99 

34.64 

27.68 

1476.1 

STO 

006  00 

03.95 

34.83 

27.66 

00.454 

14  76.3 

OBS 

00600 

03.95 

34.63 

27.68 

1476.3 

OBS 

006  5« 

03.63 

34.83 

27.69 

1476.7 

STO 

00700 

03.63 

34.63 

27.69 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
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Table  XI.    Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 
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Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
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00.51 

33.65 

26.85 

1650.5 

STO 

00075 

00.26 

33. Ta 

27.13 

00.121 

1650.0 

OBS 

00075 

00.26 

33.78 

27.13 

1650.0 

510 

00100 

01.26 

36.02 

27.26 

00.166 

1655.3 

OBS 

00100 

01.26 

36.02 

27.26 

1655.3 

ST3 

00125 

02.12 

36.26 

27.39 

00.163 

1659.8 

DBS 

0012  5 

02.12 

36.26 

27.39 

1659. B 

SIS 

00150 

02.91 

36.6a 

27.50 

00.179 

1666.0 

on 

00150 

02.91 

36. 6B 

27.50 

1666.0 

OBS 

OOIBO 

05.63 

36.93 

27.57 

1676.5 

STO 

OO2O0 

03.76 

36.73 

27.62 

00.206 

1666.7 

OBS 

002  00 

03.76 

36.73 

27.62 

1666.7 

OBS 

00208 

03.65 

36.76 

27.65 

1668.5 

STO 

00250 

06.26 

36. a6 

27.65 

00.231 

1671.9 

OBS 

00250 

06.  2  B 

36. B6 

27.65 

1671.9 

STO 

00300 

03.73 

36.82 

27.69 

00.256 

1670.6 

OBS 

00300 

03.73 

36.82 

27.69 

1670.6 

OBS 

00351 

03.  B3 

36.86 

27.71 

1671.7 

STO 

00600 

03.92 

36.89 

27.73 

00.296 

1673.0 

OBS 

30600 

03.92 

36.89 

27.73 

1673.0 

OBS 

00625 

03.96 

36. S9 

27.73 

1673.5 

DBS 

00651 

06.36 

36.97 

27.75 

1675.8 

OBS 

00690 

03. SI 

96.89 

27.76 

1676.0 

SID 

005  00 

03.99 

36.92 

27.75 

00.338 

1676.9 

OBS 

30530 

03.99 

36.92 

27.75 

1676.9 

OBS 

00532 

06.01 

36.96 

27.76 

lt7S.6 

OBS 

00562 

06.15 

36.96 

27.76 

1676.6 

OBS 

00531 

06.66 

35.02 

27.77 

1677.9 

STO 

00600 

03.71 

36.90 

27.76 

00.378 

1675.6 

OBS 

00600 

03.71 

36.90 

27.76 

1675.6 

OBS 

00650 

03.73 

36.91 

27.76 

1676.3 

STO 

007C0 

03.69 

36.91 

27.77 

03.618 

1677.0 

OBS 

00700 

03.69 

36.91 

27.77 

1677.0 

OBS 

00750 

03.76 

36.92 

27.77 

>»»666666l 

1678.0 
• 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 

NOOC         STtTIOM        OtTl 


CCN<£C  00J9 

ItT  «J   SO      N 

LON.^       Oil    10       a 


DAY  01 

hojh  12.1 


eOTOP    0»155 
SHIP    MI 
0<T«   USE      1 
AKEt  OS 


AIR    TEMP  15.6 

MET    euiB  13.3 

BAROHETK    1016.3 
CLOJO    T/A 


DIR    NOT  PER           alNO-DIR  !>•  INST    STD   RECORDER  TcM   iid    1307 

23      3  3              xnO-SPO  20  TRACE    OIR                     0  i    SuUARE       1 

SEA  aINO-FOR  DURATION  2    SOJARE    00 

CL/TR  HEATHER  >1  ORIG      A«    02«  1    SOJARE    00 


CASTKUK/IINE       l.»LTIP  DEPTH 


SIOU-T         DTNOPTH      SND    VEL       OXTC 


STO 

00000 

19.45 

36.07 

25.74 

00 

.000 

1521.9 

aes 

00000 

19.45 

36.07 

25.74 

1521.9 

STO 

00010 

19.30 

36.00 

25.73 

00 

.023 

1521.5 

OSS 

00010 

19.30 

36.00 

25.73 

1521.5 

SID 

00020 

18.94 

35.89 

25.73 

00 

.045 

1520.6 

DBS 

00020 

18.94 

35.89 

25.73 

1520.6 

STO 

00030 

18.73 

35.86 

25.76 

00. 

.06  6 

1520.. 

OBS 

00030 

18.73 

35.86 

25.76 

1520.1 

STD 

00050 

18.75 

35.90 

25.79 

00 

.113 

1520.5 

oas 

00050 

18.75 

35.90 

25.79 

1520.5 

STO 

00075 

18.77 

35.91 

25.79 

00, 

.169 

1521.0 

OBS 

00075 

18.77 

35.91 

25.79 

1521.0 

STO 

00100 

18.61 

3S.  64 

25.78 

00. 

.225 

1520.9 

OBS 

00100 

18.61 

35.64 

25.76 

1520.9 

OoS 

00113 

18.47 

35.64 

25.82 

1520.7 

STD 

00125 

18.85 

36.14 

25.95 

00, 

,260 

1522.3 

OBS 

00125 

16.85 

36.14 

25.95 

1522.3 

STC 

00150 

16.63 

36.39 

26.20 

00, 

.330 

1522.4 

OBS 

00150 

18.63 

36.39 

26.20 

1522.4 

STD 

00200 

16.16 

35.97 

26.47 

00, 

.418 

1515.5 

OBS 

00200 

16.16 

35.97 

26.47 

1515.6 

OBS 

0021« 

14.33 

36.12 

26.55 

1516.5 

STO 

00250 

16.01 

36.09 

26.60 

00. 

.496 

1516.0 

DBS 

00250 

16.01 

36.09 

26.60 

1516.0 

STD 

003  00 

14.69 

35.66 

»6.72 

00. 

.570 

1512.4 

OBS 

003  00 

14.65 

35. et 

26.72 

1512.4 

DBS 

003«5 

14.21 

35.62 

26.79 

1511.5 

OBS 

003e« 

13.85 

35.72 

26.79 

1510.5 

SID 

00400 

12.95 

35.64 

26.92 

00. 

.704 

1506.1 

OBS 

00«0D 

12.95 

35.64 

26.92 

1506.1 

OBS 

00437 

11.37 

35.36 

27.01 

1502.9 

STO 

00500 

10.36 

35.27 

27.12 

00. 

.82  0 

1500.2 

OBS 

00500 

10.36 

35.27 

27.12 

1500.2 

OBS 

00522 

09.75 

35.19 

27.16 

1496.3 

STD 

0J600 

08.27 

35.07 

27.31 

00. 

.916 

1493.9 

DBS 

006  00 

06.27 

35.07 

27.31 

1493.9 

OBS 

0064e 

07.12 

34.92 

27.36 

1490.1 

OBS 

006  67 

06.76 

34.97 

27.45 

1469.5 

STD 

00  700 

06.30 

34.92 

27.47 

00. 

,998 

1467.7 

OBS 

00700 

06.30 

34.92 

27.47 

1487.7 

OBS 

00717 

06.66 

35.12 

27.55 

1490.5 

JBS 

00746 

06.56 

35.09 

27.57 

1469.7 

DBS 

00  762 

06.61 

35.12 

27.59 

1490.2 

STD 

ooaoo 

06.50 

35.11 

27.59 

01. 

066 

1490.4 

QBS 

00800 

06.50 

35.11 

27.59 

1490.4 

OBS 

00830 

06.22 

35.11 

27.63 

1489.8 

OBS 

00849 

05.77 

35.03 

27.63 

1488.2 

STD 

00(00 

05.52 

35.04 

27.67 

01. 

125 

1466.0 

OBS 

00(00 

05.52 

35.04 

27.67 

1488.0 

STD 

01000 

05.12 

35.03 

27.71 

01. 

176 

1466.1 

CBS 

01000 

05.12 

35.03 

27.71 

1486.1 

STD 

01100 

04.62 

35.01 

27.73 

01. 

230 

1488.5 

OBS 

01 100 

04.62 

35.01 

27.73 

1488.5 

SID 

012  00 

04.64 

35.01 

27.75 

01. 

280 

1489.4 

oas 

012  00 

04.64 

35.01 

27.75 

1489.4 

STD 

01300 

04.53 

35.01 

27.76 

01. 

32  9 

1490.6 

OBS 

01300 

04.53 

35.01 

27.76 

1490.6 

SID 

01400 

04.40 

35.00 

27.76 

01. 

378 

1491.8 

oas 

01400 

04.40 

35.00 

27.76 

1491.8 

OBS 

01471 

04.34 

35.00 

27.77 

1492.7 

OSS 

01482 

04.24 

34.98 

27»77 

1492.4 

STO 

01500 

04.23 

34.96 

27.77 

01. 

42  6 

1492.7 

OSS 

01500 

04.23 

34.98 

27.77 

1492.7 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


STATION       OtTA 


REFij    :-i     eiso 

V£4< 

l«7i 

60T0P    OiO 

23           Aid 

TEMP         17.7 

OIR    MiJ    PER           alllO-OlR    17 

C3SSEC              OJIO 

llOVI 

n      iZ 

SHIP    HT 

kET 

BULe         15.5 

17 

2        2              "IHO-SPO   25 

lAT            ■.i    i>      N 

OAT 

01 

OATA   USE 

1            BAROHETR    1015.6 

SEA 

»IND-fOR 

lOxi      050   2  0      ■■ 

«0J« 

15.4 

AREA 

05            CLOJO    T/A 

CL/TR                          »E»TnER      »1 

C4SINUH/II i: 

LVtTlP 

OtPTn 

TEKP 

SAL 

SISIU-T 

OtNDPTH 

siio  vtL    OAio         ro' 

STC 

00000 

20.70 

36.33 

25.61 

00.000 

1525.6 

IS.f 

oes 

OOOOJ 

20.70 

36.33 

25.61 

1525.6 

STO 

00010 

20.70 

36.33 

25.61 

00.02* 

1525.7 

oes 

00010 

20.70 

36.33 

25.61 

1525.7 

STO 

000.^0 

20.70 

36.33 

25.61 

00.0*6 

1525.9 

oes 

00020 

20.70 

36.33 

25.61 

1525.9 

STO 

00030 

20.70 

36.33 

25.61 

00.072 

152b.l 

oes 

O0030 

20.70 

36.33 

25.61 

1526.1 

SID 

00050 

20.70 

36.32 

25.60 

00.12  0 

1526.* 

oes 

00050 

20.70 

36.32 

25.60 

1526.* 

STO 

00075 

20.70 

36.32 

25.60 

00.161 

1526.6 

DCS 

00075 

20.70 

36.32 

25.60 

1526.8 

STD 

00100 

20.  71 

36.32 

25.60 

00.2*1 

1527.2 

on 

00100 

20.71 

36.32 

25.60 

1527.2 

oes 

00122 

20.72 

36.32 

25.59 

1527.6 

STO 

00125 

20.6* 

36.36 

25.66 

00.302 

1527.5 

oes 

00125 

20.6* 

36.36 

25.66 

1527.5 

STO 

00150 

19.92 

36.51 

25.95 

00.356 

1526.1 

oes 

00150 

14.92 

36.51 

25.95 

1526.1 

oes 

00177 

19.23 

36.*  6 

26.09 

152*. 6 

STO 

00200 

U.e2 

36.  *6 

26.20 

00.456 

1523.9 

oes 

002  00 

le.62 

36. *6 

26.20 

1523.9 

oes 

00236 

16.20 

36.** 

26.3* 

1522.7 

STi 

00250 

ie.05 

36. *3 

26.37 

00.550 

1522.5 

oes 

00250 

18.05 

36.  *3 

26.37 

1522.5 

STO 

00300 

17.7* 

36. *2 

26.6* 

00.636 

1522.* 

OBS 

003  00 

17.7* 

36. *2 

26.** 

1522.* 

STO 

00400 

16.97 

36.33 

26.56 

00.602 

1521.6 

oes 

OOlOO 

16.97 

36.33 

26.56 

1521.6 

oes 

00*59 

16.02 

36.12 

26.62 

1519.5 

oes 

ootei 

15. *3 

56.0* 

26.69 

1517.9 

STO 

00500 

l*.e4 

35.42 

26.72 

00.957 

1516.* 

oes 

005  00 

I*. 69 

35.92 

26.72 

1516.* 

oes 

00527 

1*.19 

35.61 

26.79 

151*.* 

oes 

005*0 

13.65 

35.77 

26.63 

1513.5 

STO 

00600 

12.76 

35.61 

26.93 

01.096 

1510.7 

oes 

00600 

12.76 

35.61 

26.93 

1510.7 

STO 

00700 

10.06 

25.28 

27.16 

01.213 

1502.5 

oes 

007  00 

10.06 

35.28 

27.16 

1 502 . 5 

STO 

ooeoo 

07.62 

35.05 

27.36 

01.304 

1*95.5 

oes 

ooeoo 

07.62 

35.05 

27.36 

1*95.5 

STO 

00?  00 

06. *9 

3*. 9* 

27. *6 

01.391 

1*91.6 

QBS 

00400 

06. *9 

3*.  9* 

27.66 

1*91.6 

OSS 

00426 

06.11 

3*. 95 

27.52 

1*90.7 

oes 

0043  9 

05.9* 

3*. 91 

27.51 

1*90.2 

STO 

01000 

05.31 

3*. 45 

27.62 

01.*54 

1*66.7 

oes 

01000 

05.31 

3*. 95 

27.62 

1*66.7 

oes 

01073 

a*.59 

2*. 91 

27.67 

1*66.9 

STO 

01100 

0*.67 

3*. 9* 

27.65 

01.516 

1*67.6 

oes 

01100 

0*.67 

3*.  9* 

27.69 

1*67.6 

oes 

01157 

0*.  5  7 

3*. 95 

27.71 

1*86.3 

STO 

012  00 

o*.*o 

3*. 93 

27.71 

01.569 

1*66.3 

oes 

01200 

0*.*0 

3*. 93 

27.71 

1*68.3 

oes 

01256 

0*.29 

3*. 92 

27.71 

1*66.6 

oes 

01270 

0*.*7 

3*. 97 

27.73 

1*84.6 

STO 

01300 

0*.36 

3*.  9* 

27.72 

0^.621 

1*84.6 

oes 

013  00 

0*.36 

3*. 9* 

27,72 

1*69.6 

oes 

01330 

0*.  66 

3*. 99 

27.75 

1*91.6 

STO 

01*00 

0*.*9 

3*. 98 

27.7* 

01.673 

1*92.1 

DBS 

01*00 

0*.*9 

3*. 96 

27.7* 

1*92.1 

STO 

01500 

0<.*2 

3*.  94 

27.75 

01.72* 

1*93.5 

OBS 

01500 

0*.*2 

3*. 94 

27.75 

1495.5 

INST    STO   RECORDER 
TRACE    OIR  D 

OURATION 
ORIC      A*   029 


TEN  SO  1507 
5  SWUARE  1 
2  SajARE  00 
1   teuiRE   00 
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Table  XI.     Observed  oceano^aphic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


s   T   <    T   I   0   N 


MHO    ii    tiio 
CONSEC         aju 

Lkl  39   9 «     N 

IONS      OSJ  iO     ■ 


»e«< 

H73 

eOTGP    0522*           ItK 

TEHP         18.3 

OIR    HOT    PER           .INO-OIR   21 

INST    STO  RECOROER 

TEN   SO    1207 

tlONTH      12 

SHir  HT 

BET 

euie        13.9 

18 

2        3              KINO-SPO   23 

TRACE    OIR                     0 

5    S0J6RE      3 

0»» 

01 

OtT«  USE 

1           eAROHETe    0997.6 

SE6 

«INO-fOR 

OURtTION 

2    SOUtRE    80 

HOUIt 

20.2 

<»E« 

05           CLOUO   T/« 

CL/TR                          IIE6TMER      «1 

ORU_  A*    029 

1    SajlRE    90 

t»LT»P 

DEMh 

TEHP 

Stl 

ilint-l 

OrNOPTM 

SNO   V£L      OX»G             «* 

TOT   P        MD2        N03 

SI03        PH 

STO 

000  JJ 

20.13 

36.23 

25.66 

OO.OOO 

1523.9 

a>$ 

00000 

20.13 

36.23 

25.66 

1523.9 

STO 

00910 

20.1* 

36.23 

25.66 

00.02  3 

152*.! 

ots 

00010 

20.1* 

36.23 

25.66 

152*. 1 

STO 

00020 

20.1* 

36.23 

25.66 

00.0*6 

152*. 3 

oes 

00020 

20.1* 

36.23 

25.66 

152*. 3 

STO 

00030 

20.1* 

36.23 

25.66 

00.070 

152*.* 

ots 

00030 

20.1* 

36.23 

25.66 

152*.* 

JIC 

oooso 

20.15 

36.23 

25.66 

00.116 

152*. 6 

ots 

oooso 

20.15 

36.23 

25.66 

152*. 6 

STO 

00J7S 

20.15 

36.22 

25.67 

00.175 

1525.2 

ots 

00075 

20.15 

36.22 

25.67 

1525.2 

5TD 

00100 

20.13 

36.22 

25.68 

00.23* 

1525.6 

Ots 

OJIOO 

20.13 

36.22 

25.66 

15.;5.6 

$TD 

0012! 

20.11 

36.2* 

25.70 

00.293 

1525.9 

Ots 

001..5 

20.11 

36.2* 

25.70 

1525.9 

STO 

00130 

19.1* 

36.36 

26.06 

00.3*8 

1523.6 

Ots 

OOISO 

19.1* 

36.36 

26.06 

1523.6 

STO 

00200 

le.27 

36.37 

26.27 

00.*** 

15.^2.2 

Ots 

002  00 

ie.<7 

36.37 

26.27 

1522.2 

STO 

00290 

17.66 

36.20 

26.29 

00.535 

1521.0 

Ots 

00230 

17.66 

36.20 

26.29 

1521.0 

STO 

00300 

17.23 

36.25 

26.** 

00.623 

1520.7 

Ots 

00300 

17.23 

36.25 

26.** 

1520.7 

STC 

00*00 

15.50 

36.0* 

26.66 

00.763 

1516.1 

Ots 

00«00 

15.50 

36.0* 

26.66 

1516.6 

STO 

00500 

13.5* 

35.66 

26.61 

00.92  6 

1511.7 

Ots 

00500 

13.5* 

35.66 

26.61 

1511.7 

STO 

00600 

11.52 

3S.*0 

27.01 

01.05  7 

1506.2 

Ots 

006  00 

11.52 

35. *0 

27.01 

1506.2 

»T0 

00700 

09.30 

35.11 

27.17 

01.170 

1*99.5 

Ots 

00700 

09.30 

35.11 

27.17 

1499.5 

ITO 

ooeoo 

07.55 

35.01 

27.37 

01.265 

1*9*. 4 

Ots 

00600 

07.55 

35.01 

27.37 

1*9*.* 

ots 

00685 

0*.e9 

3*. 59 

27je 

1*64.6 

STO 

ootoo 

05.21 

3*.  62 

27. S3 

01.3*1 

1466.5 

oes 

ao«oo 

05.21 

3*. 62 

27.53 

1466.5 

ots 

00«M 

05.60 

3*. 93 

27.57 

1468.9 

STa 

01000 

05.  oa 

3*. 92 

27.62 

01.405 

1*87.6 

oes 

01000 

OS.Od 

3*. 92 

27.62 

1*67.6 

ots 

010«0 

o*.e5 

3*. 92 

27.65 

1*67.5 

STO 

01100 

05.36 

35.05 

27.69 

01.*62 

1*90.7 

ots 

01100 

05.36 

35.05 

27.69 

1*90.7 

STO 

01200 

05.03 

35.0* 

27.72 

01.515 

1*91.0 

31 S 

01200 

05.03 

35.0* 

27.72 

1*91.0 

STO 

01300 

0*.77 

35.02 

27.7* 

01.567 

1*91.6 

Ots 

01300 

4*. 77 

35.02 

27.7* 

1*91.6 

STO 

Oi«00 

0*.57 

35.00 

27.75 

01.618 

1*92.5 

Ots 

01*00 

0*.57 

35.00 

27.75 

1*92.5 

STO 

01500 

0*.35 

3*. 96 

27.75 

01.669 

1*93.2 

Ots 

01500 

0*.35 

3*.V6 

27.75 

1*93.2 

STO 

01750 

0*.15 

3*. 99 

27.76 

01.79* 

1*96.6 

Ots 

01750 

0*.15 

3*. 99 

27.76 

1*96.6 

STO 

02000 

03.92 

3*. 97 

27.79 

01.919 

1*99.6 

CbS 

02000 

03.92 

3*. 97 

27.79 

l*9v.6 

$10 

02500 

03.52 

3*. 97 

27.83 

02.16* 

1506.7 

oes 

02500 

03.52 

3*. 97 

27.63 

1506.7 

STO 

03000 

03.17 

3*.96 

27.66 

02.*01 

1513.8 

oes 

03000 

03.17 

3*. 96 

27.66 

1513.6 
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Table  XI.     Observed  oceano&raphic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A'1-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


STATION 


cossec        jJi: 

LAT  J(  i)     H 

LOtii      i>3  ia     M 


CASTNjn/r  IKE      lvlT>i> 


Itti 

H75 

BOIOC    0'i962 

AIK 

lExF        17.2 

DIR    KOI    PER 

kItO-OIR   20 

INST    STO   RECORDER 

TEN   SD    1207 

NOMTn      \l 

Ship  mt 

MET 

6ULB          14.4 

18 

2        3 

UIHO-SPO  22 

TRACE    OIR                     D 

i   SdOARE      3 

DAT 

02 

OAIA    USE       1 

BAXOHEIR    1012.5 

SEA 

•IHO-FOR 

DURATION 

2    SOUARE    60 

MM 

Oi.7 

AREA             05 

CLOUD    T/A 

CL/TR 

KEATHER      <1 

DRIC      A4    02  9 

1    SOJARE    90 

.vlT«P 

OEPIrt 

IE  HP 

SAL 

SiOMA-T 

OTNOPIH 

SND    VEL 

OXTG               P04 

TOT    P         N02         N03 

SI03        PH 

STD 

COO  JO 

IB. 26 

35.65 

25.72 

00.000 

1518.1 

OSS 

000  00 

16.26 

35.65 

25.72 

151B.1 

SIO 

00010 

16.36 

25.64 

25.69    • 

00.02  3 

1518.5 

3«S 

00010 

16.36 

35.64 

25.69 

1518.5 

STO 

00020 

18.29 

35.66 

25.74 

00.046 

1518.5 

DBS 

00020 

16.29 

35.66 

25.74 

15U.5 

STC 

00030 

lS.3<i 

35.67 

25.72 

00.069 

1518.6 

oes 

00030 

16.34 

35.67 

25.72 

1516.8 

STO 

OOOSO 

16.47 

2.5.72 

25.72 

00.115 

1519.5 

oes 

00050 

16. -7 

35.72 

^5.72 

1519.5 

STO 

00075 

16.69 

35.78 

25.71 

00.172 

1520.6 

OiS 

00075 

16.i>9 

35.76 

25.71 

1520.6 

SID 

00100 

16.77 

35.81 

25.72 

00.230 

1521.3 

ObS 

00100 

16.77 

35.81 

25.72 

1521.3 

STD 

00125 

17.0c 

35.69 

26.20 

00.263 

1516.6 

OiS 

00123 

17.06 

35.69 

26.20 

1516.8 

STD 

00150 

15.92 

35.85 

26.44 

00.327 

1513.8 

36  S 

00150 

15.92 

35.85 

26.44 

1513.8 

OdS 

00177 

14.20 

35.58 

26.61 

1508.4 

STD 

00^00 

14.44 

35.78 

26.71 

00.403 

1509.6 

OdS 

00  2  DO 

14.44 

35.78 

26.71 

1509.8 

OBS 

0020B 

14.62 

35.92 

26.74 

1511. 3 

STD 

00250 

13.67 

35.66 

26.76 

00.472 

1508.7 

DBS 

002  50 

13.87 

35.68 

26.76 

1508.7 

STO 

00  3  00 

13.22 

35.63 

26.65 

00.536 

1507.3 

CBS 

00300 

13.22 

35.63 

26.65 

1507.3 

SIO 

OOtOO 

10.91 

35.33 

27.07 

00.656 

1500.6 

OBS 

00«00 

10.91 

35.33 

27.07 

1500.6 

STO 

005  00 

09.30 

35.17 

27.22 

00.761 

1496.2 

OBS 

00500 

09.30 

35.17 

27^2 

1496.2 

SIO 

OOeOO 

01.52 

35.05 

27.40 

00.646 

1491.0 

OBS 

006  00 

07.52 

3  5.05 

27.40 

1491.0 

STO 

00700 

06.39 

35.05 

27.56 

00.919 

1468.2 

OBS 

007  00 

06.39 

35.05 

27.56 

1486.2 

OBS 

007*1 

06.06 

35.04 

27.60 

1467.6 

OBS 

00753 

05.93 

35.03 

27.61 

1487.2 

SIO 

00600 

05. C7 

35.05 

27.65 

00.979 

1467.0 

JBS 

00600 

05.67 

35.05 

27.65 

1467.0 

OBS 

00626 

05.66 

35.06 

27.66 

1487.5 

OBS 

00667 

05.36 

35.03 

27,66 

1487.2 

STD 

OD900 

05.41 

35.06 

27.69 

01.03.' 

1467.6 

OBS 

009  00 

05.41 

35.06 

27.69 

1467.6 

DBS 

00S51 

05.13 

35.03 

27.70 

1467.3 

STD 

01000 

05.00 

35.03 

27.72 

01.064 

1467.6 

OBS 

01000 

05.00 

35.03 

27.72 

1487.6 

OBS 

01035 

04.96 

35.04 

27.73 

1488.0 

OBS 

01050 

04.94 

35.04 

27.74 

1468.2 

STD 

oi:oo 

04.74 

35.01 

27.73 

01.134 

1468.2 

OBS 

01100 

04.74 

35.01 

27.73 

1486.2 

STD 

01200 

04.55 

35.01 

27.76 

01.183 

1489.0 

OBS 

012  00 

04.55 

35.01 

27.76 

1489.0 

SIO 

01300 

04.30 

34.98 

27.76 

01.231 

1489.6 

OBS 

01300 

04.30 

34.98 

27.76 

1469.6 

.   *'0 

01«00 

04.24 

34. C6 

27.77 

01.279 

1491.1 

OBS 

oi«oa 

04.24 

34.96 

27.77 

1491.1 

SID 

OiSOD 

04.17 

34.97 

27.77 

02.328 

1492.4 

DBS 

01500 

04.17 

34.97 

27.77 

1*92.4 

• 
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Table  XI.     Observed  oceanographic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


Ni^oc   sriTiON   o>r« 


nine    31    mi        rin 

1«73 

BOTDP    0521a          <I« 

Ii"P         15. 

.5           Old    1 

HOT    PE«            UlNO-OH    21 

COIiSEC            JOlj          kOKTh      12 

SHIP    HT 

MET 

BULB         13. 

.3            18 

3       4            HINO-SPO  22 

L*T            it    iJ      N            0(1 

32 

D4T<   USt 

i           StItJHETI)    1009. 

.0          SEt 

Ml  NO-POD 

(.ONu    osa  2  0    •        HOuii 

Jc.6 

mi* 

05           ClOUO   T/i 

CL/TK                            HEATHER       XI 

C«StliJH/Illi      l.»i.T»P 

OtPTH 

TEHP 

SAL 

SUNi-T 

OTNDPTH 

SND    VEL      OITG             PO' 

SIO 

OOOOO 

17.72 

35.56 

25.79 

00.000 

1511,. 3 

0*.»        Mi 

DOJOD 

17.72 

35.56 

25.79 

1516.3 

STO 

00010 

17.73 

35.56 

25.79 

03.022 

1516.5 

OIS 

OODIO 

17.73 

35.56 

25.7* 

1516.5 

STD 

0002J 

17.73 

35.56 

25.79 

00.044 

1S16.7 

oes 

0D020 

17. Ti 

35.56 

25.79 

1516.7 

STO 

00030 

17.7* 

35.56 

25. 7B 

00.067 

1516..9 

DBS 

OOiiO 

J7.7* 

35.56 

25.78 

1516.9 

STO 

oooso 

17.72 

35.55 

25.78 

00.112 

1517.2 

OsS 

00050 

17.72 

35.55 

25.78 

1517.2 

STO 

00373 

17.00 

35.3* 

25.79 

00.168 

1515.2 

oas 

0007J 

17.00 

35.3* 

25.79 

1515.2 

STD 

00103 

16.97 

35.56 

25.97 

00.221 

1515.8 

3H 

00103 

16.97 

35.56 

25.97 

1515.8 

STO 

00125 

15.85 

35.87 

26. *7 

00.268 

1513.2 

Oii 

00125 

15. B5 

35.87 

26. *7 

1513.2 

DBS 

OOlii 

15.69 

35.9* 

26.56 

i512.9 

STO 

00153 

15.1* 

35.81 

26.58 

00.307 

1511.3 

DBS 

00150 

15.1* 

35.81 

26.58 

1511.3 

OBS 

03179 

l*.6i 

35.82 

26.71 

1510.1 

STO 

03203 

1*.0* 

35.70 

26.74 

00.379 

1508.4 

DBS 

002  03 

1*.0* 

35.70 

26.74 

1508.4 

STO 

03250 

13.37 

35.62 

26.82 

00.446 

1507.0 

3BS 

00250 

13.37 

35.62 

26.82 

1507. C 

STD 

03333 

12.50 

35.52 

26.91 

03.539 

1504.7 

OBS 

00300 

12.50 

35.52 

26.91 

1504.7 

OBS 

00374 

10.9* 

35.37 

27.09 

1530.4 

STD 

00*03 

13.55 

35.31 

27.12 

00.623 

1*99.3 

OBS 

00*03 

10.55 

35.31 

27.12 

1*99.3 

STO 

005  00 

OB. 62 

35.12 

27.29 

03.720 

1493.6 

OBS 

00500 

08.62 

35.12 

27.29 

1493.6 

STO 

00600 

07.26 

35.06 

27. *5 

00.802 

1490.3 

OBS 

00603 

07.26 

35.06 

i7.45 

1493.0 

STD 

00730 

06.15 

35.0* 

27.59 

00.869 

1487.3 

OBS 

03733 

06.15 

35.0* 

27.59 

1*87.3 

OBS 

00732 

05.92 

35.03 

27.61 

1486.9 

STD 

00B03 

05.55 

35.03 

27.65 

00.92  7 

1486.5 

OBS 

00930 

05.55 

35.03 

27.65 

1481.. 5 

$10 

ootoo 

05.19 

35.02 

27.69 

00.981 

1486.7 

OBS 

009  33 

05.19 

35.32 

27.69 

1486.7 

STO 

OlOOJ 

0*.S* 

35.01 

27.72 

01.032 

1486.9 

OBS 

01000 

0*.B* 

35.31 

27.72 

14B6.9 

STO 

01130 

04.75 

35.33 

27.75 

01. OBI 

1488.2 

OBS 

OilOO 

0«.75 

35.03 

27.75 

1488.2 

STO 

01203 

0*.52 

35.31 

27.76 

01.129 

1488.9 

OBS 

012  03 

0*.52 

35.01 

27.76 

1488.9 

JTO 

01303 

0*.36 

35.00 

27.77 

01.177 

1489.9 

OBS 

01330 

0*.3o 

35.00 

27.77 

1489.9 

STD 

01*03 

o*.;7 

3*.  99 

27.77 

01.224 

1491.2 

OBS 

01*33 

3*. 27 

36.99 

27.77 

1491,2 

STO 

01533 

0*.13 

3*. 98 

27.78 

01.272 

1492.3 

OBS 

01500 

0*.13 

3*. 98 

27.78 

1492.3 

INST    STO  (ECOkOEk  TEN   SO   1207 

TklCE    Oik                   0  J   SSUtkE      3 

OUkiTION  2    SgjtkE    to 

(MU_  64   029  1    SOJkkE   to 
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Table  XI.     Observed  oceanographie  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 

NODC         STiTION        DtTt 


XEFIO      31      a3SJ 
COKScC  001« 

lAT  3a    i)      N 

lONi      JS3   2  0     ■ 


reti  1(73 

MONTn     li 
DAV  02 

hOJK  10. e 


eOTOP    0<ill9 
SHIP    Hi 
DATA    USE       1 
AKEA  OS 


AIR  TEHP  17.2 
MET  euLB  lb. 7 
tAtOHETR  1010.5 
ClOUO    T/A 


DIR    HGT    Ptk 

2«      «        5 
SEA 
Cl/T« 


•IND-018    2t 
HINO-SPD  2S 
HINO-FOR 
HEATHER      >t 


INST    STD  RECORDER 
TRACE    OIR  0 

DURATION 
ORIC      A«   02« 


TEk  S3  1237 
5  SOUARE  i 
2  SQJARE  (0 
1    SOJARE    to 


CASTNJ't/IME      LVlTTP        DEPTH 


STO 
u>S 

STO 

oes 

STO 

oes 

STD 
OtS 

STO 
06S 

STD 
DBS 
DBS 

STD 
3SS 

oes 

OBS 
STO 

oes 

STO 

oes 

oes 

STO 

oes 
oes 

STD 

oes 

oes 

OBS 

STD 
OBS 

oes 

OBS 

oes 

OBS 

STO 

oes 
oes 

OBS 

STO 

oes 

SID 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 
OBS 

STO 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 
OBS 

STD 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OBS 

STO 
OtS 


00:3J 
00003 
OOOIJ 
00310 
0032  3 
00323 
00  03  J 
03033 
OOOSO 
033S3 
0007» 
00075 
00090 
00103 
00100 
00112 
00120 
00125 
00125 
00153 
00150 
00171 
002  33 
00200 
0022  7 
03250 

002  50 
0326<> 
002eO 

003  00 
00300 
00330 
00351 
00360 
00363 

ao«oo 

00«00 
00425 
00460 
00500 
00503 
006  00 
00603 
006  31 
00703 
00703 
00  742 
03771 
OOBOO 

00  too 

aOB35 

ootoo 

00«03 
00«43 
01000 
01303 
01100 
01130 
01200 
01200 
01300 
01300 


TEHP 

20.76 
20.711 
20,7a 
20. 7e 

io.ie 

20. 7B 
20.77 
20.77 
20.44 
20.44 
20.29 
20.29 
1«.92 
19.92 
19.92 
19.99 
19.92 
20.01 
20.01 
19.64 
19.64 
19.02 
IB. 29 
IS. 29 
17.94 
16.79 
16.79 
16.30 
16.53 
16.23 
16.23 
15.22 
IS. 36 
15.02 
15.14 
14. la 
I4.ia 

13.93 

13.23 
12.50 
12.50 
10.54 
10.54 
09.77 
OB.  SB 
0B.5B 
07.73 
07.11 
06.66 
06.66 
06.09 
05.93 
05.93 
05.57 
05.31 
05.31 
04.  Be 

04. aa 

04.70 
04.70 
04.52 
04.52 


SAl 

36.29 
36. <9 
36.29 

36.29 
36.29 

36.29 
36.29 
36.27 
36.27 
36.30 
36.30 
36.17 
3c. IB 

36. 1  a 

36.19 
36.25 

36.36 
36.3  6 
36.51 
36.51 
36.37 
36.37 
36.37 
36.41 
36.15 
36.15 
36.07 
36.16 
JA.12 
36.12 
35.92 
36.00 
35.93 
36.00 
35.72 
35.72 
35.74 
35.62 
35.5a 
35.5a 
35. 2B 
35.26 
35.16 
35.13 
35.13 
35.05 
35.00 
35.01 
35.01 
34.97 
35.05 
35.35 
35.01 
35.33 
35.03 
35.01 
35.31 
35.00 
35.00 
35.30 
35.00 


SIOHA-T         OrNDPTH      SND    VEI.       OATG 


25.55 
25.55 
25.55 

25.55 
25.55 

25.55 
25.56 
25.56 
25.63 
25.63 
25.69 
25.69 
25.69 
25.70 
25.70 
25.69 
25.75 
25.61 
25.61 
26.03 
26.03 
26.  oa 
26.27 
26.27 
26.36 
26.46 
26.46 
26.50 
26.55 
<6.57 
26.57 
26.65 
26.66 
26.70 
26.72 
26.72 
26.72 
26.79 
26.64 
26.96 
26.96 
2  7.09 
27.09 
27.14 
27.31 
27.31 
27.37 
27.42 
27.49 
27.49 
27.54 
27.62 
27.62 
27.64 
27.66 
27.66 
27.72 
27.72 
27.73 
27.73 
27.75 
27.75 


1525.7 

1525.7 

1525.9 

1525.9 

1526.1 

1526.1 

1526.2 

1526.2 

1525.6 

1525.6 

1525.7 

1525.7 

1524.6 

1524.9 

1524.9 

1525.3 

1525.3 

1525. a 

1525.6 

1525.4 

1525.4 

1523. e 

1522.2 

1522.2 

1521.7 

1S1B.4 

1516.4 

1517.2 

1516.2 

1517.5 

1517.5 

1514.6 

1515.5 

1514.5 

1515.1 

1512.2 

1512.2 

1511.6 

1510.0 

1 5  06  . 1 

1536.1 

1502.5 

1502.5 

1500.1 

1496. d 

1496.6 

1494.2 

1492.2 

1490.9 

14VJ.9 

1469.2 

1469.7 

1469.7 

1466.9 

146 

146 

1466.7 

1466.7 

1469.6 

1469.6 

1490.6 

1490.6 


6.6 
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Table  XI.    Observed  oceanograpliic  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON  (A4-29) 
30  November-2  December  1973. — Continued 


JTITION    OlTA 


•EFIO      31      <iSJ 

coNsic         am 

KT  37  »0     N 

lONG      999  2  9     II 


im 

i«7i 

•OrOP    952«4           <IK 

TEllP        21.1 

DIB    MCI    P£« 

miO-OlR    39 

INST    STO  KECOROER 

TEN   Si;   1207 

IIOVT 

n     li 

Ship  ht 

MET 

BULB          17. B 

25 

3        6 

WIND-SPO   10 

TRICE    OIR                     0 

9   SOUtRE      3 

0*Y 

02 

OlTl    USE 

1            BADOMETII    1011.2 

SEA 

HI  NO- FOR 

DUR6T10N 

2    Seu6RE    60 

HOUH 

i».2 

ItEl 

05           CLOUD    T/» 

CL/TB 

HEtTHER      11 

CMIO_  66    02  9 

1    SbJlRE    70 

IVLtYf 

OIPTH 

TENP 

S6L 

Sl&M-T 

0YH0P7M 

SND   VEL 

OAlrG              P06 

TOT  f        ND2        Na3 

$103        PH 

iTO 

00900 

29.  7t 

36.37 

25.61 

09.000 

1526. B 

Oii 

00990 

20.7a 

36.37 

25.61 

1529. B 

$T0 

09010 

29.79 

36.37 

25.61 

99.926 

1526.9 

ots 

00010 

29.79 

16.37 

25.61 

1526.0 

$TD 

09929 

29.71 

36.57 

25.61 

00.066 

1526.2 

oas 

99929 

29.  7t 

36.37 

25.61 

1526.2 

SID 

00039 

29.79 

36.37 

25.61 

00.072 

192fr.6 

ots 

09039 

29.79 

36.37 

25.61 

1526.6 

STO 

90059 

20.71 

36.3t 

25.62 

90.120 

1526.7 

DBS 

00090 

20.71 

36. 3t 

25.62 

1926.7 

Sli) 

00975 

29.7a 

36.36 

25.62 

09.169 

16<^7.1 

Ots 

00075 

29.  7t 

36.  3B 

25.62 

1527.1 

$10 

99109 

20. *i 

36.37 

25.65 

09.239 

19i7.2 

OBS 

09199 

29.66 

36.37 

25.65 

1927.2 

STD 

09125 

29.61 

36.69 

25.75 

00.296 

1927.6 

Ots 

99125 

29.61 

26.69 

25.75 

1927.6 

STO 

00159 

19.11 

36.69 

25.95 

00.353 

1526.0 

Ots 

99199 

19. Bt 

36.69 

25.95 

1526.9 

STD 

09299 

11. 9B 

36/66 

26.16 

00.695 

1524.3 

Ots 

002  09 

11. 9B 

36.66 

26.16 

1526.3 

STO 

09259 

It.  29 

36.66 

26.32 

00.566 

1523.2 

Ots 

002  50 

lB.i9 

36.66 

26.32 

1523.2 

STO 

00309 

17. 9B 

36.63 

26.39 

00.637 

1923.1 

Ots 

00399 

17.91 

36.63 

26.39 

1523.1 

Ots 

093«9 

17.66 

36.62 

26.66 

1523.1 

STO 

00«99 

17. ♦? 

36.39 

26.68 

09.699 

1523.2 

Ots 

OOliOO 

17.67 

36.39 

26.61 

1923.2 

STO 

00509 

16.77 

36.2B 

26.57 

00.976 

1922.6 

Ots 

00509 

16.77 

36. 2B 

26.97 

1522.6 

STO 

00690 

15.01 

35.96 

26.73 

01.133 

1516.5 

Ots 

oa«99 

15.01 

35.96 

26.73 

1516.9 

STO 

00709 

13.23 

35.67 

26. BB 

01.277 

1916.9 

Ots 

00799 

13.23 

35.67 

26. BB 

1516.0 

STD 

09109 

11.23 

35.39 

27.06 

01.696 

1596.6 

Ots 

00190 

11.23 

35.39 

27.06 

19 98 .6 

STO 

00999 

ot.5a 

35.11 

27.29 

01.516 

1909.1 

Ots 

00«99 

01.  5t 

35.11 

27.29 

1990.1 

SID 

01999 

07.10 

35.96 

27.66 

01.692 

1696.9 

Ots 

91009 

07.10 

35.06 

27.66 

1696.0 

STO 

01109 

05.  t3 

35.02 

27.61 

91.676 

1692.6 

OBS 

01199 

05.13 

35.92 

27.61 

1692.6 

STO 

01209 

05.17 

35.01 

27.66 

91.73  6 

1691.6 

Ots 

012  99 

05.17 

35.01 

27.66 

1691.6 

STD 

913  99 

96.90 

35.00 

27.71 

01.7ei 

1692.1 

Ots 

01309 

06.99 

35.90 

27.71 

1692.1 

STO 

01^99 

06.71 

36.99 

27.72 

01.666 

1693.9 

Ots 

oi«ao 

06.71 

36.99 

27.72 

1693.0 

STD 

01509 

06.69 

36.99 

27.75 

91.696 

1693.6 

Ots 

91509 

06.69 

36.99 

;7.79 

1693.6 
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Table  XI. 


Observed  oceanographlc  data  occupied  by  USCGC  HAMILTON   (A4-29) 
30  November-2  December  1973.— Continued 


S7«tlON        o*r« 


•erio    31     tjii        ttx 

1*73 

bOIDC    05251            «1R 

TEMP        20. 

■  t>           OIR 

HOT    PER            tflNO-OlR    27 

COXSIC           OJle         nONT 

H        li 

Ship  ht 

•  ET 

8UI.B         16, 

.7             24 

3        2              MINO-SPO   10 

KT            37    IS       N            OIT 

o; 

0«71   USE 

1           SAROMEIP    1010. 

5           $E» 

HINO-FOR 

LONG      OSJ   07      H           »«u;i 

ii.« 

lIlEt 

05           CLOUD    T/> 

CL/TP                         HEATHER      «1 

CASTNUH/7INE       LVLTYP 

OEPTM 

TEMP 

SIL 

SIHNl-T 

OYNDPTH 

SNO    VEL       0«rO              PO' 

S7C 

00000 

20.  <•■■ 

36.32 

25.67 

00.000 

1524.9 

ia.«      OSS 

0^000 

20.4* 

36.32 

25.67 

1524.9 

S7D 

00010 

20. -x. 

36.32 

25.67 

00.023 

1525.0 

oes 

00010 

20. «4 

36.32 

25.67 

1525.0 

sto 

OOOii 

20.*<. 

36.32 

25.67 

00.047 

1525.2 

08  S 

0002  0 

20.<.'. 

36.32 

25.67 

1525.2 

S70 

00030 

20. »3 

36.32 

25.67 

00.070 

1525.3 

DBS 

00030 

20.43 

36.32 

25.67 

1525.3 

S70 

ooojo 

20.<il 

36.32 

25.68 

00.117 

1525.6 

oas 

oooso 

20. •.I 

36.32 

25.68 

1525.6 

STO 

0007S 

20.38 

36.31 

25.66 

00.176 

1525.9 

oes 

00075 

20.33 

36.31 

25.68 

1525.9 

STO 

00100 

20.1<> 

36.33 

25.76 

00.234 

1525.7 

OSS 

00100 

2  0.1« 

36.33 

25.76 

1525.7 

STO 

0012S 

1S.*3 

36.37 

26.10 

00.28  7 

1522.8 

OBS 

0OU5 

1S.«3 

36.37 

26.10 

1522.8 

STO 

00150 

IS. 45 

36.37 

26.23 

00.334 

1521.9 

OSS 

00150 

18.45 

36.37 

26.23 

1521.9 

STD 

002  00 

17.97 

36.35 

26.33 

00.425 

1521.3 

OSS 

OOJOO 

17. *7 

36.35 

26.33 

1521 .3 

STO 

002  50 

17.71 

36.34 

26.39 

00.513 

1521.4 

OSS 

00250 

17.71 

36.34 

26.29 

1521.4 

STO 

00300 

17.43 

36.30 

26., 2 

00.599 

1521.3 

DBS 

00300 

17.43 

36.30 

26.42 

1521.3 

STO 

00^00 

16.86 

36.24 

26.52 

00.768 

1521.2 

DBS 

00<>00 

16.86 

36.24 

26.52 

1521 .2 

STD 

00500 

15. T5 

36.06 

26.64 

00.92  9 

1519.2 

OBS 

00500 

15.75 

36.06 

26. C4 

1619.2 

STO 

006J0 

14.71 

35.93 

26.77 

Ol.OBO 

1517.5 

OBS 

00600 

14.71 

35.93 

26.77 

1517.5 

STO 

007  00 

13.16 

35.69 

26.91 

01.221 

1513.8 

OBS 

00700 

13.16 

35.69 

26.91 

1513.8 

STO 

DOS  00 

10.92 

35.37 

27.10 

01.346 

1507.3 

OBS 

oosoo 

10.92 

35.37 

27.10 

1507.3 

STO 

00*00 

09.35 

35.21 

27.24 

01.455 

1 5  03  . 1 

OBS 

00*00 

09.35 

35.21 

27.24 

1503.1 

STO 

01000 

07.67 

35.11 

27.43 

01.54  8 

1498.3 

08$ 

01000 

07.67 

35.11 

27.43 

1496.3 

STO 

01100 

06.04 

35.05 

27.61 

01.62  2 

1493.5 

CBS 

01100 

06.04 

35.05 

27.61 

1493.5 

STO 

01200 

05.4  7 

35.05 

27.68 

01.683 

14*2.8 

OSS 

01200 

05.47 

35.05 

27.68 

1492.8 

SID 

01300 

05.01 

35.03 

27.72 

01.739 

1492.6 

OBS 

013  00 

05.01 

55.03 

27.72 

1492.6 

STO 

01*00 

04.74 

35.00 

27.73 

01.792 

1493.1 

OBS 

01«00 

04.74 

35.00 

27.73 

1493.1 

STD 

01500 

04.58 

34.99 

27.74 

01 .  64  5 

1494.2 

OBS 

01500 

04.58 

34.** 

27.74 

1494.2 

STD 

01750 

04.19 

34. *e 

27.77 

01.973 

1496.7 

OBS 

01750 

04.19 

34. *6 

27.77 

1496.7 

STO 

02  000 

03.95 

34.97 

27.79 

02.102 

1500.0 

OBS 

02000 

03.95 

34. *7 

27.79 

1500.0 

STD 

02  500 

03.51 

34.97 

27.83 

02 . 34  7 

.  J06.6 

OBS 

02  500 

03.51 

34.97 

27.83 

1506.6 

STO 

03000 

03.14 

34.96 

27.86 

02.584 

1513.7 

OBS 

03000 

03.14 

34.96 

27.86 

1513.7 

inst  sto  recorder 
tr«:e  DIR  0 

duration 

ORIO      «4   029 


TOT    P        Na2 


TEN  ii  1201 
5  SOJtRE  : 
2  SbuARE  6( 
1   tOJARE    7( 
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